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INTRODUCTION 


i  li 


This  pamphlet  contains  the  results  of  stage  and  discharge  observations  made  on  the  Mississippi 
River,  its  outlets  and  tributaries,  and  other  streams  and  waterways  in  the  US  Army  Engineer  District, 
New  Orleans,  during  the  1986  calendar  year. 

In  addition  to  the  records  of  this  District,  there  are  contained  herein  gage  and  discharge 
data  furnished  by  the  US  Geological  Survey,  and  gage  records  furnished  by  the  National  Oceanic  and 
Atmospheric  Administration. 

-  Gages  operated  by  the  New  Orleans  District  are  generally  inspected  at  least  once  each  year. 
The  datum  used  is  that  of  the  1929  National  Geodetic  Vertical  Datum  by  the  National  Ocean  Survey. 
Gages  are  being  adjusted  to  agree  with  benchmark  changes  also  furnished  by  the  National  Ocean  Survey. 
Refer  to  the  General  Information  section  at  each  station  for  specific  adjustments.  Gage  readings  are 
checked  against  inspection  reports  and  comparative  hydrographs  and  are  corrected  where  the  need  is 
indicated . 

Stages  are  readings  of  water  surface  elevations  expressed  in  feet  above  the  zero  or  reference 
point  of  the  gage.  The  reference  point  is  referred  to  either  National  Geodetic  Vertical  Datum  of  1929 
(NGVD)  or  mean  low  gulf  datum.  Mean  low  gulf  is  0.78  foot  below  NGVD.  National  Geodetic  Vertical 
Datum  of»  1929  is  used  in  lieu  of  Sea  Level  Datum  of  1929  (MSL). 

Discharge  is  the  quantity  of  water  flowing  past  a  cross  section  of  the  stream  in  a  unit  of 
time.  It  is  expressed  in  cubic  feet  per  second. 

Discharge  data  consist  of  a  brief  description  of  the  gaging  station,  results  of  discharge 
observations,  and  where  determined,  computed  daily  flows.  » 

Annual  highest  and  lowest  stages  are  repor. td  for  most  of  the  daily  gage  stations.  In 
determining  these  extreme  records,  all  available  gage  data,  including  continuous  recorder  charts, 
twice-daily  gage  readings,  and  gage  records  taken  from  discharge  notes,  inspection  reports,  etc.,  are 
used.  The  time  of  occurrence  usually  is  reported  for  the  annual  highest  stage  but  not  for  the  annual 
lowest  stage. 

The  time  of  obse-vation  refers  to  central  standard  time. 

The  enclosed  stream  gaging  map  shows  the  gaging  systems  operated  by  the  District  during  the 
reporting  period.  The  map  contains  an  index  for  finding  gage  and  discharge  records  within  the  pamphlet 
by  the  system  arrangement. 


LLOYD  K.  BROWN 

Colonel,  Corps  of  Engineers 

District  Engineer 
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PART  I 

STAGES  AND  DAILY  DISCHARGES 
OF  THE 

MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 
AND 


OTHER  WATERSHEDS 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


3 


MISSISSIPPI  RIVER  NEAR  KNOX  LANDING,  LA 

LOCATION  LAT  31-04-25,  LONG  91-34-55  MILE  313  7,  ON  RIGHT  BANK  AT  OLD  LEVEE.  ABOUT  3/4  MILE 
DOWNSTREAM  FROM  INLET  CHANNEL  TO  OLD  RIVER  CONTROL  STRUCTURE  <STA  OlOBOll  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF ( S ) 

GENERAL  INFORMATION  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  ABOUT  1,124,700  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING) 

BANKFULL  STAGE,  51  FEET  LOW  WATER  REFERENCE  PLANE,  12  3  FEET  ON  GAGE  STAGE  IS  AFFECTED  BY 
THE  DIVERSION  OF  WATER  THRU  OLD  RIVER  CONTROL  STRUCTURE 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE,  QCT.  20,  1955.  TO  MAR  10.  1961,  AND  JUNE  30.  19*1.  TO  DATE  PRIOR  TO 

JUNE  30.  1961,  GAGE  WAS  ABOUT  O  R  MILE  UPSTREAM 

EXTREMES  HIGHEST,  63  15  FEET  ON  MAY  31,  1983  LOWEST,  8  2  FEET  FROM  JAN  28  TO  30,  1956 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  CAOE  ZERO  IS  AT  NCVD  (1965  ADJ  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

42 

20 

26  35 

40 

95 

42  60 

36  75 

42  05 

33  20 

27 

78 

20  35 

23  08 

41  60 

39  65 

2 

41 

00 

27  30 

40 

80 

41  90 

36  55 

43  15 

32  80 

27 

27 

20  08 

24  40 

41  13 

39  50 

3 

39 

60 

27  85 

40 

50 

41  10 

36  50 

43  05 

32  00 

26 

16 

19  73 

26  15 

40  70 

40  00 

4 

38 

10 

27  90 

40 

20 

40  20 

36  20 

42  95 

30  95 

25 

94 

19  30 

27  74 

40  40 

40  80 

5 

E 

36 

80 

28  30 

39 

85 

39  10 

35  80 

42  70 

30  00 

25 

02 

19  21 

29  20 

40  20 

41  50 

6 

35 

20 

20  55 

39 

40 

38  00 

35  20 

42  50 

29  10 

24 

30 

19  22 

30  70 

40  25 

42  33 

7 

34 

00 

28  55 

38 

90 

36  65 

34  50 

42  00 

28  60 

23 

58 

19  21 

32  12 

40  22 

43  02 

e 

32 

90 

28  90 

38 

20 

35  75 

33  80 

41  05 

20  40 

23 

06 

19  15 

33  50 

40  18 

43  65 

9 

31 

80 

30  35 

37 

40 

35  40 

32  90 

41  80 

28  30 

22 

55 

18  81 

35  18 

40  29 

43  99 

10 

30 

95 

32  80 

36 

45 

35  55 

32  30 

41  70 

28  70 

18  56 

36  96 

40  52 

44  53 

1 1 

30 

20 

35  50 

35 

40 

36  05 

31  95 

41  70 

29  23 

21 

90 

18  46 

38  07 

41  10 

45  03 

12 

29 

80 

37  80 

34 

50 

36  45 

31  85 

41  90 

30  11 

21 

08 

10  74 

39  50 

41  50 

45  45 

13 

29 

20 

39  45 

33 

90 

36  55 

31  85 

41 . 95 

30  83 

21 

50 

19  52 

40  95 

41  45 

45  85 

14 

28 

90 

40  75 

32 

70 

36  30 

31  70 

41  90 

31  10 

21 

40 

19  56 

42  23 

41  50 

46  18 

15 

28 

20 

41  85 

32 

20 

36  BO 

31  65 

42  10 

30  74 

21 

50 

19  67 

43  20 

41  73 

46  35 

16 

27 

55 

42  60 

32 

00 

36  65 

31  55 

42  40 

30  45 

21 

46 

19  50 

44  40 

42  13 

46  70 

17 

26 

70 

42  90 

32 

20 

36  45 

31  50 

42  70 

30  39 

21 

29 

19  05 

45  10 

42  68 

47  00 

18 

26 

30 

43  25 

32 

50 

36  50 

31  50 

42  70 

30  70 

20 

03 

18  55 

45  70 

42  79 

47  35 

19 

25 

70 

43  60 

34 

30 

36  60 

31  70 

42  50 

31  18 

21 

20 

18  30 

46  30 

42  80 

47  45 

20 

25 

20 

43  70 

36 

20 

36  60 

31  90 

42  05 

32  15 

20 

60 

10  40 

46  70 

42  98 

47  35 

21 

E 

24 

BO 

43  60 

37 

00 

36  25 

32  90 

41  40 

33  20 

20 

71 

18  60 

46  62 

43  05 

47  10 

22 

24 

30 

43  30 

38 

40 

36  25 

34  40 

40  50 

33  08 

20 

80 

18  78 

46  60 

42  78 

46  70 

23 

23 

75 

42  90 

39 

40 

36  10 

36  10 

39  80 

34  40 

20 

35 

19  10 

46  60 

42  42 

46  00 

24 

23 

40 

42  90 

40 

50 

35  80 

37  65 

38  90 

34  60 

20 

12 

19  61 

46  47 

42  26 

46  65 

25 

23 

20 

42  50 

41 

40 

35  80 

38  55 

38  40 

34  62 

20 

29 

20  08 

46  30 

43  09 

46  28 

26 

23 

00 

42  00 

41 

80 

36  50 

39  45 

37  30 

34  43 

20 

61 

20  52 

45  03 

43  00 

45  55 

27 

23 

00 

41  55 

42 

20 

36  75 

40  00 

36  20 

33  00 

20 

80 

20  80 

45  35 

42  10 

44  65 

28 

23 

00 

41  25 

42 

40 

36  70 

40  60 

35  30 

32  70 

21 

01 

20  91 

44  85 

40  92 

43  73 

29 

23 

60 

42 

60 

36  85 

41  40 

34  20 

31  68 

21 

05 

21  22 

44  16 

40  45 

42  55 

30 

24 

50 

42 

80 

36  90 

41  95 

33  10 

30  80 

21 

02 

21  99 

43  30 

39  90 

41  65 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

29  11 

37 

08 

30  Oo 

37  19 

35  26 

40 

72 

31  37 

22  22 

19 

50 

39  67 

41  54 

44  39 

MAX 

42  20 

43 

70 

42  85 

42  60 

42  45 

43 

15 

34  62 

27  78 

21 

99 

46  70 

43  09 

47  45 

MIN 

23  00 

26 

35 

32  00 

35  40 

31  50 

33 

10 

28.  30 

20  12 

18 

30 

23  06 

39  90 

39  50 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

30 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  364 
E=EST IMATED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  34  69 
HIGHEST  STAGE  WAS  47  55  AT  6  30  A  M  ON  DEC  19 
LOWEST  STAGE  WAS  18  30  ON  SEP  19 


DAILY  STAGE  FDR  1986 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  TARBERT  LANDING.  MISS 

LOCATION  LAT  31-00-30,  LONG  91-37-25  MILE  306  3,  ABOUT  2-1/2  MILES  UPSTREAM  FROM  LOWER  OlD 
RIVER  <  ST  A  01 1001 1.  > 

GAGE  STAFF  TYPE  IN  SEVERAL  SECTIONS 

GENERAL  INFORMATION  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1,124,900  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING) 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE.  INTERMITTENTLY,  1932  TO  DATE  DISCHARGE.  1911  TO  1913.  1928.  1929, 

AND  1932  TO  DATE  COMPUTED  DMLY.  SINCE  1936 

EXTREMES  FOR  STAGES,  SEE  RED  RIVER  LANDING  MAXIMUM,  1,977,000  CFS  OBSERVED  ON  FEB  19,  1937 

(RED  RIVER  LANDING  STAGE.  58  09  NGVD >  MINIMUM,  85,000  CFS  COMPUTED  FOR  NOV  4,  1939  (RED  RIVER 

LANDING  STAGE.  4  69  NGVD)  DISCHARGE  NOT  DETERMINED  FOR  RECORD  HIGH  AND  LOW  STAGES 


STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  <1971  ADJ  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

35  60 

38  00 

2 

39  90 

41  80 

31  50 

19  20 

23  00 

3 

26  65 

39  45 

40  00 

39  45 

4 

23  95 

18  50 

39  30 

5 

34  65 

41  30 

6 

34  25 

27  30 

38  20 

29  00 

38  90 

7 

35  65 

33  30 

27  35 

22  60 

8 

IB  30 

42  20 

9 

30  75 

40  50 

33  45 

10 

31  35 

35  40 

34  4  5 

27  20 

39  05 

1  1 

20  85 

17  55 

43  80 

12 

30  75 

40  65 

13 

28  10 

30  25 

32  75 

39  00 

44  40 

14 

35  55 

29  55 

20  25 

40  65 

15 

30  35 

18  65 

45  15 

16 

26  35 

41  05 

42  75 

17 

31  00 

35  30 

29  05 

41  10 

18 

19  80 

17  75 

45  95 

19 

42  25 

30  35 

20 

34  90 

40  75 

45  25 

41  50 

21 

22  70 

42  40 

34  85 

31  65 

19  45 

22 

32  95 

17  90 

45  40 

23 

22  70 

38  65 

45  20 

24 

41  50 

39  20 

34  35 

33  25 

40  70 

25 

37  10 

19  15 

19  05 

26 

41  65 

27 

21  00 

40  40 

40  95 

38  55 

42  85 

28 

35  50 

31  55 

19  95 

29 

40  00 

20  15 

41  25 

30 

31 

23  35 

31  85 

28  10 

41  90 

5 


DAIL*  DISCHARGE  FOR  lR6b 

MISSISSIPPI  RIVER  AT  TARBERT  LANDING,  "I SS ,«-CONT I  RUED 
COMPUTED  DAIIV  DISCHARGE  In  thousand  CUBIC  FEET  PFR  SECOND 


DAY 

J*n 

F*0 

MAR 

APR 

MAY 

J  IN 

Jui 

AUG 

SEP 

ncT 

nOv 

oec 

t 

? 

3 

a 

5 

TU 

»7s 

65? 

5»a 

S60 

3ST 

373 

363 

387 

393 

673 

666 

661 

649 

657 

723 

706 

680 

641 

603 

52« 

526 

523 

518 

510 

687 

699 

695 

692 

683 

445 

44Q 

430 

412 

400 

36  3 

340 

331 

321 

307 

?38 

23a 

22<* 

223 

221 

373 

291 

316 

347 

374 

666 

652 

639 

634 

624 

60S 

604 

614 

635 

657 

6 

7 

A 

9 

10 

626 

600 

47s 

455 

440 

394 

395 

400 

4  ?a 

48ft 

626 

611 

593 

574 

522 

562 

531 

510 

505 

506 

499 

483 

469 

454 

445 

675 

665 

661 

651 

646 

385 

376 

37? 

370 

374 

2®6 

284 

277 

266 

263 

222 

222 

221 

2  1  T 

213 

400 

422 

444 

473 

506 

624 

622 

619 

624 

631 

660 

705 

722 

735 

750 

it 

i? 

13 

14 

1 5 

426 

417 

41p 

40o 

39s 

5?b 

575 

b?a 

664 

696 

529 

508 

495 

477 

46b 

515 

520 

526 

529 

529 

438 

437 

436 

433 

431 

646 

653 

653 

653 

658 

383 

395 

407 

411 

407 

258 

258 

254 

250 

252 

210 

213 

225 

225 

220 

547 

59? 

636 

673 

711 

647 

652 

654 

659 

665 

773 

762 

792 

608 

616 

16 

17 

18 

14 

20 

37s 

366 

35S 

34s 

340 

7  ?  1 

731 

747 

755 

764 

459 

462 

466 

502 

541 

527 

523 

523 

520 

520 

432 

430 

429 

431 

436 

665 
672 
672 

666 
657 

404 

402 

404 

411 

425 

252 

252 

250 

2«9 

253 

22a 

218 

213 

?07 

210 

737 

766 

787 

803 

816 

674 

666 

697 

695 

700 

624 

833 

842 

849 

847 

21 

2? 

23 

24 

25 

332 

323 

315 

311 

306 

762 

757 

749 

736 

7  1  9 

561 

592 

622 

653 

660 

514 

5t2 

510 

505 

508 

451 

476 

509 

542 

566 

640 

616 

597 

573 

550 

443 

454 

464 

470 

471 

246 

246 

239 

235 

233 

212 

2ia 

218 

225 

232 

819 

6?2 

618 

816 

606 

705 
695 
664 
661 

706 

830 

827 

830 

829 

623 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

303 

303 

30a 

312 

326 

345 

706 

692 

679 

696 

MO 

720 

727 

734 

734 

521 

527 

527 

528 

529 

582 

600 

617 

642 

658 

674 

5?7 

504 

484 

465 

446 

469 

459 

441 

423 

407 

384 

240 

243 

244 
247 
246 
243 

237 

2«2 

2aa 

2«B 

257 

793 

774 

761 

739 

71? 

695 

705 

671 

642 

631 

615 

797 
77  l 
742 
702 
671 
639 

MfcAN 

MAX. 

KlN. 

416 

716 

303 

592 

764 

357 

598 

734 

459 

546 

723 

505 

SO  3 
674 
429 

6v>5 

699 

44  6 

417 

47  1 
370 

266 

363 

233 

2?5 

257 

207 

628 

822 

273 

660 

706 

615 

753 

849 

603 

toTal  FUR  TEAR  has  189,276,000  CFS 

maximum  discharge  HAS  849,000  CFS  on  Dec.  19 

minimum  OAItr  OISCHARGE  HAS  207,000  CFS  on  Sep. 


MEAN  FOR  TEAR  HAS  518,600  CFS 
19 


6 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  RED  RIVER  LANDING,  LA 

LOCATION  LAT  30-57-39,  LONG  91-39-52  SPUR  DIKE  ON  RIGHT  BANK  AT  MILE  302  4  < STA  01120128  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1,125,000  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING)  BANKFOLL 

STAGE,  46  FEET.  LOW  WATER  REFERENCE  PLANE,  10  6  FEET  ON  GAGE  FOR  DAILY  FLOWS  SINCE  CLOSURE  OF 
LOWER  OLD  RIVER  (MILE  304)  ON  JUL  12-  1963,  SEE  TARBERT  LANDING,  MISS  ON  SEP  16,  1975  CAGE 
WAS  LOWERED  3  46  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK  ELEVATIONS  AND  NEW  CAGE  ZERO  STAGES  FROM 
JAN  1  THRU  SEP  15  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  WAS  3  49  FEET  NCVD 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE,  1851  TO  1923,  AND  MAR  1940,  TO  DATE  GAGE  WAS  LOCATED  ACROSS  THE  RIVER 
AT  ANGOLA.  LA  (MILE  302  6),  OCT  1923,  TO  JUNE  1940  STAGES  ARE  AVAILABLE  FOR  CAGE  AT 
PHILLIPSTON,  LA  ,  (MILE  302  5>  FROM  JAN  1937  TO  DEC  1945  DISCHARGE,  1851  AND  INTERMITTENTLY 
FROM  1881  TO  1963  COMPUTED  DAILY,  FROM  1928  TO  1963 

EXTREMES  HIGHEST,  60  94  FEET  FROM  MAY  14  TO  17,  1927  LOWEST,  2  89  FEET  ON  NOV  14.  1095 

EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD  MAXIMUM,  ABOUT  1.799,000  CFS  WOULD  HAVE  OCCURED  FOR  THE 
MAY  1927  FLOOD  IF  FLOW  HAD  BEEN  CONFINED  BETWEEN  LEVEES  A  DISCHARGE  OF  1,595.000  CFS  WAS 
OBSERVED  BY  FLOAT  METHOD  ON  MAR  31,  1882  (STAGE  51  79  NGVD)  THIS  DISCHARGE  WAS  AFFECTED  BY 

CREVASSES  A  DISCHARGE  OF  1,520,000  CFS  WAS  COMPUTED  FOR  APR  11  AND  12,  1945  (AT  STAGES  OF 
58  69  AND  58  89  NCVD,  RESPECTIVELY  MINIMUM,  75,000  CFS  COMPUTED  FOR  NOV  4,  1939  (STAGE,  4  64 
NGVD  AT  ANGOLA) 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1966  ADJ  ) 


DAY  JAN  FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUN  JUL  AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


1 

40 

15 

24  10 

38 

80 

40 

36 

34 

54 

40 

42 

30 

79 

25 

60 

18 

40 

20 

80 

39  34 

2 

38 

90 

25  00 

38 

58 

39 

83 

34 

33 

40 

73 

30 

45 

25 

10 

18 

15 

22 

00 

38  85 

3 

37 

41 

25  58 

30 

35 

38 

95 

34 

25 

40 

70 

29 

75 

24 

54 

17 

80 

23 

65 

38  35 

4 

36 

03 

25  80 

38 

00 

38 

10 

33 

98 

40 

50 

28 

68 

23 

87 

17 

40 

25 

15 

38  20 

5 

34 

60 

26  09 

37 

69 

37 

10 

33 

55 

40 

25 

27 

82 

22 

98 

17 

23 

26 

62 

37  84 

6 

33 

17 

26  32 

37 

28 

35 

98 

33 

00 

40 

05 

26 

90 

22 

28 

17 

25 

28 

00 

37  85 

7 

31 

90 

26  30 

36 

70 

34 

63 

32 

23 

39 

72 

26 

26 

21 

54 

17 

30 

29 

38 

37  83 

8 

30 

70 

26  60 

36 

05 

33 

50 

31 

48 

39 

55 

26 

00 

20 

97 

17 

28 

30 

88 

37  78 

9 

29 

70 

20  00 

35 

29 

33 

25 

30 

60 

39 

44 

25 

94 

20 

50 

16 

99 

32 

44 

37  90 

10 

28 

85 

30  40 

34 

35 

33 

40 

30 

05 

39 

32 

26 

10 

E 

20 

10 

16 

73 

34 

23 

38  08 

1  1 

28 

15 

33  21 

33 

32 

33 

83 

29 

70 

39 

35 

26 

79 

19 

80 

16 

60 

35 

43 

38  65 

12 

27 

62 

35  49 

32 

34 

34 

10 

29 

65 

39 

60 

27 

63 

19 

82 

16 

75 

36 

98 

38  90 

13 

27 

10 

37  30 

31 

70 

34 

33 

29 

55 

39 

63 

28 

38 

19 

52 

17 

53 

38 

40 

39  00 

14 

26 

60 

38  55 

30 

79 

34 

45 

29 

45 

39 

60 

28 

68 

19 

20 

17 

55 

39 

70 

39  10 

15 

25 

89 

39  56 

30 

23 

34 

50 

29 

30 

39 

75 

28 

40 

19 

30 

17 

60 

40 

80 

39  30 

16 

25 

30 

40  2B 

29 

85 

34 

40 

29 

28 

40 

00 

28 

10 

19 

32 

17 

52 

41 

75 

39  65 

17 

24 

59 

40  60 

29 

97 

34 

28 

29 

25 

40 

25 

27 

95 

19 

18 

17 

11 

42 

60 

40.  05 

IB 

24 

05 

40  98 

30 

30 

34 

20 

29 

20 

40 

25 

28 

20 

18 

79 

16 

70 

43 

27 

40  30 

19 

23 

50 

41  28 

32 

05 

34 

10 

29 

40 

40 

05 

28 

69 

19 

05 

16 

50 

43 

75 

40  30 

20 

23 

00 

41  50 

33 

BB 

34 

08 

29 

65 

39 

73 

29 

67 

18 

70 

16 

55 

44 

10 

40  50 

21 

22 

55 

41  45 

34 

78 

33 

75 

30 

58 

39 

13 

30 

73 

18 

68 

16 

72  F 

44 

25 

40  60 

22 

22 

05 

41  30 

36 

05 

33 

67 

32 

09 

38 

24 

31 

50 

18 

70 

16 

85 

44 

28 

40  30 

23 

21 

65 

41  04 

37 

15 

33 

60 

33 

70 

37 

52 

32 

03 

E 

18 

50 

17 

17 

44 

10 

39  90 

24 

21 

30 

40  70 

38 

18 

33 

30 

35 

22 

36 

74 

32 

22 

E 

10 

25 

17 

58 

44 

04 

39  05 

25 

21 

18 

40  25 

39 

00 

33 

50 

36 

20 

36 

04 

32 

25 

18 

20 

18 

02 

43 

80 

40  70 

26 

20 

95 

39  85 

39 

40 

34 

10 

36 

92 

34 

99 

32 

10 

10 

60 

18 

40 

43 

40 

40  60 

27 

20 

93 

39  50 

39 

98 

34 

43 

37 

55 

33 

89 

31 

50 

18 

74 

18 

73 

42 

90 

39  65 

28 

21 

00 

39  10 

40 

20 

34 

38 

30 

10 

32 

89 

30 

45 

10 

95 

1 6 

85 

42 

42 

38  50 

29 

21 

48 

40 

44 

34 

45 

39 

00 

31 

90 

29 

33 

19 

08 

19 

15 

41 

70 

38  00 

30 

22 

32 

40 

63 

34 

50 

39 

50 

30 

79 

28 

30 

19 

00 

19 

78 

40 

83 

37  55 

31 

23 

38 

40 

67 

— 

— 

40 

00 

— 

26 

90 

18 

80 

— 

40 

23 

THE  , 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

26  97 

34 

86 

35  87 

34 

90 

32  95 

38 

37 

28 

99 

20 

19 

17 

54 

37 

16 

39 

1 1 

MAX 

40  15 

41 

50 

40  67 

40 

36 

40  00 

40 

73 

32 

25 

25 

60 

19 

78 

44 

28 

40 

70 

MIN 

20  93 

24 

10 

29  85 

33 

25 

29  20 

30 

79 

25 

94 

18 

20 

16 

50 

20 

80 

37 

55 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

THE  tc'iAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
E“EST IMATED  F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  32  40 
HIGHEST  STAGE  WAS  45  15  AT  9  30  A  M  ON  DEC  19 
LOWEST  STAGE  WAS  16  20  ON  SEP  20 


DEC 

37  20 
37  18 

37  58 

38  35 

39  18 

39  97 

40  67 

41  22 

41  58 

42  10 

42  70 

43  05 
43  40 

43  88 

44  15 

44  38 
44  70 

44  97 

45  10 
45  05 

44  80 
44  44 
44  55 
44  50 
44  25 

43  50 
42  65 
41  75 
40  55 
39  58 
38  40 


42  11 
45  10 
37  18 
31 


DAILV  STAGE  FOR  I  98fa 


/ 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  BAYOU  SARA,  LA 

LOCATION  LAT  30-45-48.  LONG  91-23-12  LEFT  BANK,  NEAR  CONCRETE  CASTING  PLANT  AT  MILE  265  4 
<  ST  A  0114009  ) 

CAGE  STAFF  TYPE  IN  SEVERAL  SECTIONS 

GENERAL  INFORMATION  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1,125,400  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING)  BANKFULL 
STAGE,  36  FEET  LOW  WATER  REFERENCE  PLANE,  5  25  FEET  ON  GAGE  ON  SEP  17,  1975  GAGE  WAS 
LOWERED  3  76  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  GAGE  ZERO  STAGES  FROM  JAN  1  THRU  SEP  16  WERE  CORRECTED 
TO  NEW  DATUM  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  WAS  3  76  FEET,  NGVD 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE,  DEC  3,  1888,  TO  DATE  GAGE  WAS  LOCATED  ON  RIGHT  BANK  FROM  AUG  13, 

1930  TO  AUG  31.  1971 

EXTREMES  HIGHEST,  55  46  FEET  ON  MAY  15,  1927  LOWEST.  0  96  FOOT  ON  NOV  16.  1895  EXTREMES  HAVE 

BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

□CT 

NOV 

DEC 

1 

34 

10 

17 

50 

32 

80 

34 

05 

28 

00 

33 

80 

24  20 

19 

50 

13  00 

15 

00 

33.  30 

31  15 

2 

33 

00 

.9 

50 

32 

50 

33 

70 

27 

80 

34 

00 

24  00 

18 

60 

12  80 

16 

00 

32  90 

31  05 

3  E 

31 

70 

19 

10 

32 

10 

33 

00 

27 

60 

34 

20 

23  30 

18 

00  E 

12  30 

17 

30 

32  50 

3!  ?5 

4 

30 

60 

19 

50 

31 

90 

31 

90 

27 

50 

34 

10 

22  30 

17 

50 

12  00 

18 

60 

32.  40 

31  J5 

5 

28 

80 

20 

00 

31 

50 

30 

90 

27 

00 

33 

80 

E 

21  80 

16 

70 

1 1  90 

20 

00 

32  40 

32  70 

6 

27 

20 

20 

10 

31 

10 

29 

80 

26 

70 

33 

70 

E 

21.  25 

16 

00 

1 1  90 

21 

50 

32  20 

33  80 

7 

26 

00 

20 

10 

30 

60 

28 

50 

25 

90 

33 

40 

E 

20  70 

15 

30 

11  90 

22 

90 

32  10 

34  50 

8 

25 

00 

20 

30 

30 

00 

27 

35 

25 

10 

33 

00 

E 

20  20 

14 

70 

1  1  90 

24 

40 

31  90 

34  90 

9 

23 

80 

21 

30 

29 

15 

26 

70 

24 

65 

32 

90 

19  80 

E 

14 

20 

1  1  90 

25 

80 

31  90 

35.  25 

10 

22 

80 

23 

30 

28 

30 

26 

70 

23 

60 

33 

00 

19  40 

E 

13 

90 

11  90 

27 

60 

32  30 

33  75 

1  1 

21 

70 

26 

00 

27 

20 

27 

00 

23 

10 

33 

00 

19  80 

E 

13 

50 

11  40 

28 

90 

32  50 

36  40 

12 

21 

10 

28 

50 

26 

30 

27 

10 

23 

00 

33 

00 

20  50 

E 

13 

15 

1  1  50 

30 

20 

32  70 

36  75 

13 

20 

80 

30 

50 

25 

70 

27 

50 

23 

00 

33 

GO 

21  40 

E 

13 

15 

11  80 

32 

00 

32  90 

36  90 

14 

20 

20 

32 

00 

24 

65 

27 

80 

22 

05 

33 

00 

21  00 

13 

50 

12  30 

32 

90 

33  05 

37  40 

15 

19 

50 

33 

00 

23 

90 

27 

80 

22 

75 

33 

10 

21  80 

13 

40 

12  30 

34 

10 

33  40 

37  60 

16 

19 

00 

33 

70 

23 

50 

27 

60 

22 

85 

33 

40 

21  60 

13 

40 

12  30 

35 

20 

33  70 

37  90 

1  7 

18 

50 

34 

35 

23 

40 

27 

00 

22 

85 

33 

60 

21  30 

13 

40 

12  00 

36 

05 

33  90 

38  10 

18 

18 

10 

34 

80 

23 

60 

27 

70 

22 

85 

33 

70 

21  50 

13 

00 

11  60 

36 

60 

34  15 

38  40 

19 

17 

50 

34 

90 

25 

10 

27 

50 

22 

05 

33 

60 

21  80 

13 

00 

1 1  50 

37 

00 

34  20 

38  60 

20 

17 

00 

35 

20 

26 

80 

27 

60 

23 

00 

33 

30 

22  60 

13 

30 

11  50 

37 

60 

34.  30 

38  60 

21 

16 

50 

35 

20 

27 

00 

27 

40 

23 

70 

32 

70 

23  70 

13 

00 

11  70 

37 

80 

34  50 

38.  40 

22 

16 

00 

35 

15 

29 

00 

27 

20 

24 

80 

31 

80 

E 

24  50 

13 

00 

11  90 

37 

90 

34  50 

38  00 

23 

15 

75 

35 

00 

30 

10 

27 

00 

26 

60 

31 

00 

E 

25  00 

13 

00 

12  00 

37 

80 

34  20 

38  30 

24 

15 

30 

34 

80 

31 

20 

26 

80 

28 

00 

30 

30 

25  40 

12 

70 

12  30 

37 

60 

33  80 

38  10 

25 

15 

20 

34 

60 

32 

20 

26 

80 

29 

00 

29 

50 

25  50 

12 

70 

12  50 

37 

30 

34  50 

37  75 

26 

14 

90 

33 

70 

32 

80 

27 

30 

30 

00 

28 

60 

25  30 

12 

80 

13  00 

37 

10 

34  60 

37  35 

27 

15 

00 

33 

40 

33 

40 

27 

80 

30 

70 

27 

50 

25  00 

12 

90 

13  30 

36 

70 

33  70 

36  40 

28 

14 

90 

33 

00 

33 

70 

27 

90 

31 

45 

26 

50 

24  00 

13 

00 

13  50 

36 

20 

32  75 

35  60 

29 

15 

15 

— 

33 

90 

27 

90 

32 

15 

25 

40 

23  00 

13 

10 

13  60 

35 

55 

32  10 

34  50 

30 

15 

90 

— 

— 

34 

10 

28 

00 

32 

90 

24 

20 

22  00 

13 

20 

13  95 

34 

75 

31  70 

33  60 

THE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY 

TO 

READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

20  90 

28 

48 

29 

43 

28 

40 

26 

31 

31 

87 

22 

42 

14 

19 

12  25 

30 

72 

33  17 

35  79 

MAX 

34  10 

35 

20 

34 

10 

34 

05 

33 

50 

34 

20 

25 

50 

19 

50 

13  95 

37 

90 

34  60 

38  60 

MIN 

14  90 

17 

50 

23 

40 

26 

70 

22 

75 

24 

20 

19 

40 

12 

70 

11  40 

15 

00 

31  70 

31  05 

DAYS 

31 

26 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TDTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

365 

E=EST IMATED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  26.  14 

HIGHEST  STAGE  WAS  38  60  ON  DEC  19  AND  LATER  DATE < S ) 

LOWEST  STAGE  WAS  1 1  40  ON  SEP  1 1 


DAILY  STAGE  FOP  1986 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  BATON  ROUGE.  LA 

LOCATION  LAT  30-25-45,  LONG  91-12-25  SOUTH  WALL  OF  PORT  ALLEN  LOCK  AT  MILE  228  4  ( STA 

0116009  ) 

GAGE,  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1,125,810  SQUARE  MILES  (CONTR IBUTING )  BANKROLL 

STAGE,  29  FEET  LOW  WATER  REFERENCE  PLANE,  2  57  FEET  ON  GAGE  NATURAL  FLOW  IS  AFFECTED  BY 
TIDES  ON  SEP  19,  1975  GAGE  WAS  RAISED  1  16  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK  ELEVATIONS  AND 

NEW  GAGE  ZERO  STAGES  FROM  JAN.  1  THRU  SEP  18  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM  PRIOR  TO  1975  GAGE 
ZERO  WAS  MINUS  0  52  FOOT,  NGVD 


RECORDS 

AVAILABLE 

STAGE, 

1872  TO 

DATE  THE  LOCATION  OF  GAGE 

HAS  BEEN  CHANGED 

SLIGHTLY 

SEVERAL 

TIMES 

DURING  PERIOD  OF 

RECORD 

DISCHARGE.  1929, 

1938  TO  1957,  AND  1973  TO  1975  COMPUTED 

DAILY 

FROM  1931  TO  1945,  AND  1947  TO  1956 

EXTREMES 

HIGHEST 

47  28 

FEET  ON  MAY  15, 

927  LOWEST,  MINUS 

0. 07  FOOT  ON  NOV 

14.  1894 

MAXIMUM,  1.473,000  CFS 

OBSERVED 

ON  APR 

16,  1945 

(STAGE.  44 

58  NGVD)  MINIMUM  73,700 

CFS 

OBSERVED  ON  OCT 

19,  1939  (STAGE 

,  2  58  NGVD)  EXTREMES  HAVE 

BEEN  ADJUSTED  TO 

NGVD 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO  IS  AT 

NGVD 

(  1965  ADJ 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG  SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

27  00 

11  BO 

25  55 

26  82 

21  20 

26  43 

17  17 

13  10  7  60 

8  99 

26.  25 

27  38 

2 

26  10 

12  30 

25  38 

26  43 

21  10 

26.  75 

17  00 

12  00  7  40 

9  74 

25  78 

24  17 

3 

25  00 

13  00 

25  IB 

25  83 

21  00 

26  82 

16  60 

11. 70  7  30 

10  90 

25  35 

24  37 

4 

23  50 

13  30 

24  98 

25  05 

20  68 

26  67 

15  80 

1 1  20  7  00 

12  12 

25  07 

24  90 

5 

22  60 

14  20 

24  66 

24  17 

20  40 

26  46 

15.  00 

10  70  6  80 

13  20 

25  10 

25  55 

6 

21  10 

14  30 

24  32 

23  14 

19  95 

26  25 

14  10 

10  20  6  SO 

14  35 

24  82 

26  24 

7 

19  90 

14  30 

23  84 

21  91 

19  21 

26  10 

13.  50 

9  60  6  80 

15  62 

24  77 

26  84 

8 

18  90 

14  30 

23  30 

20  84 

18.  50 

25  80 

13  00 

9  00  6  80 

16  80 

24.  67 

27  37 

9 

18  00 

14  80 

22  47 

20  13 

17  70 

25  80 

13  00 

8  60  6  80 

18  25 

24  68 

27  75 

10 

17  00 

16  40 

21  60 

19  97 

17  03 

25  60 

F  13.  00 

8  50  6  80 

19  90 

24  82 

28.  17 

11 

16  20 

18  70 

20  70 

20  10 

16  63 

25  50 

13  35 

8  20  6.  65 

21  29 

25  36 

28  78 

12 

15  60 

21  05 

19  78 

20  35 

16  48 

25  50 

13  95 

8  00  6  62 

22  65 

25  67 

29  08 

13 

15  00 

23  00 

19  18 

20  68 

16  37 

25  50 

14  65 

7  80  6  72 

24  25 

25  02 

29  25 

14 

14  60 

24  45 

18  28 

20  90 

16  30 

25.  50 

15  10 

7  80  7.  02 

25  47 

25.  92 

29  65 

15 

14  00 

25  57 

17  49 

20  93 

16  20 

25  70 

15.  14 

7  70  7  01 

26  53 

26.  06 

29  90 

16 

13  60 

26.  24 

17.  00 

20  89 

16.  18 

25  90 

14  93 

7  70  6.  89 

27  53 

26  27 

30.  25 

17 

13  00 

26  76 

16  82 

20  77 

16  16 

26  20 

14  80 

7  70  6  90 

28  30 

26  62 

30  45 

18 

12  60 

27  29 

17  03 

20  BO 

J6  JB 

26  16 

14  70 

7  40  6  70 

28  95 

26  87 

30  65 

19 

12  20 

27  63 

18  17 

20  72 

16  24 

26  10 

15  00 

7  40  6  64 

29  54 

26  88 

30  83 

20 

11  80 

27  82 

19  76 

20  80 

16  38 

25  90 

15  70 

7  60  6  82 

30  02 

27  00 

30  83 

21 

11.40 

27  83 

20  72 

20  63 

16  86 

25  40 

16.  60 

7  50  6  89 

30.  18 

27  13 

30  63 

22 

11  00 

27  84 

21  66 

20  42 

17  80 

24  70 

17  50 

7  50  6  99 

30  07 

26  93 

30  40 

23 

10  50 

27  68 

22  69 

20  33 

19  10 

24  00 

18  20 

7  50  7  04 

30  05 

26  67 

30  75 

24 

10  40 

27  38 

23  75 

20  12 

20  65 

F  23.  30 

18.  30 

7  30  7.  30 

30  00 

26  63 

30  50 

25 

10  20 

27  19 

24  67 

20  07 

21  80 

22.  63 

10  70 

7  10  7  60 

29  85 

27  27 

30  12 

26 

10  00 

26  65 

25  47 

20  50 

22  63 

21  75 

10.  80 

7  10  7  70 

29  50 

27.  30 

29  62 

27 

9  80 

26  27 

26  00 

20.  BO 

23  44 

20  76 

18  20 

7.  20  7  84 

29  15 

26  69 

28  B8 

28 

9  50 

25  90 

26  32 

21  10 

24  13 

19.  60 

17  50 

7  40  7  94 

28  72 

25  78 

28  25 

29 

9  70 

26.  58 

21.  10 

24  85 

18  67 

16  38 

7  60  8  05 

28  14 

25  27 

27  34 

30 

10  10 

26  77 

21  20 

25  48 

17  66 

E  15  50 

7  70  8  38 

27  50 

24  82 

26  41 

31 

26  90 

26  05 

25  60 

the 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READ I NOS  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

15  21 

21  57 

22  48 

21.  58 

19  44 

24  64 

15  66 

8  51  7  13 

23  37 

25  94 

28  32 

MAX 

27  00 

27  84 

26  90 

26  82 

26  05 

26.  82 

18  80 

13  10  B  38 

30  18 

27  30 

30  83 

min 

9  50 

II  80 

16  82 

19  97 

16  16 

17  66 

13.  00 

710  6  62 

8  99 

24  67 

24  17 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31  30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
E*ESTIMATED  F-NOT  AT  STATED  TIME 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  19  48 
HIGHEST  STAGE  WAS  30  88  AT  12  00  NOON  ON  DEC  19 
LOWEST  STAGE  WAS  6  43  ON  SEP  12 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  DONALDSONV ILLE,  LA 

LOCATION  LAT  30-06-30,  LONG  90-59-15  BAYOU  LAFOURCHE  FRESH  WATER  PUMPING  PLANT  AT  MILE  175  4 
OTA  0122009  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1,125,860  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING)  BANKFULL 

STAGE,  23  FEET  LOW  WATER  REFERENCE  PLANE.  3  33  FEET  ON  GAGE  ON  SEP  18,  1975  GAGE  WAS  RAISED 
0  68  FOOT  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK  ELEVATIONS  AND  NEW  GAGE  ZERO  STAGES  FROM  JAN  1  THRU 
SEP  17  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM  PRIOR  TO  1973  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  1  19  FEET,  NGVD 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE.  JUNE  9.  1890,  TO  DATE  PRIOR  TO  JAN  24,  1961.  GAGE  WAS  ABOUT  0  2  MILE 
DOWNSTREAM 

EXTREMES  HIGHEST.  36  01  FEET  ON  MAY  15,  1927  LOWEST,  MINUS  0  39  FOOT  ON  JAN  12.  1918 

EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD 


DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO 

IS  AT 

NGVD 

( 1965  ADJ.  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

20  4 

7  8 

18  4 

19  9 

14  8 

19  1 

118 

8 

6 

5  4 

6  0 

19  6 

17  9 

2 

19  5 

8  3 

18  4 

19  6 

14  7 

19  6 

11  5 

7 

0 

5  3 

6  5 

19  2 

17  7 

3 

18  5 

8  8 

18  2 

19  2 

14  7 

19  8 

11  2 

7 

5 

5  3 

7  2 

IB  9 

17  8 

4 

17  6 

9  3 

18  0 

18  6 

14  4 

19  7 

10  6 

7 

2 

4  8 

8  0 

18  6 

18  1 

5 

E 

16  5 

9  9 

17  8 

17  8 

14  3 

19  5 

10  0 

6 

9 

4  8 

8  B 

18  5 

18  4 

6 

E 

14  9 

10  0 

17  5 

16  9 

14  0 

19  4 

9  4 

6 

6 

4.  8 

9  5 

18  2 

E 

18  9 

7 

14  1 

9  9 

17  0 

15  9 

13  5 

19  1 

9  0 

6 

2 

4  9 

10  3 

10  2 

19  7 

8 

13  5 

10  0 

16  6 

14  8 

12  9 

18  9 

8  7 

6 

0 

5  0 

11  2 

18  0 

20  3 

9 

12  7 

10  3 

16  1 

14  2 

12  3 

18  8 

8  6 

5 

8 

5  2 

12  2 

17  9 

20  7 

10 

12  0 

11  3 

15  5 

14  0 

117 

18  6 

8  6 

5 

6 

5  2 

13  2 

18  0 

21  1 

1  1 

11  5 

12  1 

14  7 

13  9 

11  4 

18  5 

8  7 

5 

5 

5  3 

14  4 

18.  5 

21  6 

12 

10  9 

14  2 

14  0 

14  0 

11  3 

18  5 

9.  2 

5 

6 

5  1 

15  6 

18  8 

E 

21  7 

13 

10  2 

15  9 

13  5 

14  3 

11  1 

10  6 

9  6 

5 

7 

4  9 

16  9 

18  9 

21  8 

14 

10  0 

17  4 

13  0 

14  6 

11  1 

18  5 

10  1 

5 

6 

5  0 

10  0 

19  2 

22  5 

15 

9  6 

18  5 

12  2 

14  6 

11  1 

18  7 

10  2 

5 

4 

5  0 

19  0 

19  2 

22  8 

16 

9  1 

19  0 

11  7 

14  5 

U  2 

18  8 

10  0 

5 

2 

4  9 

19  B 

19  5 

23  1 

17 

8  6  E 

19  6 

11  6 

14  5 

11  2 

19  0 

9  8 

5 

1 

4  6 

20  4 

19  8 

23  2 

18 

8  5  E 

20  0 

11  6 

14  5 

11  1 

19  2 

9  0 

4 

9 

4  8 

21  0 

20  0 

23  3 

19 

8  3  E 

20  4 

12  3 

14  5 

11  2 

19  1 

10  0 

4 

8 

4  8 

21  6 

20  0 

23  4 

20 

7  9 

20  8 

13  6 

14  6 

112 

18  9 

10  2 

5 

1 

5  1 

22  1 

20  2 

23  5 

21 

7  6 

20  8 

14  4 

14  5 

11  4 

18  4 

10  9 

4 

9 

5  2 

22  3 

20  3 

23  4 

22 

7  3 

20  8 

E  15  2 

14  2 

119 

17  9 

11  6 

5 

3 

5  2 

E 

22  5 

20  3 

23  2 

23 

7  1 

20  7 

15  8 

14  2 

12  B 

17  3 

12  1 

5 

2 

5  2 

E 

22  6 

20  1 

23  7 

24 

7  1 

20  5 

16  7 

13  9 

13  9 

16  7 

12  5 

5 

0 

E 

5  3 

22  7 

19  9 

23  3 

25 

7  1 

20  0 

17  6 

13  8 

14  9 

16  2 

12  6 

5 

1 

E 

5  4 

22  6 

20  2 

22  9 

26 

7  0 

19  7 

18  3 

14  0 

15  7 

15.  6 

12  6 

5 

2 

E 

5  5 

22  3 

20  5 

22  5 

27 

6  6 

19  3 

18  9 

14  4 

16  4 

14  7 

12  4 

5 

3 

5  5 

22  0 

20  1 

22  0 

28 

6  4 

18  9 

19  2 

14  6  E 

16  9 

13  7 

11  8 

5 

4 

5.  5 

21  6 

19  5 

21  4 

29 

6  5  - 

19  5 

14  7 

17  7 

13  1 

11  1 

5 

4 

5  5 

21  1 

18  9 

E 

20  e 

30 

6  a  - 

— 

19  7 

14  8 

18  <» 

12  3 

10  3 

5 

5 

5  7 

20  7 

18  4 

E 

20  0 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

10  7 

15  5 

16  0 

15  3 

13  5 

17  9 

10  5 

5  8 

5  1 

16  B 

19  2 

21  3 

MAX 

20  4 

20  8 

19  9 

19  9 

18  8 

19  8 

12  6 

8  6 

5  7 

22  7 

20  5 

23  7 

MIN 

6  4 

7  8 

11  6 

13  8 

11  1 

12  3 

0  6 

4  8 

4  8 

6  0 

17  9 

17  7 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
E»EST IMATED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  14  0 
HIGHEST  STAGE  WAS  23  7  ON  DEC  23 

LOWEST  STAGE  WAS  4  8  ON  AUG  19  AND  LATER  DATE ( S ) 


TO 


DAILV  STAGE  FOR  l 906 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  COLLEGE  POINT  (LA.  ) 

LOCATION  LAT  29-59-44,  LONG  90-49-33  COLLEGE  POINT  LANDING  AT  MILE  157  4  <STA  0124010  > 
GAGE  STAFF  TYPE  IN  SEVERAL  SECTIONS 

GENERAL  INFORMATION  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1 .  1 25,  8^0  SQUARE  MILES  ( CONTR ’BUYING )  3ANKFULL 

STAGE.  17  f£ET  LOW  WATER  REFERENCE  PLANE.  1  06  FEET  ON  GAGE  ON  SEP  22,  1975  GAGE  WAS  RAISED 
0  14  FOOT  TO  AGKt_r  WITH  NEW  BENCHMARK  ELEVATIONS  AND  NEW  GAGE  ZERO  STAGES  FROM  JAN  1  THRU 
SEP  21  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  WAS  0  42  FOOT,  NGVD 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE.  DEC  18.  18*»9.  TQ  SEP  30.  1885,  AND  DEC  1,  1888.  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  32  32  FEET  ON  MAV  15,  1927  LOWEST,  MINUS  0  60  FOOT  ON  JAN  12.  1918 

EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD 


DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT 

NGVD 

(1967  ADJ 

> 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

17 

15 

5  65 

16 

10 

16  75 

12  15 

16  20 

9  50 

6  70 

4  15 

4  75 

16  65 

15  10 

2 

16 

45 

6  00 

15 

75 

16  50 

12  10 

16  60 

9  30 

6  00 

4  10 

5  00 

16.  20 

14  90 

3 

15 

50 

6  45 

15 

50 

16  15 

12  00 

16  70 

9  10 

5  00 

3  95 

5  65 

16.  00 

14  90 

4 

14 

55 

7  00 

15 

35 

15  60 

11.90 

16  70 

B  65 

5.  50 

3.  65 

6  35 

15.  80 

15  35 

5 

13 

50 

7  50 

15 

15 

14  95 

11  75 

16  50 

8  20 

5  10 

3  50 

7  05 

15  70 

15  80 

6 

12 

30 

7  65 

14 

90 

14  10 

11  45 

16  35 

7.  80 

4  80 

3  40 

7  70 

15  45 

16  30 

7 

11 

55 

7  50 

14 

45 

13  10 

1  1  05 

16  20 

7  45 

4  55 

3  50 

8  50 

15  55 

16  80 

8 

1  1 

00 

7  60 

14 

00 

12  20 

10  50 

16  05 

7  10 

4  30 

3  70 

9  20 

15  50 

17  40 

9 

10 

20 

8  20 

13 

55 

11  70 

9  95 

15  80 

7  10 

4  20 

3.  90 

10  05 

15  40 

17  70 

10 

9 

55 

8  95 

13 

10 

11  40 

9  60 

15  65 

6.  95 

4  10 

4  00 

10  95 

13.  30 

18  10 

1  1 

9 

10 

10  25 

12 

30 

1  1  40 

9  30 

15  50 

6  90 

4  00 

4.  10 

12  00 

13  75 

18  60 

12 

8 

60 

11  80 

11 

70 

11  70 

9  10 

15  50 

7  10 

4  15 

4  10 

12  95 

15  95 

18  80 

13 

8 

10 

13  20 

11 

10 

1  1  85 

9  00 

15  55 

7  65 

4  35 

4  00 

13  95 

16  10 

19  00 

14 

7 

75 

14  45 

10 

55 

11  95 

8  95 

15  60 

7  90 

4  35 

3.  90 

15  00 

16  20 

19  30 

15 

7 

40 

15  50 

10 

05 

11  95 

9  00 

15  70 

8  15 

4  30 

3.  ac 

15  93 

16.  40 

19  55 

16 

7 

00 

16  10 

9 

70 

11  85 

9  00 

15  80 

8  20 

4  20 

3  70 

16  75 

16  60 

19  85 

17 

6 

70 

16  55 

9 

40 

11  85 

9  00 

16  00 

0  10 

3  90 

3  60 

17  60 

16  80 

19  90 

18 

6 

40 

16  90 

9 

25 

11  85 

9  00 

16  10 

8  05 

3  50 

3  40 

18  20 

17  05 

19  95 

19 

6 

10 

17  30 

9 

85 

11  85 

9  10 

16  10 

8  20 

3  40 

3  50 

18  70 

17.  20 

20  20 

20 

5 

85 

17  55 

11 

05 

11.  90 

9  10 

15  95 

8  40 

3  50 

3  60 

19  23 

17  30 

20  23 

21 

5 

40 

17  75 

11 

80 

11  83 

9  30 

IS  50 

8  70 

3  60 

3  70 

19  50 

17  30 

20  10 

22 

5 

20 

17  70 

12 

40 

11  63 

9  70 

IS  00 

9  30 

3  70 

3  90 

19  50 

17  40 

19  93 

23 

5 

00 

17  50 

13 

15 

11.60 

10  30 

14  45 

9  70 

3  70 

3  90 

19  33 

17  30 

20  30 

24 

4 

90 

17  50 

13 

80 

11  40 

11  40 

13  90 

10  00 

3  60 

4.  20 

19  60 

17  10 

20  10 

25 

4 

70 

17  30 

14 

60 

11  30 

12  25 

13  50 

10  15 

3  70 

4  40 

19  50 

17  60 

19  70 

26 

4 

60 

17  05 

13 

30 

11  40 

12  90 

12  80 

10  10 

3  83 

4  30 

19  30 

17  60 

1®  30 

27 

4 

55 

16  70 

15 

85 

11  65 

13  55 

12  00 

9.  90 

4  00 

4  30 

18  95 

17  20 

18  80 

28 

4 

45 

16  40 

16 

30 

11  90 

14  10 

11  20 

9  50 

4  10 

4  30 

18  60 

16  60 

18  20 

29 

4 

45 

16 

55 

11  95 

14  70 

10  60 

8.  90 

4  20 

4  40 

18  10 

16  10 

17  60 

30 

4 

80 

16 

73 

12  10 

15  30 

10  00 

8  20 

4  60 

4  45 

17  60 

13  60 

16  90 

THE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0  32 

12 

86 

13  42 

12 

58 

11  05 

14  98 

8  44 

4  33 

3  91 

14  29 

14  43 

18 

23 

MAX 

17  15 

17 

75 

16  75 

16 

75 

13  85 

16  70 

10  15 

6  70 

4  45 

19  60 

17  60 

20 

30 

MIN 

4  43 

3 

65 

9  25 

11 

30 

8  93 

10  00 

6  90 

3  40 

3  40 

4  73 

15  30 

14 

90 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR  THE 

YEAR 

WAS 

363 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  11  36 
HIGHEST  STAGE  WAS  20  30  ON  DEC  23 

LOWEST  STAGE  WAS  3  40  ON  AUO  19  AND  LATER  DATE ( S  > 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  RESERVE,  LA 

LOCATION  LAT  30-03-20,  LONG  9 0-34-07  WHARF  AT  MILE  138  7  ( STA  0126006  ) 

GAGE  WIRE  WEiwHT  TYPE 

GENERAL  INFORMATION  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  NATIONAL  WEATHER  SERVICE  DRAINAGE  AREA. 

( REVISED )  1,125.880  SOUARE  MILES  (CONTRIBUTING)  BANKFULL  STAGE,  15  FEET  LOW  WATER  REFERENCE 
PLANE,  0  7  FOOT  ON  GAGE  ON  SEP  4,  1975  GAGE  WAS  RAISED  0  57  FOOT  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK 

ELEVATIONS  STAGES  FROM  JAN  1  THRU  SEP  3  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM 


RECORDS  AVAILABLE 

STAGE,  1936  TO  DATE 

MAR 

1929  TO  DATE  IN 

REPORTS  OF  NATIONAL 

WEATHER  SERVICE 

EXTREMES  HIGHEST, 

26  0  FEET  ON  JUNE  11, 

1929 

LOWEST,  MINUS 

0  1  FOOT  ON  FEB  3. 

1940 

DAILY  SEVEN 

1  A. 

M 

STAGE 

IN 

FEET 

GAGE 

ZERO 

IS  AT 

NCVD 

(1967  ADJ 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

14 

7 

4 

5 

13 

5 

14 

2 

10 

13 

8 

7 

9 

5 

4 

E 

3 

4 

3 

8 

14  2 

2 

14 

0 

4 

8 

13 

4 

14 

0 

10 

1 

14 

1 

7 

7 

4 

8 

E 

3 

2 

4 

0 

13  9 

3 

13 

2 

5 

2 

13 

1 

13 

8 

10 

1 

14 

2 

7 

5 

4 

6 

E 

3 

2 

4 

5 

13  5 

4 

12 

2 

5 

7 

13 

0 

E  13 

4 

10 

0 

14 

2 

7 

0 

4 

3 

z. 

3. 

0 

5 

i 

13  3 

5 

1  1 

4 

6 

1 

12 

8 

12 

7 

9 

9 

14 

1 

6 

6 

4 

0 

E 

3 

0 

5 

6 

13  3 

6 

10 

3 

6 

4 

12 

7 

12 

0 

9 

6 

13 

9 

6 

2 

E 

3 

8 

2 

7 

6 

3 

13  1 

7 

9 

6 

6 

2 

12 

3 

1 1 

1 

9 

2 

13 

7 

5 

7 

3 

0 

3 

0 

6 

9 

13  1 

8 

9 

2 

6 

5 

12 

0 

10 

3 

o 

y 

13 

5 

5 

5 

3 

8 

3 

0 

7 

6 

12  9 

9 

8 

6 

6 

6 

1 1 

5 

9 

Q 

8 

3 

13 

4 

5 

5 

3 

0 

3 

3 

0 

3 

12  8 

10 

8 

1 

7 

4 

1 1 

1 

9 

6 

7 

8 

13 

3 

5 

4 

3 

8 

3 

4 

9 

0 

12  8 

1  1 

7 

5 

8 

5 

10 

5 

9 

5 

7 

7 

13 

1 

5 

4 

3 

8 

3 

5 

9 

9 

13  2 

12 

7 

0 

9 

8 

9 

9 

9 

6 

7 

5 

13 

1 

5 

9 

3 

8 

3 

5 

10 

6 

13  4 

13 

6 

5 

1  1 

0 

9 

4 

9 

8 

7 

4 

13 

1 

6 

2 

3 

7 

3 

2 

1  1 

6 

13  5 

14 

6 

2 

12 

1 

8 

9 

10 

0 

7 

4 

13 

2 

6 

5 

3 

7 

3 

1 

12 

4 

13  7 

1  5 

A 

1 

IP 

Q 

8 

1 

9 

6 

7 

4 

13 

4 

6 

7 

3 

4 

2 

9 

13 

2 

13  7 

16 

5 

7 

13 

6 

7 

7 

9 

a 

7 

4 

13 

4 

6 

7 

E 

3 

6 

2 

0 

14 

0 

14  0 

17 

5 

5 

14 

0 

7 

5 

9 

9 

7 

4 

13 

5 

6 

5 

3 

4 

2 

8 

14 

8 

14  2 

18 

5 

3 

14 

A 

7 

6 

9 

9 

7 

5 

13 

7 

6 

5 

3 

1 

2 

7 

IS 

3 

14  5 

19 

5 

2 

14 

B 

8 

1 

9 

9 

7 

6 

13 

6 

6 

6 

E 

3 

0 

2 

8 

15 

9 

14  5 

20 

4 

8 

15 

0 

9 

2 

10 

1 

7 

6 

13 

5 

6 

7 

E 

3 

0 

3 

1 

16 

3 

14  7 

21 

4 

5 

15 

2 

9 

9 

9 

7 

8  E 

13 

2 

7 

2 

E 

2 

9 

3 

1 

16 

6 

14  8 

22 

4 

3 

13 

3 

10 

2 

9 

8 

8 

0 

12 

7 

7 

7 

E 

3 

3 

3 

2 

16 

6 

14  7 

23 

4 

1 

13 

2 

10 

8 

9 

7 

8 

7 

12 

3 

0 

0 

E 

3 

3 

3 

2 

16 

7 

14  7 

24 

4 

1 

15 

1 

1 1 

5 

9 

5 

9 

4 

1  1 

8 

8 

3 

E 

3 

2 

3 

3 

16 

7 

14  3 

25 

4 

2 

14 

© 

12 

2 

9 

4 

10 

l 

1  1 

4 

8 

3 

E 

3 

3 

3 

6 

16 

6 

14  9 

26 

4 

2 

14 

6 

12 

9 

9 

5 

10 

7 

10 

8 

8 

5 

E 

3 

4 

3 

3 

16 

3 

13  0 

27 

3 

8 

14 

2 

13 

3 

9 

8 

1 1 

3 

10 

1 

8 

3 

E 

3 

5 

3 

3 

16 

2 

14  7 

28 

3 

5 

13 

9 

13 

7 

9 

9 

1  1 

0 

9 

4 

7 

9 

3 

4 

3 

5 

13 

0 

14  1 

29 

13 

12 

15 

13  7 

8 

14 

15 

13  3 

3 

31 

4 

2  - 

— 

-- 

14 

2 

-- 

13 

4  -- 

-- 

6 

2 

E 

3 

6 

— 

— 

— 

14 

6 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

7  0 

10  8 

11  3 

10  6 

9  2 

12  7 

6  9 

3  7 

3  2 

12  0 

13  9 

MAX 

14  7 

15  3 

14  2 

14  2 

13  4 

14  2 

8  5 

5  4 

3  6 

16  7 

15  0 

MIN 

3  5 

4  5 

7  5 

9  4 

7  4 

0  4 

5  4 

2  9 

2  7 

3  8 

12  8 

DAYS 

31 

23 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

29 

30 

30 

THE  TOTAL 

NUMBER 

OF  DAYS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

363 

E=EST i MATED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  9  7 

HIGHEST  STAGE  WAS  1 7  7  ON  DEC  23 

LOWEST  STAGE  WAS  2  7  ON  SEP  6  AND  LATER  DATE  <  S) 


DEC 

12  8 
12  6 

12  5 
12  8 

13  2 

13  7 

14  1 

14  6 
13  0 

15  2 

15  8 
13  9 

16  1 
16  4 
16  6 

16  9 

17  0 
17  0 
17  2 
17  3 

17  2 
17  0 
17  7 
17  1 
16  9 

16  3 
16  1 
13  6 

13  1 

14  3 
13  9 


13  3 
17  7 
12  3 
31 
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DAILY  STAGE  FDR  1986 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  BONNET  CARRE  (LA  ) 

LOCATION  LAT  29-59-55,  LONG  90-26-35  ON  LEFT  BANK  NEAR  LOWER  GUIDE  LEVEE  OF  BONNET  CARRE 
SPILLWAY  AT  MILE  127  1  (1962  SURVEY)  (STA  0128007  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1,125,890  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING)  BANKFULL 

STAGE,  14  FEET  LOW  WATER  REFERENCE  PLANE,  0  68  FOOT  ON  GAGE.  PRIOR  TO  1974  GAGE  ZERO  WAS  0  08 
FOOT,  NGVD 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE,  MAR  19.  1930  TO  1973,  1975  TO  1980.  1982  TO  DATE  BUT  ONLY  ABOVE  TEN 
FEET  FOR  1953  TO  1984  THE  LOCATION  OF  GAGE  HAS  BEEN  CHANGE  SLIGHTLY  SEVERAL  TIMES  DURING 
PERIOD  OF  RECORD 

EXTREMES  HIGHEST,  23  79  FEET  (FROM  WATERMARK)  ON  JUNE  10.  1929  LOWEST,  MINUS  0  62  FOOT  ON  JAN 

24  AND  25.  1940  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  PRESENT  DATUM 


DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT 

NVGD 

(1963  ADJ  : 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

13  41 

4  16 

1  1  98 

12  60 

12  43 

7  24 

3  13 

12  B5 

1 1  55 

2 

12  76 

4  18 

12  13 

12  45 

12  76 

7  08 

3  15 

12  57 

11  35 

3 

1  1  88 

4  41 

11  96 

12  17 

13  18 

6  82 

2  87 

12  28 

11  39 

4 

1  1  20 

4  85 

1  1  77 

11  85 

12  87 

6  48 

2  70 

12  15 

11  68 

5 

10  23 

5  28 

1  1  46 

3  1  66 

12  81 

6  02 

2  57 

12  04 

11  96 

6 

9  58 

5  31 

11  22 

31  11 

12  64 

5  67 

2  47 

11  80 

12  48 

/ 

8  31 

5  25 

.  J.  9* 

l  1  07 

12  40 

5  22 

2  78 

11.07 

12  90 

8 

8  22 

5  62 

10  88 

12  26 

4  49 

2  74 

11.  79 

13  29 

9 

7  59 

5  66 

7  30 

12  10 

4  92 

2.  89 

11  69 

13  68 

10 

7  43 

6  48 

7  30 

12  04 

4  25 

3.  17 

11  67 

13  86 

1  1 

6  74 

7  53 

7  11 

11.00 

4  32 

3  29 

12  09 

14  33 

12 

6  26 

8  72 

7  00 

1 1  78 

4  71 

3  05 

3  30 

12  14 

14  47 

13 

5  71 

9  82 

6  61 

11  85 

4  98 

3  48 

3  28 

12  25 

14  62 

14 

5  56 

10  72 

8  19 

6  55 

11  85 

5  30 

3  11 

3  17 

12  33 

14  86 

15 

5  11 

1 1  35 

7  23 

6  56 

1  1  95 

6  09 

2  85 

3  00 

12  37 

15  04 

16 

4  60 

11  94 

6  77 

7  00 

12  04 

5  99 

3  18 

2.  80 

12  59 

15  35 

17 

4  Y6 

12  61 

6  60 

6  63 

12  25 

6  01 

3  04 

2  64 

12  84 

15  44 

18 

4  28 

12  68 

6  73 

6  82 

12  39 

6  06 

2  69 

2  55 

13  12 

15  55 

19 

4  40 

13  01 

7  23 

6  86 

12  37 

6  07 

2  53 

2  56 

13  29 

15  67 

20 

4  22 

13  07 

8  22 

12  25 

6  00 

2  59 

2  97 

13  31 

15  75 

21 

4  22 

13  49 

8  83 

12  00 

6  46 

2  81 

2  85 

13  50 

15  56 

22 

4  03 

13  46 

9  07 

11  49 

6  81 

2  71 

2  92 

13  45 

15  57 

23 

4  06 

13  59 

9  66 

11  01 

7  12 

2  70 

3  02 

13  48 

16  25 

24 

4  27 

13  45 

10  05 

10  56 

7  41 

2  62 

3  26 

13  26 

15  42 

25 

4  39 

13  17 

10  77 

10  27 

7  61 

2  73 

3  35 

13  68 

15  30 

26 

4  07 

12  99 

13  29 

9  76 

7  57 

2  93 

3  40 

13  57 

14  94 

27 

4  00 

12  97 

11  80 

9  11 

7  49 

3  00 

25 

13  42 

14  59 

28 

4  17 

12  39 

12  14 

8  48 

7  24 

3  18 

3  43 

14  46 

12  93 

14  11 

29 

4  15 

12  26 

11  05 

8  06 

6  59 

3  30 

14  07 

12  51 

13  71 

30 

31 

4  02 

4  12 

12  45 
12  60 

11  60 

8  09 

6  05 

3  65 
3  55 

13  54 

12  07 

13  13 
12  71 

J  ,3 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

6  37 

9  58 

10  13 

11  72 

7  09 

11  49 

6  12 

2  99 

2  98 

13  84 

12  63 

14  08 

MAX 

13  41 

13  59 

12  60 

12  60 

12  09 

13.  18 

7  61 

3  65 

3  43 

14  46 

13  68 

16  25 

MIN 

4  00 

4  16 

6  60 

10  88 

6  55 

8  06 

4  25 

2  53 

2  47 

13  29 

11  67 

11  35 

DAYS 

31 

28 

25 

8 

14 

30 

31 

20 

28 

4 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE 

YEAR  WAS 

280 

THE  MEAN  STAGE 

:  FOR  THE 

YEAR  WAS 

8  83 

HIGHEST 

STAGE 

WAS  16  3 

AT  04  00 

A  M  ON  DEC 

23 

LOWEST 

STAGE 

WAS  (FROM 

INCOMPLETE  RECORDS) 

2  0  ON 

AUG  19  AND 

LATER 

DATE ( S ) 

DAILY  ST ACE  FOR  1986 
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MISSISSIPPI  RIVER  AT  NEW  ORLEANS  < CARROLLTON) ,  LA 

LOCATION  LAT  29-36-05.  LONG  90-08-10  CORPS  OF  FNCINEERS  DEPOT  DOCK  AT  MILE  102  8  < STA 

0130007  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  I> 125.910  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING)  BANKFULL 
STAGE.  11  0  FEET  LOW  WATER  REFERENCE  PLANE,  0  48  FOOT  ON  GAGE  NATURAL  FLOW  IS  AFFECTED  BY 


TIDES 

ON  NOV 

7,  1974 

GAGE  WAS 

RAISED 

0  61  FOOT  TO 

AGREE 

WITH  NEW 

1  BENCHMARK 

ELEVATIONS 

STAGES 

FROM  JAN 

1  THRU 

1  NOV 

6  WERE  CORRECTED  TO  NEW 

DATUM 

RECORDS  AVAILABLE 

STAGE, 

JAN 

12, 

1872  TO 

DATE  GAGE 

PRIOR 

TO  1957 

WAS 

AT  MILE 

103  5  DISCHARGE, 

INTERMITTENTLY. 

1831.  1852, 

1879 

TO  1950 

.  1969,  1971, 

.  AND  1 

973  TO  DATE 

COMPUIED  DAILY, 

1928 

TO 

1936  AND  1938  TO 

1  1944 

EXTREMES 

HIGHEST, 

21  27 

FEET 

ON  APR  25, 

1922  LOWEST,  MINUS  1.60  FEET 

ON  DEC 

27,  1872 

MAXIMUM 

1.  1.  557.  000  CFS 

WAS  OBSERVED  ON  MAY  IB,  1927 

(STAGE. 

20  5), 

AT  1 

MERAUX, 

LA  (MILE 

87.  1  > 

BUT  FLOW  WAS  AFFECTED  BY  ARTIFICIAL  CREVASSE  MADE  ON 

APR  29  AT  CAERNARVON,  LA 

(MILE  81 

6) 

MINIMUM,  49,200 

CFS  OBSERVED  ON  1 

MOV  1, 

1939  (STACE, 

1  2) 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT 

NGVD  (1968  ADJ  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

11  11 

3  30 

9  80 

10 

30 

7  30 

10  13 

6  Cl  F 

4  04 

3.  2C 

3  32 

10  70 

9  4® 

2 

10  64 

3  40 

9  62 

10 

19 

7  32 

10  42 

5  88 

3  69 

3  10 

3  35 

10  39 

9  27 

3 

9  92 

3  64 

9  42 

10 

0! 

7  32 

10  62 

5  70 

3  55 

2  79 

3  65 

10  12 

9  24 

4 

9  16 

4  07 

9  39 

9 

78 

7  33 

10  58 

5  35 

3  35 

2  51 

3  39 

10  00 

9  49 

5 

8  42 

4  41 

9  19 

9 

28 

7  33 

10  52 

5  02 

3  10 

2  30 

4  22 

10.  00 

9  80 

6 

7  55 

4  68 

9  10 

8 

77 

7  10 

10  44 

4  72 

2  90 

2.  30 

4  76 

9  80 

10  25 

7 

7  00 

4  40 

8  82 

B 

21 

6  90 

10  30 

4  40 

2  79 

2  51 

5  38 

9  90 

10  50 

8 

6  82 

4  90 

8  70 

7 

61 

6  59 

10,  03 

4  22 

2  59 

2  64 

5  94 

9  72 

10  93 

9 

6  35  F 

4  70 

8  35 

7 

19 

6  20 

10.  00 

4  20 

2  60 

2  SB 

6  43 

9  65 

11  20 

10 

6  09  F 

5  45 

8  18 

7 

03 

5  90 

9.  87 

4  12 

2  59 

3  10 

6  78 

9  60 

11  37 

1  1 

5  68 

6  23 

7  65 

6 

98 

5  83 

9  67 

4  15 

2  60 

3  28 

7  47 

9.  93 

11  70 

12 

5  30 

7  15 

7  38 

7 

01 

5  61 

9  50 

4  39 

2  92 

3  31 

7  77 

9  99 

U  92 

13 

4  88 

7  94 

6  83 

7 

17 

5  48 

9  62 

4  60 

3  10 

3  22 

0  49 

10.  00 

11  98 

14 

4  70 

8  73 

6  65 

7 

30 

5  48 

9  60 

4  90 

3  25 

3  23 

8  95 

10  13 

12  29 

15 

4  45 

9  21 

5  88 

7 

19 

5  46 

9  72 

5  09 

3  24 

3  10 

9  57 

10  14 

12  45 

16 

4  18 

9  78 

5  49 

7 

05 

5  48 

9  90 

5  10 

3  09 

2  80 

10  16 

10  38 

12  75 

17 

4  00 

10  11 

5  33 

7 

09 

5  49 

10  08 

5  14 

2  80 

2  65 

10.  83 

10  58 

12  75 

18 

3  03 

10  36 

5  50 

7. 

04 

5  65 

10  20 

5.  15 

2  56 

2  41 

11  26 

10  78 

12  75 

19 

3  75 

10  60 

5  85 

7 

08 

5  73 

10  20 

5  25 

2  39 

2  49 

11.  82 

10  94 

12  90 

20 

3  37 

10  84 

6  70 

7 

38 

5  8° 

10  20 

5  19 

2  33 

2  77 

12  25 

11  11 

12  88 

21 

3  10 

1  1  05 

7  09 

7 

20 

6  00 

9  89 

5  50 

2  52 

2  65 

12  44 

11.  19 

12  80 

22 

3  00 

11  23 

7  25 

7. 

12 

6  21 

9  43 

5  76 

2  49 

2  83 

12  55  E 

11  22 

12  68 

23 

2  85 

1  1  16 

7  60 

7 

02 

6  70 

9  01 

5  90 

2  40 

2  85 

12  69 

11  27 

13  45 

24 

2  90 

11  IB 

8  15 

6 

90 

7  00 

8  62 

6  00 

2  39 

3  17 

12  70 

11  02 

12  75 

23 

3  01 

10  98 

8  73 

6 

87 

7  40 

8  33 

6  21 

2  59 

3  33 

12  66 

11  26 

E 

12  60 

26 

3  00 

10  82 

9  20 

6 

85 

7  73 

7  86 

6.  24 

2  73 

3  28 

12  44 

11  34 

E 

12  30 

27 

2  74 

10  52 

9  65 

7 

1 1 

8  11 

F  7  30 

6  15 

2  88 

3  20 

12  27 

1 1  12 

12  07 

28 

2  58 

10  28 

9  99 

7 

10 

8  42 

6  82 

5  83 

2  98 

3  33 

12  02 

10  82 

11  71 

29 

2  70  -- 

10  09 

7 

13 

8  7B 

6.  60 

5  49 

3  11 

3  30 

11  70 

10  38 

11  26 

30 

2  90  — 

10  19 

7 

22 

9  25 

6  30 

5  10 

3  65 

3  20 

11  35 

9  97 

10  70 

31 

3  10  — 

10  33 

— 

9  73 

4  65 

3  42 

— 

— - — 

11  08  — 

10  30 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

5  13 

7 

90 

B  13 

7  67 

6  80 

9 

39 

5  21 

2  92 

2  93 

9  04 

10  45 

11  57 

MAX 

11  11 

11 

23 

10  33 

10  30 

9  73 

10 

62 

6  24 

4.  04 

3  33 

12  70 

1 1  34 

13  45 

MIN 

2  58 

3 

30 

5  33 

6  85 

5  46 

6. 

30 

4  12 

2  33 

2  30 

3  32 

9  60 

9  24 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

0: 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
E-ESTIMATED  F»NOT  AT  STATED  TIME 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  7  23 
HIGHEST  STAGE  WAS  13  45  AT  7  30  A  M  ON  DEC  23 
LOWEST  STAGE  WAS  1  62  ON  AUG  19  AND  LATER  DATE  <  S ) 


It  DAILY  STAGE  FOR  1986 

MISSISSIPPI  RIVER  (IWW)  AT  HARVEY  LOCK  (LA  1 

LOCATION  LAT  29-54-35,  LONG  90-05-04  ON  DOWNSTREAM  END  OF  FOREBAY  WALL  AT  MILE  98  3 
(STA  0132007  ) 

GAGE  WIRE  WEIGHT  TYPE 

GENERAL  INFORMATION  BANKFULL  STAGE,  9  S  FEET  LOW  WATER  REFERENCE  PLANE.  O  35  FOOT  ON  CAGE  ON 
DEC  5.  1974  GAGE  WAS  RAISED  1  68  FEET  TO  AGREE  L'TH  NEW  BENCHMARK  ELEVATIONS  AND  NEW  GAGE  ZERO. 
STAGES  FROM  JAN  1  THRU  DEC  4  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM  PRIOR  TO  1974  GAGE  ZERO  WAS  AT 
M  L  G 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE.  JAN  1.  1924.  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  19  42  FEET  ON  APR  24,  1927  LOWEST.  MINUS  0  68  FOOT  ON  DEC  17  AND  18,  1953 

EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GACE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1965  ADJ  I 


DAY 

UAN 

FED 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

1 

1  1 

02 

84 

10 

73 

9 

69 

6 

85 

9 

40 

2 

10 

20 

3 

16 

10 

67 

9 

55 

6 

90 

10 

05 

3 

10 

00 

3 

37 

9 

05 

9 

56 

7 

00 

10 

10 

4 

10 

00 

3 

89 

9 

00 

9 

25 

6 

80 

10 

26 

5 

9 

80 

4 

21 

8 

70 

8 

82 

7 

1  1 

10 

49 

6 

7 

97 

4 

45 

8 

72 

8 

33 

6 

55 

9 

97 

7 

6 

75 

4 

20 

8 

45 

B 

64 

6 

60 

9 

87 

e 

6 

56 

4 

60 

8 

53 

7 

31 

6 

43 

9 

61 

9 

6 

53 

4 

60 

B 

10 

6 

95 

6 

24 

9 

50 

10 

6 

10 

5 

14 

7 

78 

6 

72 

5 

72 

9 

48 

i  i 

5 

57 

5 

25 

7 

44 

6 

69 

5 

67 

9 

45 

12 

5 

10 

5 

40 

7 

50 

6 

70 

5 

64 

9 

ie 

13 

4 

56 

7 

45 

7 

25 

6 

72 

5 

58 

9 

25 

14 

4 

90 

e 

30 

6 

52 

6 

98 

5 

54 

9 

35 

15 

4 

76 

B 

75 

5 

80 

7 

20 

5 

61 

9 

34 

’.6 

4 

60 

9 

35 

5 

25 

6 

85 

5 

64 

9 

74 

17 

4 

22 

9 

60 

5 

24 

6 

76 

5 

67 

9 

97 

IB 

4 

26 

9 

87 

5 

73 

6 

75 

5 

77 

9 

80 

19 

3 

53 

10 

10 

5 

65 

6 

82 

5 

61 

10 

10 

20 

3 

30 

10 

30 

5 

29 

7 

00 

5 

66 

10 

00 

21 

3 

42 

to 

25 

7 

02 

6 

79 

5 

72 

9 

4J 

22 

3 

04 

10 

30 

7 

15 

6 

02 

6 

03 

9 

44 

23 

2 

85 

1  1 

00 

7 

48 

6 

72 

6 

2  7 

9 

00 

24 

2 

95 

10 

61 

7 

87 

6 

67 

6 

55 

9 

02 

25 

2 

80 

10 

45 

8 

30 

6 

59 

7 

92 

8 

96 

26 

2 

75 

10 

36 

9 

61 

6 

43 

7 

31 

B 

70 

27 

2 

B4 

10 

42 

9 

06 

6 

72 

7 

62 

7 

95 

28 

n 

55 

10 

78 

9 

59 

6 

72 

7 

49 

6 

50 

29 

9 

52 

71 

8 

45 

50 

2 

03 

30 

Ox. 

! 

47 

76 

8 

40 

94 

2 

“6 

90 

_ 

_ 

9 

— 

31 

80 

— 

9 

20 

— 

THE  FOLLOW I  NO 

REFER  ONLY 

TO  1 

READINGS 

IN  THE 

TABLE 

AB09P 

MEAN 

5  21 

7  46 

7 

91  7 

34 

6 

57 

9 

25 

MAX 

1  1  02 

1  1  00 

10 

73  9 

69 

9 

20 

10 

49 

MIN 

2  55 

2  84 

5 

24  6 

43 

5 

54 

6 

50 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR 

the  YEAR 

WAS 

364 

THE  MEAN 

STAGE  FOR  THE  YEAR  i 

WAS  7  02 

HIGHEST 

STAGE 

WAS 

12  93 

ON  DEC  23 

LOWEST  S 

T*CE  ' 

WAS 

Z 

o 

■0 

o 

C4 

AUG 

19 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

5 

90 

3 

90 

2 

95 

3 

15 

10 

15 

9 

25 

5 

80 

3 

42 

2 

85 

3 

12 

9 

95 

9 

96 

5 

45 

3 

40 

2 

50 

3 

57 

9 

84 

9 

50 

5 

15 

3 

12 

2 

66 

3 

79 

9 
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9 

27 

4 
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2 
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4 
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9 

75 

9 

30 

4 

85 
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4 
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9 
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4 

15 

2 

54 

2 
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5 

20 

9 

50 

10 

09 

4 

39 

2 

53 

2 

64 

5 
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9 

54 

10 

48 

4 

32 

2 
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2 
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5 

00 

9 

33 

10 

74 

4 

97 

2 

26 

2 

36 

6 

35 

9 

21 

10 

70 

4 

03 

2 

50 

2 

49 

7 

15 

9 

50 

10 

95 

4 

94 

2 

77 

2 

72 

7 

35 

9 

71 

1 1 

19 

4 

35 

2 

71 

2 

29 
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95 

9 

70 

1 1 

40 

4 

66 

2 

50 

2 

40 

8 

45 

9 

75 
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50 

4 

80 

3 

14 

2 

75 

8 

94 

9 

73 

1 1 

96 

5 

40 

2 

88 

2 

65 

9 

75 

9 

95 

1 1 

95 

5 

32 

2 

65 

2 

35 

10 

29 

10 

20 

12 

14 

5 

50 

2 

39 

2 

45 

10 

40 

10 

40 

12 

60 

4 

82 

2 

06 

2 

78 

1  1 

02 

10 

30 

12 

20 

4 

75 

2 

39 

2 

76 

1  1 

76 

10 

65 

12 

40 

5 

24 

2 

15 

2 

82 

1  1 

96 

10 

80 

12 

60 

5 

31 

2 

22 

2 

79 

1  1 

95 

10 

85 

12 

00 

5 

51 

2 

20 

2 

98 

12 

30 

10 

80 

12 

93 

5 

85 

£> 

26 
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21 

12 

15 

io 

54 

12 

20 

5 

80 

2 

55 

3 

31 

12 

12 

10 

85 

12 

03 

5 

40 

2 

90 

3 

33 

1  1 

90 

10 

70 

!  1 

94 

5 

84 

2 

86 

3 

10 

1  1 

70 

10 

59 

1  1 

49 

5 

47 

2 

80 

3 

15 

1  1 

00 

10 

10 

1  1 

46 

5 

40 

3 

94 

3 

00 

1  1 

20 

10 

07 

10 

79 

5 

20 

3 

15 

2 

95 

10 

71 

9 

69 

10 

38 

4 

44 

3 

18 

- - 

— 

10 

56 

— 

— 

9 

97 

5 

12 

2  77 

2  73 

8  62 

10  05 

1  1 

17 

5 

90 

3  94 

3  33 

12  30 

10  85 

12 

93 

4 

15 

2  06 

2  22 

3  12 

9  21 

9 

25 

31 

31 

29 

31 

30 

31 

DAILV  STAGE  FOR  1986 


MISSISSIPPI  RIVER  ( I WW >  AT  INNER  HARBOR  NAVIGATION  CANAL  LOCK  (LA  ) 

LOCATION  LAT  29-57-46.  LONG  90-01-45  ON  HANDRAIL  OF  FOREBAY  WALL  AT  MILE  92  7 
(5TA  0134007  ) 

GAGE  WIRE  WEIGHT  TYPE 

GENERAL  INFORMATION  BANKFULL  STAGE  8  5  FEET  LOW  WATER  REFERENCE  PLANE.  0  15  FOOT  ON  CAGE  ON 
FEB  13-  1975  GAGE  WAS  RAISED  21  49  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK  ELEVATIONS  AND  NEW  GAGE 
2ER0  STAGES  FROM  JAN  1  THRU  FEB  12  WERE  CORRECTED  TO  Ni  W  DATUM  PRIOR  TO  1975  CAGE  ZERO  WAS 
MINUS  20  48  FEET.  NGVD 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE.  JAN  1945  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  17  52  FEET  FROM  APR  27  TO  29,  1945  AND  FED  10  AND  MAR  4.  1950  LOWEST. 

MINUS  O  4Q  FOOT  ON  DEC  15-  1953  AND  JAN  4,  1954  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD 


BAIL  V 

EIGHT 

A  M 

STAGE 

IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD 

(  1963 

-64  ADJ  > 

DA  r 

JAN 

FEB 
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APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 
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NOV 
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1 

9 

6 

2  8 

8 

4 

8  8 

6  2 

6  7 

5  0 

3  4 

2  5 

2 

7 

9  2 

8  0 

2 

9 

2 
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B 

4 
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6  0 

8  9 
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2  5 

2 

6 

8  9 

7  7 

to 

B 

7 

2  6 

8 

0 

8  5 

6  0 

9  2 

4  8 

3  0 

2 

3 

1 

8  7 

8  3 

4 

9 

5 

3  4 

8 

5 

8  2 

6  1 

9  5 

4  3 

2  6 

2  0 

3 

1 

8  6 

8  1 

5 

7 

- 

3  4 

7 

8 

7  8 

6  1 

9  0 

4  2 

2  3 

1  9 

3 

3 

8  5 

6  4 

6 

6 

4 

3  7 

7 

8 

7  4 

5  9 

10  0 

4  0 

2  2 

1  8 

3 

7 
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7 

5 

8 

3  5 

7 

5 

6  9 

5  9 
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2  1 

4 

0 

8  9 

8  8 

8 

5 

7 

4  0 

7 

4 
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1  8 
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5 

2 
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9 

5 
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7 
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5 
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5 

l 

4  6 

6 
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5 
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12 

4 

4 
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6 

3 
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6 

7 

8  7 

10  4 

13 

4 

4 

6  6 

5 

7 

6  5 

4  7 

8  3 

4  1 

2  4 

2  to 

7 

4 

B  6 

10  2 

1  4 

3 

,7 

7  5 

s 

7 

6  1 

4  5 

0  3 

3  8 

2  3 

2  6 

7 

7 

6  8 

10  2 

15 

3 

7 

8  1 

4 

7 

6  5 

4  8 

8  4 

4  3 

2  6 

2  2 

8 

1 

8  B 

10  7 

16 

3 

3 

8  5 

4 

i  2 

4  8 

0  5 

4  2 

2  3 

2  7 

8 

5 

9  2 

1  1  0 

1  7 

3 

J 

Q  to 

4 

3 

to  2 

4  6 

8  6 

4  2 

2  to 

2  1 

9 

2 

9  2 

1  1  5 

10 

3 

9 

0  8 

4 

5 

6  0 

4  8 

8  8 

4  2 

2  2 

1  8 

9 

6 

9  4 

1  1  0 

19 

2 

9 

9  0 

4 

5 

6  1 

4  R 

8  8 

4  3 

1  9 

1  8 

10 

1 

9  4 

1  1  1 

20 

? 

5 

9  2 

5 

5 

6  1 

5  0 

8  7 

4  3 

1  B 

2  2 

10 

6 

9  5 

1  1  1 

2  1 

2 

3 

9  5 

5 

8 

6  2 

5  2 

8  5 

1  5 

1  3 

2  6 

10 

8 

9  6 

?  1  2 

22 

2 

2 

9  7 

6 

0 

6  2 

5  2 

8  0 

4  7 

1  9 

2  2 

10 

9 

9  7 

1  1  0 

23 

2 

1 

9  6 

6 

4 

5  9 

5  7 

7  7 

4  8 

1  9 

2  4 

1  1 

3 

9  7 

1  1  7 

24 

2 

2 

9  7 

6 

0 

5  8 

5  8 

7  2 

5  0 

I  1 

2  7 

1  i 

1 

9  5 

1  I  5 

25 

6 

9  4 

7 

4 

5  8 

6  1 

7  1 

5  2 

1  3 

2  5 

1  1 

5 

9  8 

10  8 

26 

2 

2 

9  4 

7 

7 

5  7 

6  5 

6  7 

5  2 

2  1 

2  to 

10 

8 

9  8 

10  4 

27 

2 

1 

9  j 

B 

3 

6  0 

6  9 

6  8 

5  0 

2  3 

2  to 

10 

4 

9  4 

10  3 

28 

1 

9 

B  7 

8 

5 

5  9 

7  2 

to  7 

5  0 

2  5 

2  6 

10 

4 

9  3 

10  0 

29 

2 

0  - 

— 

B 

5 

5  9 

7  to 

5  7 

4  to 

2  to 

2  to 

10 

3 

8  9 

9  5 

3C 

2 

1  — 

— 

8 

7 

6  0 

8  0 

5  3 

4  2 

2  4 

2  7 

9 

B 

8  3 

9  7 

31 

2 

4  - 

— 

8 

9 

8  2 

3  7 

2  7  - 

9 

5  - 

9  4 

THE 

FOLLOWING 

REFFR  ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

mean 

4  3 

to  7 

6  9 

6  5 

5  7 

8  1 

4  3 

2  2 

2  4 

7  7 

9  0 

10  0 

MAX 

9  6 

9  7 

0  9 

6  0 

8  2 

10  0 

5  9 

3  4 

2  8 

1  1  5 

9  6 

1  1  7 

MIN 

1  9 

2  7 

4  3 

5  7 

4  5 

5  3 

3  1 

1  1 

1  0 

2  6 

8  3 

7  7 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  6  1 
HIGHEST  STAGE  WAS  1 l  7  ON  DEC  23 
LOWEST  STAGE  WAS  1  1  ON  AUG  24 


DAI L  v  STAGE  FOR  I98to 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  CHALMETTE.  LA 

LOCATION  LAT  29-56-42,  LONG  90-00-12  (CO-ORDINATES  RESCALED.  1969)  PIER  ON  UPSTREAM  END  OF 
AMERICAN  SUGAR  REFINERY  WHARF.  NEAR  CHALMETTE  SLIP.  AND  AT  MILE  91  0  (STA  0136007  ) 

SAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT 

GENERAL  INFORMATION  DRAINAGE  AREA.  (REVISED)  1,135.920  SQUARE  MILES  ( CONTR I BUTING )  BANKFULL 

STAGE.  8  0  FEET  LOW  WATER  REFERENCE  PLANE.  O  08  FOOT  ON  GAGE  ON  MAY  31.  1974  GAGE  WAS  RAISED 
3  28  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK  ELEVATIONS  AND  NEW  CAGE  ZERO  STAGES  FROM  JAN  1  THRU  MAY 
30  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM  PRIOR  TO  1974  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  2  22  FEET.  NGVD 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE.  OCT  23.  1923.  TO  DATE  GAGE  PRIOR  TO  MAY  17,  1951.  WAS  0  3  MILE 
DOWNSTREAM  SUBTRACT  0  1  FROM  DAILY  STAGES  FROM  1954  TO  1964 


EXTREMES  HIGHEST,  *7  58  FEET  ON  APR  25  AND  26.  1927  LOWEST,  MINUS  0  52  FOOT  ON  JAN  24  AND  26. 

1940  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

10  10 

3  16 

9  30 

9  44 

6  78 

9 

29 

5 

81 

4  05 

3  40 

3  62 

9  72 

8  84 
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9  69 
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9  12 
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9 

53 

5 

65 

3  7? 

3  40 

3  58 
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3 

9  04 

3  41 
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9 
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55 
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3  12 

3  76 
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8  41 
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Q  82 

9  01 
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9 
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5 

28 

3  39 

2  78 

3  90 
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5 

7  78 

4  10 

8  65 

8  58 
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9 
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4 
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3  30 
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4  21 
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9  14 

6 
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6  69 

9 
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4 
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4  60 

9  12 

9  54 
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9 
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34 
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4  53 
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10 
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9  00 
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7  89 
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9 

11 
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2  71 

3  39 

8  94 

10  38 
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03 
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11  58 
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8 
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65 
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0 

94 
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31 

28  31 

30 

27 

30 

31 

31 

24 

25 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  349 
F=NOf  AT  STATED  T I ME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  6  87 

HIGHEST  STAGE  WAS  12  58  AT  2  00  A  M  ON  DEC  23 

LOWEST  STAGE  WAS  1  70  ON  AUG  18 


DAILY  STAGE  FOR  1986 

MISSISSIPPI  RIVER  ( IWW)  AT  ALGIERS  LOCK  (LA  > 


LOCATION 

LAT 

29-54- 

50. 

LONG 

89 

'-58 

-2< 

D 

ON 

southeast 

FOREBAY 

WALL  AT 

MILE  88 

3  <5TA 

0130004  ) 

GAGE 

AUTOMATIC 

RECORDER 

AND  WIRE 

WEIGHT 
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INFORMAT 
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BANK FULL 

STAGE. 

7 

5  FEET 

LOW  WATER  REFERENCE  PLANE, 

0  08 
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ON 

DEC 

5. 

1974 
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RAISED  1 

89 
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NEW  BENCHMARK 
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4 
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TO 
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C 

>  22 

FOOT. 

M 

L  G 
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AVAILABLE  STAGE 

.  MAY 

1  . 

1956. 

TO 

DATE 

EXTREMES 

HIGHEST.  16  11 

FEET 

ON 

APR 

7, 

1973 

LOWEST. 

MINUS 

0  15  FOOT 

ON 

JAN 

19,  1 901 

EXTREMES  HAVE 

BEEN 

ADJUSTED 

TO 

NGVD 

DAILY  EIGHT  fi 

*  M 

STAGE 

:  in 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT 

NGVD  <1965 

ADJ  ) 

DAY 
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APR 
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JUL 
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2 

45 
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6 

1  1 
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53 
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2 

14 

3 

07 

11  00 
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58 

1 1 

05 

25 

2 

63 

9 

52 

7 

40 

6 

10 

6. 

55 

7 

42 

5  52 

2 

34 

3 

18 

10  93 

9 

80 

10 

85 

26 

2 

58 

9 

30 

7 

80 
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07 

6 
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6 

98 
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45 
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05 
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10 
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9 
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8 
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49 

5  40 

2. 

58 
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52 

6 

20 

7 

30 

6 
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2 
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3 

22 
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9 
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9 

85 

29 

F  2 

20 

-- 

— 

— 

8 

61 

6 

1  1 

7 
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5 

85 

4  76 

3 

05 

3 

22 

10  12 

9 
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9 

53 

30 

31 

2 

2 

39 

55 

— 

— 

8 

8 

79 

89 

6 

15 

8 

8 

00 

40 

5 

45 

4  43 

5  05 

3 

3 

60 

30 

3 

16 

9  83 

9  60 

8 

75 

9 

8 

12 

90 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

4  36 

6 

67 

6 

08 

6 

66 

6 

00 

8  17 

4 

59 

2 

65 

2 

70 

7 

61 

9  07 

9 

88 

MAX 

9  50 

9 

67 

8 

89 

0 

80 

8 

40 

9  18 

5 

52 

3 

60 

3 

25 

1  1 

00 

9  80 

1  1 

72 

MIN 

2  15 

2 

76 

4 

59 

6 

04 

4 

70 

5  45 

3 

50 

2 

00 

2 

14 

3 

30 

8  38 

7 

80 

DAYS 

31 

20 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL 

NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

365 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  6  29 

HIGHEST  STAGE  WAS  1 2  07  AT  1  00  A  M  ON  DEC  23 

LOWEST  STAGE  WAS  I  70  ON  AUG  28 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


MISSISSIPPI  RIVER  NEAR  BRA  I THWAI TE-  LA 

LOCATION  LAT  £9-51 -43.  LONG  89-50-21  ON  DOCK  OF  AMAX  NJCMEL  PLANT,  LEFT  BANK  AT  MILE  76  6 
(STA  0138604  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT 
GENERAL  INFORMATION  BANKFULL  STAGE-  7.  0  FEET 
RECORDS  AVAILABLE  STAGE.  FEB  26-  1977  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  12  32  FEET  ON  MA Y  30-  1984  LOWEST.  MINUS  0  40  FOOT  ON  JAN  19,  1981 


DAILV  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1971  ADJ  ) 


DAY  JAN  FEB  MAR  APR  MAV  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
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THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

3  61 

5 

54 

5 

75 

5 

57 

5 

23 

7  03 

3 

81 

2  24 

2  37 

6 

66 

7 

78 

8  44 

MAX 

8  07 

8 

00 

7 

37 

7. 

33 

7 

12 

7  95 

4 

60 

3.  02 

2  85 

9 

43 

B 

50 

10  20 

MIN 

1  64 

2 

17 

3 

68 

5 

00 

4. 

06 

4  83 

2 

97 

1  65 

1  75 

2 

66 

7 

28 

6  68 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

26 

21 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FDR 

THE 

YEAR 

WAS 

351 

F*NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  5  29 

HIGHEST  STAGE  WAS  10  55  AT  1  30  A  M  ON  DEC  23 

LOWEST  STAGE  WAS  0  82  ON  AUG  18 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


19 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  ALLIANCE.  LA 

LOCATION  LAt  29-41-07.  LONG  89-58-11  ON  UPSTREAM  END  OF  COKE  DOCK  OF  GULF  REFINERY.  RIGHT 
BANK  AT  MILE  62  5  ( ST A  0139004  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT 

GENERAL  INFORMATION  BANKFULL  STAGE,  7  0  FEET 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE-  APR  2.  1977  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  10  33  FEET  ON  APR  22.  1979  LOWEST.  MINUS  0  21  FOOT  ON  JAN  19,  1981 


DAILY  EIGH1 

'  fi 
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feet 
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THE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3  21 

4 

84 

5 

04 

4 

98 

4 

58 

6 

20 

3 

59 

2 

32 

2  45 

5 

91 

6 

78 

MAX 

6  96 

6 

89 

6 

42 

6 

34 

6 

21 

7. 

05 

4 

27 

3 

25 

2  91 

0 

30 

7. 

46 

MIN 

1  53 

2 

04 

3 

38 

4 

47 

3 

76 

4 

40 

2 

03 

1 

66 

1  05 

2 

67 

6 

35 

DAYS 

31 

28 

31 

28 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

363 

F=NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  4  76 

HIGHEST  STAGE  WAS  9  43  AT  12  30  A  M  ON  DEC  23 

LOWEST  STAGE  WAS  O  87  ON  AUG  17  AND  LATER  DATE  <  S ) 


i 


DEC 

6  06 
5  87 

5  00 

6  10 

6  38 

6  68 
6  00 

7  20 
7  35 
7  33 

7  42 
7  47 
7  40 
7  54 
7  70 

7  93 
7  94 

7  92 
0  15 

8  17 

8  09 
0  13 
8  05 
8  14 
0  04 

7  63 
7  53 
7  10 
6  95 
6  66 
6  61 


7  33 
0  05 
5  80 
31 


20 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  WEST  POINTE  A  LA  HACHE.  LA 

LOCATION  LAT  29-34-16,  LONG  89-47-49  NEAR  FERRY  LANDING  ON  RIGHT  BANK,  AND  AT  MILE  40  7 
<  STA  0140004  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  DRAINAGE  AREA .  (REVISED)  1,125,  940  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING)  BANKFULL 

STAGE.  3  O  FEET  LOW  WATER  REFERENCE  PLANE,  0  06  FOOT  ON  GAGE  ON  MAY  3.  1974  GAGE  WAS  RAISED 

1  00  FOOT  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK  ELEVATIONS  AND  NEW  GAGE  ZERO  STAGES  FROM  JAN  1  THRU  MAY 

2  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM  PRIOR  TO  1974  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  0  06  FOOT.  NCVD 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE.  FEB  24.  1926.  TO  DATE  GAGE  PRIOR  TO  OCT  17,  1929.  WAS  ON  OPPOSITE 
BANK  DISCHARGE,  1927.  1929,  AND  1943 

EXTREMES.  HIGHEST,  15  25  FEET  (NEAR  CREST  OF  HURRICANE)  ON  SEP  9.  1965  LOWEST.  MINUS  1  06  FEET 

ON  JAN  24  AND  25,  1940  EXTREME  STAGES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD  MAXIMUM,  1,360.000 

CFS  OBSERVED  ABOVE  RELIEF  OUTLET  ON  APR  29,  1927  (STAGE,  9  64  NGVD)  ON  THE  SAME  DAY, 

1.058,000  CFS  WAS  OBSERVED  BELOW  THE  OUTLET  THE  RELIEF  OUTLET,  ON  THE  EAST  BANK,  EXTENDED  FROM 

ABOUT  MILE  33  TO  MILE  44  FLOW  WAS  AFFECTED  BY  A  CREVASSE  WHICH  OCCURRED  ON  APR  23  AT  JUNIOR. 

LA  (MILE  54).  AND  BY  AN  ARTIFICIAL  CREVASSE  MADE  ON  APR  29  AT  CAERNARVON,  LA  (MILE  81  6) 


DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT 

NGVD 

<1971  ADJ  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

5  60 

E 

4  83 

3  80 

5  45 

3  54 

2  46 

2  44 

2  51 

5  57 

4  85 

2 

5  49 

E 

4  05 

3  76 

5  62 

3  37 

2.  36 

2  54 

2  36 

5  35 

4  65 

3 

5  13 

F  2  76 

E 

4  90 

3  86 

5  88 

3  37 

2  42 

2  18 

2  34 

5  25 

4  58 

4 

4  81 

1  96 

E 

4  87 

3  94 

5  84 

3  18 

2  25 

1  94 

2  16 

5  25 

4  B6 

5 

4  27 

2  00 

E 

4  73 

4  06 

5  86 

3  00 

2  10 

1.  70 

2  25 

5  32 

5  12 

6 

3  80 

2.  18 

E 

4  50 

3  93 

5  84 

2  93 

2  04 

1  49 

2  40 

5.  26 

5  38 

7 

3  42 

1  90 

E 

4  35 

3  93 

5  72 

2.  63 

1  88 

1  64 

2  95 

5  43 

5  58 

B 

3  55 

2  39 

E 

4  10 

3  80 

5  56 

2  57 

1  67 

1  58 

3  30 

5  44 

5  83 

9 

3  16 

2  35 

E 

3  90 

3  55 

5.  49 

2  48 

1  60 

1.  05 

3  84 

5  38 

5  98 

10 

3  16 

2  90 

F 

4  10 

E 

3  85 

3  41 

5  36 

2.  39 

1  50 

2.  09 

4  04 

5.  37 

5.  93 

11 

2  06 

3.  15 

E 

4  09 

E 

3  89 

3  49 

5  20 

2  24 

1  48 

2  39 

4  54 

5  50 

5  93 

12 

2  60 

3  59 

E 

4  14 

e 

3  89 

3  30 

5  09 

2  34 

2  00 

2  46 

4  53 

5  37 

5  93 

13 

2  35 

3  93 

E 

3  60 

e 

4  03 

3  21 

5  08 

2  42 

2  04 

2.  54 

4  92 

5  37 

5  89 

14 

2  34 

4  47 

E 

3  78 

E 

4  08 

3  20 

5  04 

2.  59 

2  22 

2  60 

4  90 

5  35 

5  96 

15 

2  25 

4  50 

E 

2  99 

3  76 

3.  13 

5  19 

2  79 

2  22 

2  47 

5  08 

5  25 

6  13 

16 

2  13 

4  80 

E 

2  63 

3  60 

3  14 

5  26 

2  90 

2  25 

2  28 

5  23 

5  40 

6.  33 

17 

2  04 

4  98 

E 

2  61 

3  65 

3  14 

5  4  O 

2  96 

2  !3 

2  10 

5  50 

5  50 

6  34 

18 

1  97 

5  08 

E 

2  69 

3  59 

3  26 

5  54 

3  10 

1  85 

1  70 

5  58 

5.  54 

6  32 

19 

1  90 

5  14 

E 

2  82 

3  64 

3  42 

5  64 

3  14 

1  75 

1  64 

5  98 

5  64 

6  51 

20 

1  55 

5  22 

E 

3  27 

3  87 

3  60 

5  69 

3  08 

1  60 

1  78 

6  27 

5  04 

6  50 

21 

1  26 

5  33 

E 

3  39 

3  76 

3  73 

5  57 

3  29 

1  54 

1  54 

6  39 

5  87 

6  45 

22 

1  17 

5  48 

E 

3.  40 

3  81 

3.  83 

5  34 

3.  21 

1  54 

1  70 

6  52 

5.  90 

6  55 

23 

1  04 

5  48 

E 

3  50 

3  86 

4  09 

5  13 

3  15 

1  30 

1.  70 

6  74 

6  06 

7  28 

24 

1  09 

5.  58 

E 

3  81 

3  79 

4  10 

4  00  F 

3  54 

1  35 

2  07 

6  87 

5  96 

6  58 

25 

1  22 

5  45 

E 

4  17 

3  93 

4  25 

4  70 

3.  25 

1.  55 

2  24 

6  85 

6  14 

6  48 

26 

1  22 

5  59 

E 

4  47 

3  86 

4  33 

4  30 

3  30 

1  65 

2  20 

6  82 

6  05 

6.  10 

27 

0  94 

5  42 

E 

4  69 

4  09 

4  50 

3  99 

3  30 

1  88 

2  16 

6  67 

5  90 

6  05 

20 

0  85 

5  28 

E 

4  91 

3  96 

4  60 

3  75 

3  20 

1  96 

2  44 

6  48 

5  09 

5  70 

29 

1  04 

E 

4  92 

3  81 

4  70 

2  75 

3  02 

2  35 

2  50 

6  29 

5  63 

5  50 

30 

1  28 

E 

5  00 

3  79 

4  07 

3  64 

2  86 

2  90 

2  37 

6  06 

5.  23 

5  27 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2  52 

4  11 

3  82 

4  05 

3  84 

5  16 

2  96 

1  95 

2  08 

4.  91 

5  57 

5.  86 

MAX 

5  60 

5  59 

5  00 

4  90 

5  16 

5  08 

3  54 

2  90 

2  60 

6  07 

6  14 

7  28 

MIN 

0  85 

1  90 

2  61 

3  59 

3  13 

3.  64 

2  24 

1  30 

1  49 

2  16 

5  23 

4  58 

DAYS 

30 

26 

22 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  353 
E-ESTIMATED  F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3  90 
HIGHEST  STAOE  WAS  7  80  AT  11.00  A  M  ON  DEC  22 
LOWEST  STAGE  WAS  0  42  ON  AUG  17  AND  LATER  DATE  <  S ) 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  PORT  SULPHUR,  LA 

LOCATION  LAT  29-28-38,  LONG.  89-41-22  MILE  39  3,  ON  RIGHT  BANK  AT  FREEPORT  SULPHUR  COMPANY 
(STA  0142004  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  BANKFULL  STAGE,  3  0  FEET  PRIOR  TO  1977  STAGES  WERE  PUBLISHED  AS  RECEIVED 
FROM  FREEPORT  SULPHUR  COMPANY 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE,  NOV  22,  1933,  TO  OCT  10.  1937,  NOV  10  TO  19.  1939,  AND  AUG  1.  1940, 

TO  DATE 


EXTREMES 

(FROM 

1941  TO 

DATE) 

HIGHEST,  9 

50 

FEET  ON 

MAR  4 

AND 

LATER 

DATES  IN 

1950  LOWEST, 

MINUS  0 

60  FOOT  ON  JAN 

19, 

1977 

DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT 

NGVD 

<1971  ADJ 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

5  30 

1  75 

4  65 

4 

85 

3  65 

2  65 

2  65 

5  28 

2 

5  17 

1  62 

4  51 

4 

75 

3  62 

2  60 

2  72 

5  08 

3 

4  87 

1  77 

4  33 

4 

75  F 

3  77 

2  65 

2  35 

4  97 

4 

4  65 

1  98 

4  30 

4 

70 

3  80 

2  50 

2  15  F 

2  30 

5  00 

5 

4  19 

F 

1  95 

4  18 

4 

50  F 

3  98 

2  40 

1  88 

5  10 

6 

3  64 

2  14 

4  17 

4 

33 

3  83 

2  30 

1  68 

2  35 

5  04 

7 

3  34 

1  80 

3  98 

4 

15 

3  85 

2  04 

1  82 

2  94 

5  21 

8 

3  44 

2  30 

4  04 

4 

00 

3  74 

1  04 

1  75  F 

3  12 

5  23 

9 

3  04 

2  27 

3  94 

3 

87 

3  53 

F 

2  00 

1  73 

2  10 

3  82 

5  17 

10 

3  09 

F 

3  17 

3  96 

3 

83 

3  40 

F 

5  30 

2  60 

1  74 

2  33 

3  95 

5  15 

1  1 

2  76 

3  06 

3  80 

3 

83 

3  48 

5  12 

2  43 

1  64 

2  64 

4  45 

5  30 

12 

2  50 

3  43 

4  04 

3 

80 

3  26 

5  00 

2  49 

2  14 

F 

2  32 

4  43 

5.  13 

13 

2  32 

3  75 

3  47 

3 

90 

3  23 

4  95 

2  55 

2  20 

F 

2.  40 

4  78 

5  13 

14 

2  36 

4  20 

3  69 

3 

93 

3  23 

4  89 

2  60 

2  42 

2  72 

4  73 

5  07 

15 

2  25 

4  23 

3  10 

3 

74 

3  12 

5  04 

2  85 

2  39 

2  64 

4  84 

4  93 

16 

2  15 

4  65 

3  23 

3 

60 

3  12 

5  09 

2  98 

F 

2  28 

2  45 

4  94 

5  08 

17 

2  10 

4  66 

3  28 

3 

60 

3  15 

5  22 

3  05 

2  20 

2  27 

5  17 

5  14 

18 

2  05 

4  72 

2  75 

3 

50 

3  25 

5  30 

3  24 

F 

2  06 

1  95 

5  23 

5  20 

19 

1  90 

4  78 

2  75 

3 

50 

3  44 

F 

5  37 

3  25 

1  87 

1  84 

5  60 

5  23 

20 

1  63 

4  83 

3  30 

F  3 

99 

3  60 

F 

5  55 

3  20 

1.  70 

1  93 

5  B5 

5  48 

21 

1  31 

4  95 

3  26 

3 

61 

3  72 

5  44 

3  40 

l  58 

1  67 

5  98 

5  55 

22 

1  21 

5  08 

3  24 

F  3 

70 

3  85 

3.  30 

1  68 

1  75 

6  15 

5  57 

23 

1  08 

5  05 

3  42 

3 

75 

4  09 

3  19 

1  45 

1  76 

6  35 

5  77 

24 

1  20 

5  17 

3  68 

3 

68 

4  10 

3  18 

1  48 

2  10 

6  52 

5  67 

25 

1  20 

5  05 

4  05 

3 

90 

4  20 

3  25 

1  68 

2  17 

6  49 

5  85 

26 

1  25 

5  20 

4  33 

3 

84 

4  25 

4  16 

3  25 

1  82 

2  18 

6  47 

5  75 

27 

1  07 

F 

5  05  F 

4  65 

3 

95 

4  40 

3  95 

3  27 

2  04 

2  19 

6  34 

5  63 

28 

1  00 

4  98 

4  87 

3 

86  F 

4  20 

3  20 

2  13 

2  47 

6  17 

5  60 

29 

1  20 

— 

4  90 

3 

68  F 

4  33 

3  08 

2  50 

2  59 

5  96 

5  43 

30 

1  43 

— 

4  98 

3 

67 

4  64 

2  99 

3  05 

F 

2  50 

5  77 

5  03 

* 

THE 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2  46 

3  70 

3  93 

3 

96 

3  73 

5  03 

3  00 

2  12 

2  20 

5  05 

5  29 

MAX 

5  30 

5  20 

4  98 

4 

85 

4  64 

5  55 

3  40 

3  05 

2  72 

6  52 

5  85 

MIN 

1  00 

1  62 

2  75 

3 

50 

3  12 

3  95 

2  43 

1  45 

1  67 

2  30 

4  93 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

30 

14 

23 

31 

30 

27 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  336 

F=*NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FDR  THE  YEAR  WAS  3  70 

HIGHEST  STAGE  WAS  7  50  AT  1 2  00  MIDNIGHT  ON  DEC  22 

LOWEST  STAGE  WAS  0  57  ON  AUG  17 


DEC 

4  63 
4  43 
4  35 
4  65 

4  87 

5  17 
5  30 
5  54 
5  70 
5  60 

5  60 
5  50 
5  47 
5  53 
5  65 

5  83 
5  95 

5  93 

6  13 
6  15 

6  05 
6  20 
6  93 
6  26 
6  10 

5  77 
5  70 
5  35 
5  15 
4  90 
4  93 


5  53 

6  93 
4  35 

31 


22  DAILY  STAGE  FOR  1906 

MISSISSIPPI  RIVER  AT  EMPIRE,  LA 

LOCATION  LAT  29-23-25,  LONG  89-35-45  AT  ENTRANCE  TO  EMPIRE  LOCK  AT  MILE  29.  5  ( STA 

0144004  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1.125,960  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING)  BANKFULL 

STAGE,  ONE  FOOT  LOW  WATER  REFERENCE  PLANE.  MINUS  0  21  FOOT  ON  GAGE  ON  FEB  2,  1974  GAGE  WAS 
RAISED  1  10  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK  ELEVATIONS  STAGES  FROM  JAN  1  THRU  FEB  1  WERE 
CORRECTED  TO  NEW  DATUM 

RECORDS  AVAILABLE  JAN  1.  1960  TO  AUG  17,  1969  AND  JUL  9,  1970  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  10  92  FEET,  FROM  WATERMARK  LEFT  BY  HURRICANE  OF  AUG  17.  1969  LOWEST,  MINUS 

1  23  FOOT  ON  JAN  19.  1981 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1971  ADJ  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

4  20 

3 

78 

4  00 

4  32 

2 

35 

2  50 

2  48 

4  30 

3  75 

2 

4  14 

3 

64 

3  89  F 

3  40 

4  43 

2 

28  F 

2  55 

2  30 

4  08 

3  58 

3 

3  80 

3 

50 

3  87 

3  13 

4  68 

2 

41  F 

2  17 

2  20 

3  95 

3  45 

4 

3  89  F 

1  80 

3 

48 

3  84 

3  35 

4  74 

2 

32  F 

2  25 

1  90 

3  98 

3  70 

5 

3  25 

1  60 

3 

30 

3  67 

3  50 

4  83 

2 

17 

1  BC 

!  93 

3  98 

4  10 

6 

2  80 

1  72 

3 

30 

3  50 

3  40 

4  82 

2 

18 

1  50 

1  95 

4  19 

4  30 

7 

2  50 

1  35 

3 

18 

3  41 

3  45 

4  72 

1 

90 

1  54 

2  50 

4  30 

4  38 

0 

2  75 

1  83 

3 

19 

3  35 

3  41 

4  50 

1 

62 

1  44 

2  80 

4  35 

4  55 

9 

2  35 

1  83 

3 

18 

3  34 

3  20 

4  50  F 

2  40 

1 

47 

1.  74 

3  30 

4  35 

4  70 

10 

2  45 

2  23 

3 

21 

3  30 

3  02 

4  35 

2.  25 

1 

47 

1  97 

3  50 

4  38 

4  75 

1  1 

2  21 

2  45 

3 

08 

3  30 

3  05 

4  26 

2  00 

1 

35 

2  30 

3  96 

4  48 

4  60 

12 

1  88 

2  80 

3 

45 

3  35  F 

2  30 

4  10 

2  04 

1 

74 

2  30 

3  92 

4  31 

4  50 

13 

1  70 

3  05 

n 

85 

2  78 

4  10 

2  08 

2 

02 

2  49 

4  25 

4  28 

4  45 

14 

1  75 

3  45 

3 

15 

F 

3  65 

2  83 

4  00 

2  10 

2 

20 

2  58 

4  24 

4  22 

4  50 

15 

1  70 

3  45 

2 

55 

3  15 

2  70 

4  11 

2  30 

2 

19 

2.  50 

4  20 

4  05 

4  60 

16 

1  65 

3  80 

2 

23 

3  00 

2  73 

4  15 

2  58 

2 

28 

2  35 

4  22 

4  18 

4  82 

17 

1  70 

3  78 

2 

18 

3  02 

2  68 

4  29 

2  64 

2 

19 

2  10 

4  38 

4  18 

4  85 

18 

1  68 

3  81 

2 

31 

F 

2  72 

2  80 

4  49 

2  08 

2 

00 

1  83 

4  32 

4  20 

4  79 

19 

1  52 

3  88 

2 

30 

2  86 

2  98 

4  60 

2  0B 

1 

90 

1  63 

4  66 

4  20 

5  02 

20 

1  18 

4  00 

2 

79 

3  04 

3  20 

4  70 

2  83 

1 

79 

1  70 

4  88 

4  52 

5  04 

21 

0  BO 

4  03 

2 

60 

3  32 

4  72 

3  01 

1 

79 

1  42 

4  95 

5  00 

22 

0  70 

4  12 

2 

55 

3  42 

4  53 

2  88 

1 

49 

1  50 

5  05 

5  15 

23 

0  62 

4  13 

2 

70 

3  60 

4  30 

2  80 

1 

25 

1  55 

5  20 

5  80 

24 

0  70 

4  20 

2 

95 

3  69  F 

3.  90 

2  63 

1 

30 

1  95 

5  30 

5  22 

25 

0  73 

4  28 

3 

29 

F 

3  60 

3  82 

2  73 

1 

50 

2  10 

5  32 

4  90 

5  10 

26 

0  80 

4  35 

3 

50 

3  87 

2  70 

1 

52 

2  10 

5  30 

4  88 

4  80 

27 

0  58 

4  22 

3 

80 

3  90 

2  74 

1 

80 

2  10 

5  22 

4  78 

4  75 

28 

0  50 

4  13 

4 

09 

3  01 

2  72 

1 

90 

2  40 

5  10 

4  90 

4  35 

29 

-- 

4 

01 

3  78 

2  63 

2 

35 

2  48 

4  95 

4  65 

4  17 

30 

— 

4 

05 

3  09 

3  25 

2  62 

2 

90 

2  35 

4  75 

4  20 

3  95 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

1  95 

3 

21 

3 

17 

3 

39 

3 

30 

4 

38 

2  57 

1 

95 

2. 

04 

3 

99 

4  34 

4 

54 

MAX 

4  20 

4 

35 

4 

12 

4 

00 

4 

06 

4 

83 

3  01 

2 

90 

2 

58 

5 

38 

4  90 

5 

00 

MIN 

0  50 

1 

35 

2 

18 

n 

72 

2 

30 

3 

25 

2  00 

1 

25 

1 

25 

1 

90 

3  95 

3 

45 

DAYS 

28 

25 

31 

20 

30 

25 

23 

31 

30 

31 

26 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

331 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3  22 

HIGHEST  STAGE  WAS  6  50  AT  11  00  P  M  ON  DEC  22 

LOWEST  STAGE  WAS  0  35  ON  JAN  19 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


23 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  VENICE.  LA 

LOCATION  LAT  29-16-33.  LONG  89-21-10  ON  RIGHT  BANK  AT  MILE  10  7  <  STA  0148004  I 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  BANKROLL  STAGE,  1  O  FOOT  LOW  WATER  REFERENCE  PLANE.  MINUS  O  36  FOOT  ON 
CAGE  ON  JAN  31.  >974  GAGE  WAS  RAISED  1  56  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK  ELEVATIONS 
STAGES  FROM  JAN  1  THRU  JAN  30  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM 


RECORDS  AVAILABLE  STAGE,  FEB  1944  TO  DATE 


EXTREMES  HIGHEST. 

9 

1 1 

FEET.  FROM 

WATERMARK  LEFT  BY 

HURRICANE 

OF 

AUG 

17, 

1969 

LOWEST. 

MINUS 

0  73 

FOOT 

ON 

JAN 

19, 

1977 

DAILY  EIGHT  t 

*  M 

STAGE  IN 

!  FEET 

GAGE 

ZERO 

IS  AT 

NCVD  (1971  ADJ  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

I 

2  90 

1 

00 

2 

25 

2  51 

2  0^ 

2  91 

2  43 

2 

99 

2 

33 

2  31 

2  77 

2  36 

2 

2  71 

0 

80 

2 

13 

2  40 

2  02 

3  00 

2  34 

2 

02 

2 

53 

2  11 

2  58 

2  17 

3 

2  56 

0 

97 

2 

03 

2  42 

2  07 

3  24 

2  39 

2 

19 

2 

13 

1  99 

2  48 

2  00 

4 

J 

06 

2 

01 

2  45 

2  19 

3  24 

2  36 

2 

10 

2 

01 

1  67 

2  54 

2  32 

5 

1 

00 

1 

92 

2  36 

2  3® 

3  35 

2  37 

2 

07 

1 

76 

1  63 

2  64 

2  47 

6 

1  66 

1 

12 

1 

89 

2  30 

2  30 

3  J7 

2  39 

2 

05 

1 

46 

1  57 

2  63 

2  72 

7 

1  56 

0 

80 

1 

76 

2  31 

2  41 

3  34 

2  24 

1 

85 

1 

39 

1  92 

2  82 

2  86 

8 

1  76 

1 

25 

1 

81 

2  47 

2  51 

3  26 

2  18 

1 

55 

1 

24 

2  35 

2  96 

3  03 

9 

1  46 

1 

17 

1 

91 

2  39 

2  45 

3  15 

2  07 

1 

38 

1 

44 

2  67 

2  94 

3  13 

10 

1  71 

1 

65 

2 

00 

2  40 

2  41 

2  99 

1  95 

1 

37 

1 

65 

2  80 

2  93 

3  04 

1  1 

1  56 

1 

67 

1 

97 

2  46 

2  62 

2  86 

1  70 

1 

23 

2 

00 

3  25 

3.  10 

2  98 

12 

1  40 

1 

82 

2 

46 

2  50 

2  39 

2  71 

1  64 

2 

63 

2 

10 

3  15 

2.  80 

2  84 

13 

1  06 

1 

90 

1 

91 

2  50 

2  24 

2  64 

1  54 

1 

73 

2 

30 

3  34 

2  75 

2  68 

14 

1  26 

2 

21 

2 

32 

2  50 

2  26 

2  50 

1  56 

i 

95 

2 

34 

3  1  1 

2  70 

2  74 

15 

1  26 

2 

09 

1 

83 

2  28 

2  06 

2  64 

1  70 

1 

90 

2 

33 

3  00 

2  51 

2  76 

16 

1  21 

2 

39 

1 

51 

2  06 

2  09 

2  67 

1  08 

2 

09 

2 

20 

2  80 

2  65 

2  95 

17 

1  1  1 

2 

31 

1 

45 

2  13 

2  08 

2  79 

2  07 

2 

06 

2 

12 

2  84 

2.  57 

2  93 

18 

1  10 

2 

30 

1 

67 

1  96 

2  25 

2  97 

2  32 

1 

86 

1 

74 

2  60 

2  60 

2  92 

19 

1  16 

2 

30 

1 

56 

1  96 

2  40 

3  14 

2  34 

1 

82 

1 

57 

2  90 

2  65 

3  10 

20 

0  87 

2 

29 

1 

79 

2  24 

2  49 

3  26 

2  43 

1 

67 

1 

60 

3  00 

2  86 

3  12 

21 

0  46 

2 

34 

1 

62 

1  95 

2  62 

3  35 

2  58 

1 

50 

1 

33 

3  05 

2  86 

3  10 

22 

0  66 

2 

45 

1 

51 

2  09 

2  75 

3  28 

2  31 

1 

38 

t 

40 

3  17 

2  88 

3  24 

23 

0  34 

2 

45 

1 

61 

2  17 

3  02 

3  24 

2  06 

1 

05 

1 

39 

3  35 

3  15 

3  93 

24 

0  47 

2 

53 

1 

81 

2  20 

2  86 

3  01 

1  87 

1 

05 

1 

63 

3  49 

3  15 

3  40 

25 

0  51 

2 

49 

2 

08 

2  54 

2  00 

2  90 

1  95 

1 

24 

i 

83 

3  57 

3  24 

3  27 

26 

0  65 

2 

66 

2 

26 

2  52 

2  77 

2  57 

1  04 

1 

35 

l 

84 

3  56 

3  20 

3  04 

27 

0  42 

2 

62 

2 

50 

2  64 

2  76 

2  30 

1  96 

1 

56 

i 

85 

3  46 

3  09 

3  02 

28 

0  27 

2 

56 

2 

75 

2  44 

2  63 

2  23 

2  03 

1 

67 

2. 

14 

3  38 

3  13 

2  68 

29 

0  55 

— 

— 

2 

70 

2  28 

2  59 

2  34 

2  00 

2 

00 

2 

20 

3  25 

3  05 

2  56 

30 

0  77 

— 

2 

71 

2  17 

2  60 

2  36 

2  02 

2 

37 

2 

19 

3  12 

2  72 

2  39 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO  1 

READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1  18 

1 

86 

2 

01 

2  32 

2  45 

2  92 

2  00 

1 

75 

1 

07 

2  82 

2.  83 

2  85 

MAX 

2  90 

2 

66 

2 

75 

2  64 

3  02 

3  37 

2  58 

2 

47 

2 

53 

3  57 

3  24 

3  93 

MIN 

0  27 

0 

00 

1 

45 

1  95 

2  02 

2  23 

1.  54 

1 

05 

1 

24 

1  57 

2  48 

2  00 

DAYS 

29 

2B 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER  OF 

DAYS  FOR 

THE 

YEAR  WAS 

363 

THE 

MEAN  5TAGE 

FOR 

rHE 

YEAR  1 

AAS 

2  25 

HIGHEST  STAGE 

WAS  4 

43 

AT 

1 1 

30 

P  M  ON  DEC 

22 

LOWEST  STAGE  WAS  0  1 3  ON  JAN  28 


DAILY  STAGE  FOR  1906 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEAD  OF  PASSES  (LA  > 

LOCATION  LAT  29-08-35-  LONG  89-15-03  ON  RIGHT  BANK  AT  HEAD  OF  SOUTH  PASS-  AND  0  6  MILE  DOWN¬ 
STREAM  FROM  ZERO  MILE  POINT.  <STA  0154504  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  DRAINAGE  AREA.  (REVISED)  1-125,970  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING)  BANKFULL 
STAGE.  ONE  FOOT  LOW  WATER  REFERENCE  PLANE-  MINUS  O  36  FOOT  ON  GAGE 


RECORDS  AVAILABLE 

STAGE. 

NOV 

1875 

-  TO  SEP 

16,  1947- 

AND  MAR 

31.  1948.  TO  DATE 

THE 

LOCATION 

OF  GAGE 

HAS  BEEN  CHANGED  SEVERAL 

TIMES  DUR] 

[NG  PERIOD 

OF  RECORD  DISCHARGE- 

INTERMITTENTLY  FROM 

1838  TO 

DATE 

EXTREMES 

(SINCE 

JULY-  1930) 

HIGHEST.  12  03 

FEET-  FROM  WATERMARK  LEFT 

BY  HURRICANE  OF 

AUG  17, 

1969 

LOWEST. 

MINUS  0 

05  FOOT  ON 

FEB  21, 

1940 

DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT 

NGVD 

< 1983  ADJ  > 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1  72 

0  50 

1  43 

1 

63 

1  30 

1  99 

1  61 

1  39 

1  83 

1  82 

1  82 

1 

35 

2 

1  67 

0  27 

1  23 

1 

44 

1  20 

2  07 

1  51 

1  50 

2.  05 

1  69 

1  50 

1 

1  1 

3 

1  55 

0  44 

1  IB 

1 

44 

1  31 

2  30 

1  60 

1  72 

1  67 

1  57 

1  46 

0 

93 

4 

1  54 

0  51 

1  21 

1 

43 

1  41 

2  34 

1  70 

1  65 

1  55 

1  25 

1  30 

1 

24 

5 

1  30 

0  37 

1  05 

1 

35 

1  64 

2  47 

1  73 

1  62 

1  34 

1  14 

1  60 

1 

30 

6 

0  98 

0  43 

1  00 

1 

22 

1  52 

2  50 

1  88 

1  60 

1  07 

1  04 

1.  65 

1 

46 

7 

0  74 

-0  05 

0  85 

1 

30 

1  65 

2  45 

1  70 

1  36 

0  94 

1  30 

1  89 

1 

68 

8 

0  89 

0  44 

0  86 

1 

40 

1  84 

2  44 

1.  72 

1  10 

0  80 

1  46 

2  04 

9 

0  56 

0  40 

0  93 

1 

50 

1  79 

2  30 

1  59 

0  92 

0  87 

1  85 

2  02 

10 

0  75 

0  84 

1  07 

1 

54 

1  83 

2  16 

i  48 

0  90 

1  02 

1  95 

2  02 

1  1 

0  47 

0  91 

1  06 

1 

65 

2  10 

1  97 

1  15 

0  73 

1  23 

2  46 

2  18 

12 

0  31 

0  99 

1  63 

1 

75 

1  77 

1  81 

1  08 

1  10 

1  50 

2  36 

1  95 

13 

0  28 

1  08 

1  12 

1 

78 

1  65 

1  67 

0  98 

1  15 

1  68 

2  64 

1  88 

14 

0  39 

1  47 

1  59 

1 

77 

1  68 

1  53 

0  00 

1  38 

1  86 

2  43 

1  79 

15 

0  45 

1  27 

1  25 

1 

48 

1  52 

1  68 

0  98 

1  40 

1  90 

2  26 

1  54 

16 

0  57 

1  60 

0  88 

1 

25 

1  50 

1  66 

1  14 

1  50 

1  82 

2  06 

1  67 

17 

0  58 

1  54 

0  87 

1 

26 

1  48 

1  74 

1  35 

1  50 

1  68 

2  00 

1  56 

18 

0  62 

1  50 

1  00 

1 

06 

1  58 

1  92 

1  67 

1  35 

1  38 

1  82 

1  56 

19 

0  65 

1  46 

0  00 

1 

07 

1  83 

2  14 

1  73 

1  34 

1  20 

1  95 

1  54 

20 

0  27 

1  44 

1  00 

1 

31 

1  85 

2  30 

1.  84 

1  16 

1  20 

2  06 

1.  73 

21 

-0  20 

1  42 

0  76 

1 

13 

1  99 

2  45 

2  01 

1  08 

0  84 

2  08 

1  74 

22 

-0  21 

1  50 

0  64 

1 

26 

2  13 

2  47 

1  83 

0  83 

0  90 

2  22 

1  72 

23 

-0  25 

1  50 

0  68 

1 

38 

2  35 

■i  32 

1  55 

0  59 

0  85 

2  40 

2  00 

24 

-0  15 

1  55 

0  85 

1 

43 

2  23 

2  30 

1  40 

0  61 

1  09 

2  54 

2  04 

25 

-0  09 

1  46 

1  12 

1 

87 

2  22 

2  18 

1.  20 

0  73 

1  17 

2  62 

2  18 

26 

0  14 

1  65 

1  31 

1 

04 

2  10 

1  84 

1  13 

0  80 

1.  25 

2  65 

2  12 

27 

-0  15 

2  67 

1  57 

1 

99 

2  05 

1  50 

1  22 

1  08 

1  26 

2  54 

2  10 

28 

-0  32 

1  65 

1  87 

1 

80 

1  87 

1  30 

1  30 

1  16 

1  60 

2  43 

2  26 

29 

-0  01  — 

1  80 

1 

57 

1  76 

1  45 

1  31 

1  60 

1  76 

2  35 

2.  19 

30 

0  22  — 

1  BO 

1 

43 

1  76 

1  57 

1  39 

1  98 

1  70 

2  18 

1  78 

31 

0  25  -- 

1  80 

— 

1  77  — 

1  45 

2  02  - 

2  12 

THE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0 

50 

1 

06 

1  17  1 

48 

1 

76 

2 

04 

1  46 

1  25 

1  37 

2  04 

1  04 

1  28 

MAX 

1 

72 

1 

67 

1  87  1 

98 

2 

35 

2 

52 

2  01 

2  02 

2  03 

2  65 

2  26 

1  68 

MIN 

-0 

32 

-0 

05 

0  64  1 

06 

X 

20 

1 

38 

0  88 

0  59 

0  80 

1  04 

1  46 

0  93 

DAYS 

31 

28 

30 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

7 

THE 

TOTAL  1 

NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR  THE  YEAR 

WAS 

340 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  45 
HIGHEST  STAGE  WAS  UNDETERMINED 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  O  45  ON  JAN  28 


DAILY  STAGE  FOR  19B6 


25 


SOUTHWEST  PASS  AT  MILE  9  2  <l_A  ) 

LOCATION  LAT  29-01-40.  LONG  89-20-10  SURVEY  TOWER  ON  LEFT  BANK.  9  2  MILES  BELOW  HEAD  OF 
PASSES  (STA  0157504  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 


GENERAL  INFORMATION  BANKFULL  STAGE.  1  0  FOOT 
RECORDS  AVAILABLE  NOV  1971  TO  DATE 


EXTREMES  HIGHEST. 

4  94 

FEET 

(AFFECTED  BY 

WIND)  ON 

APR 

26, 

1973  LOWEST,  MINUS 

1  03  FEET 

ON  JAN 

19, 

1977 

DAILY 

EIGHT  A  M  STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

2 

12 

2  1  1 

2  49 

2  20 

2  02 

2  53 

2  00 

2 

1 

87 

2  50 

2  13 

2  10 

2  81 

1  '  5 

3 

1 

86 

2  75 

2  19 

2  46 

2.  43 

1  38 

4 

1 

82 

2  85 

2  34 

2  41 

2  34 

1  35 

5 

1 

76 

3  15 

2.  42 

2  34 

1  41 

6 

1 

54 

3  20 

2  33 

1  38 

7 

1 

73 

3  10 

2  13 

1  68 

8 

2 

04 

3  15 

1  86 

2  04 

9 

2 

10 

2  95 

1  63 

2  11 

10 

2 

23 

2  77 

1  57 

2.  23 

1  1 

44 

2  58 

1  27 

2.  63 

12 

2 

54 

2  36 

1  57 

2  22 

13 

n 

54 

2  21 

1  62 

2  04 

14 

2 

55 

1  91 

1  85 

2  93 

15 

2 

19 

2  10 

1  92 

2  80 

16 

2 

05 

2.  02 

F 

0  67 

2  13 

2  39 

17 

2 

05 

2  08 

F 

0  57 

2  18 

2  23 

10 

1 

79 

2  34 

2  26 

2  10 

1  82 

19 

1 

74 

2  63 

2  35 

2  14 

1  84 

20 

1 

70 

2  75 

2  56 

1  95 

1  99 

21 

1 

69 

3  08 

2  65 

1  86 

1  80 

22 

1 

84 

3  17 

2  50 

1  65 

1  99 

23 

1 

99 

3  28 

2  25 

1.  22 

2  19 

24 

2 

13 

3  12 

2  11 

1  20 

2  44 

25 

2 

70 

2  99 

1  81 

1  30 

2  49 

26 

2 

76 

2  57 

1  69 

1  33 

2  70 

27 

2 

97 

2.  06 

1.  70 

1  53 

2  64 

20 

2  43 

2 

78 

1  97 

1  78 

1  67 

2  60 

29 

2  37 

2 

51 

1  98 

I  72 

2  02 

2  60 

30 

2  47 

2 

28 

2  32 

2  14 

1  93 

2  47 

2  51 

THE  FOLLOWING  REFER 

ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.  40 

2  14 

2 

22 

2  61 

1  99 

1  89 

2  53 

2  36 

1  86 

MAX 

2  47 

2  97 

2 

32 

3  28 

2  65 

2  63 

2  81 

2  93 

2  63 

MIN 

2  33 

1  54 

2 

1 1 

1  91 

0  57 

1  20 

2  34 

1  80 

1.  35 

DAYS  0 

0 

4 

30 

3 

30 

21 

31 

4 

18 

13 

THE  TOTAL  NUMBER  OF 

DAYS 

FOR  THE  YEAR  WAS 

154 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  10 
HIGHEST  STAGE  WAS  UNDETERMINED 
LOWEST  STAGE  WAS  UNDETERMINED 


26 


DAILY  ST'lOE'  TDR  1986 


MISSISSIPPI  RIVER  (SOUTHWEST  PASS)  AT  EAST  JETTY  (LA  ) 

LOCATION  LAT  28-55-38.  LONG  89-29-12  ON  RIGHT  BANK.  ABOUT  18  2  MILES  BELOW  HEAD  OF  PASSES 
(STA  0 1 67004  INSET  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  BANKFULL  STAGE.  1  0  FOOT  PRIOR  TO  MAY  24.  1975.  GAGE  WAS  LOCATED  ON  THE 

LEFT  BANK  APPROXIMATELY  1  4  MILES  DOWNSTREAM  FROM  PRESENT  LOCATION  ON  OCT  4,  1975  GAGE  WAS 

RAISED  0  76  FOOT  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK  ELEVATIONS  STAGES  FROM  JAN  1  THRU  OCT  3  WERE 
CORRECTED  TO  NEW  DATUM 

RECORDS  AVAILABLE  1926  TO  NOV  5,  1973.  AND  MAY  24.  1975  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  5  59  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT  27.  1985  LOWEST.  MINUS  1  60 

ON  JAN  25.  1940 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

1 

1  70 

1 

89 

1 

95 

1  86 

2  64 

3  06 

2 

2  07 

1 

66 

1 

79 

I  89 

2  47 

3  06 

3 

2  07 

1 

93 

1 

66 

2  10 

2  41 

3  35 

4 

2  32 

2 

03 

1 

59 

2  26 

2  57 

3  39 

5 

1  86 

1 

85 

1 

46 

2  25 

2  92 

3  70 

6 

1  95 

1 

71 

1 

60 

2  02 

2  75 

3  72 

7 

1  59 

1 

1  1 

1 

28 

2  25 

2  80 

3  67 

8 

1  63 

1 

60 

1 

56 

2  54 

3  17 

3  65 

9 

1  17 

1 

49 

1 

75 

2  64 

3  19 

3  50 

10 

1  35 

2 

03 

2> 

03 

2  76 

3  15 

3  32 

1  1 

1  10 

1 

97 

2 

06 

2  96 

3  57 

9  15 

12 

0  96 

2 

05 

2 

92 

3  01 

3  30 

2  05 

13 

1  05 

1 

97 

2 

38 

3  06 

3  15 

2  64 

14 

1  40 

2 

55 

2 

89 

3  10 

3  15 

2  40 

15 

1  50 

2 

04 

2 

57 

2  76 

3  15 

2  60 

16 

1  84 

2 

60 

2 

08 

2  63 

3  00 

2  50 

17 

1  90 

2 

45 

1 

97 

2  65 

2  94 

2  57 

18 

1  96 

2 

31 

2 

00 

2  39 

2  9B 

2  87 

19 

1  98 

2 

05 

1 

92 

2  28 

3  14 

3  17 

20 

1  65 

1 

90 

1 

85 

2  36 

3  20 

3  33 

21 

1  20 

l 

87 

1 

53 

2  25 

3  33 

3  70 

22 

1  20 

1 

85 

1 

33 

2  42 

3  50 

3  75 

23 

0  91 

1 

83 

1 

23 

2  55 

3  65 

3  e? 

24 

1  12 

13 

1 

27 

2  66 

3  62 

3  65 

25 

1  09 

1 

96 

1 

71 

3  22 

3  65 

3  54 

26 

1  06 

2 

52 

1 

94 

3  29 

3  58 

3  00 

27 

0  90 

2 

57 

2 

28 

3  50 

3  49 

2  62 

28 

0  80 

2 

60 

2 

85 

3  35 

3  20 

2  50 

29 

1  21 

— 

2 

51 

3  04 

3  05 

2  57 

30 

31 

1  50 

1  56 

— 

— 

2 

2 

64 

21 

2  84 

2  97 

2  84 

2  75 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

1  47 

2 

02 

1  96  2 

63 

3  12 

3  15 

MAX 

2  32 

2 

60 

2  92  3 

50 

3  65 

3  83 

MIN 

0  80 

1 

1  1 

1  23  1 

86 

2  41 

2  40 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF 

DAYS  FOR  THE  YEAR 

WAS 

365 

THE  MEAN 

STAGE 

FOR 

THE 

YEAR  WAS  2  46 

HIGHEST 

STAGE 

WAS  4 

20 

AT  9  30  P  M  ON  DEC 

22 

LOWEST  STAGE  WAS  O  76  ON  JAN  28 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  ADJ  ) 


JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

2  86 

2 

65 

3  30 

3  21 

2  38 

1  97 

2  74 

2 

82 

3  55 

3  15 

2.  07 

1  48 

2  82 

3 

25 

3  18 

3  00 

1  80 

0  91 

2  97 

3 

18 

3  10 

2  60 

1  78 

1  20 

3  02 

n 

08 

2  90 

2  38 

1  85 

1  40 

3  ?  9 

3 

10 

2  56 

2  05 

1  80 

1  80 

3  01 

2 

B6 

2.  46 

2  08 

2  09 

2  25 

3  11 

2 

57 

2  19 

2  27 

2  47 

2  55 

3  02 

2 

38 

2  20 

2  65 

2  56 

2  84 

2  83 

2 

30 

2.  35 

2  79 

2  67 

2  65 

2  46 

2 

00 

2  53 

3  40 

3  04 

2  50 

2.  30 

2 

33 

2  72 

3  34 

2  69 

2  10 

2  22 

2 

38 

3  04 

3  77 

2  44 

1  65 

2  07 

2 

60 

3  19 

3  52 

2  52 

1  68 

2  19 

2 

70 

3  36 

3  33 

2  15 

1  50 

2  37 

2 

93 

3  35 

3  01 

2  22 

1  73 

2  55 

2 

94 

3  25 

2  79 

t  93 

1  66 

2  95 

2 

90 

2  90 

2  38 

1  84 

1  60 

3  05 

2 

84 

2  74 

2  30 

1  70 

1  70 

3  24 

2 

65 

2  73 

2  48 

1  82 

1  96 

3  34 

2 

52 

2  30 

2  17 

1  70 

1  93 

3  12 

2 

30 

2  25 

2  32 

1  98 

2  30 

2  88 

1 

97 

2  16 

2  60 

2  42 

3  48 

2  72 

1 

93 

2  35 

2  82 

2  55 

2  73 

2  45 

2 

05 

2  45 

2  97 

2  84 

2  61 

2  32 

2 

15 

2  55 

3  12 

2  72 

2  38 

2  32 

2 

34 

2  54 

3  04 

2  73 

2  50 

2  40 

2 

43 

2  95 

2  97 

2  98 

1.  85 

2  35 

2 

83 

3  16 

2  96 

3  03 

1  68 

2  58 

2  65 

3 

3 

21 

38  - 

3  09 

2  B4 

2  80 

2  60 

1  29 

1  30 

2 

71 

2  63 

2  78 

2  81 

2  31 

1  97 

3 

34 

3  38 

3  55 

3.  77 

3  04 

3  48 

2 

07 

1  93 

2  16 

2  05 

1  70 

0  91 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

DAILY  STAGE  FOR  1986 


r* 

SOUTH  PASS  AT  PORT  EADS.  LA 

LOCATION  LAT  29  DO-53.  LONG  89-09-57  U  S  COAST  GUARD  WHARF ,  11  O  MILES  DOWNSTREAM  FROM  HEAD 

OF  PASSES  <  ST  A  0185002  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 


GENERAL  INFORMATION  BANKFULL  STAGE,  1  0  FOOT 


RECORDS 

AVAILABLE 

STAGE. 

FEB  15,  1939,  TO 

DATE  PRIOR  TO 

APR  24. 

1967.  GAGE 

WAS  LOCATED  2  2 

MILES 

DOWNSTREAM 

AT  MOUTH  OF  SOUTH 

PASS 

EXTREMES 

HIGHEST. 

5  50  FEET  i CAUSED 

BY  HURRICANE)  ON  SEP  9 

.  1965 

LOWEST.  MINUS  1  87 

FEET  ON 

JULY 

16,  1939 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO  IS 

AT  NCVD 

( 1983  ADJ  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN  JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0  80 

0  69 

1  14 

1  35 

1  40 

l  78 

1  50 

2  14 

1  46 

0  84 

2 

1  00 

0  46 

0  79 

1  05 

1  22 

1  85 

1  64 

2  38 

1  06 

0  49 

3 

1  02 

0  66 

0  35 

1  03 

1  39 

2  13 

2  04 

2  05 

0  00 

0  13 

4 

1  25 

0  72 

0  82 

1  09 

1  47 

2  25 

1  95 

1  90 

0  79 

0  50 

5 

0  98 

0  47 

0  65 

1  04 

1  67 

2  45 

1  94 

1  72 

0  81 

0  64 

6 

0  84 

0  37 

0  50 

0  90 

1  50 

2  50 

I  95 

1  50 

0  76 

0  94 

7 

0  55 

-0  21 

0  29 

1  07 

1  66 

2  44 

1  70 

1  30 

1  05 

1  19 

8 

0  76 

0  35 

0  40 

1  30 

1  96 

2  43 

l  50 

1  06 

1  32 

1  44 

9 

0  30 

0  29 

0  57 

1  40 

1  95 

1  29 

1  15 

1  40 

1  65 

10 

0  49 

0  70 

0  84 

1  57 

2  01 

1  17 

1  26 

1.  64 

1  64 

1  1 

0  17 

0  62 

0  87 

1  77 

2  34 

0  85 

1  44 

1  98 

1  43 

12 

-0  08 

0  73 

1  60 

1  06 

2  05 

1  27 

1  50 

l  70 

1  13 

13 

-0  01 

0  70 

1  15 

1  94 

2  04 

1  28 

1  88 

2  59 

1  49 

0  82 

14 

0  20 

1  15 

1  77 

1  92 

2  05 

1  35 

2  13 

2  36 

1  43 

0  80 

15 

0  30 

0  74 

1  50 

1  55 

1  86 

1  45 

2  25 

2  12 

t  09 

0  75 

16 

0  65 

I  25 

1  14 

1  48 

1  77 

F  0  94 

1  70 

2  20 

1  03 

1  20 

0  95 

17 

0  80 

1  05 

1  05 

1  50 

1  75 

1  85 

1  77 

2  06 

1  63 

0  95 

0  82 

18 

0  94 

0  95 

1  31 

1  15 

1  00 

1  00 

1  82 

1  79 

1  23 

0  85 

0  76 

19 

0  94 

0  82 

1  05 

1  04 

2  05 

1  91 

1  82 

1  64 

1  27 

0  76 

0  95 

20 

0  53 

0  75 

1  16 

1  00 

2  07 

2  08 

1  64 

1  62 

1  31 

0  94 

1  01 

21 

0  04 

0  65 

0  64 

1  02 

2  11 

2  26 

1  52 

1  18 

1  15 

1  OA 

0  9A 

22 

C  05 

0  71 

0  44 

1  23 

2  32 

2  10 

1  25 

i  17 

1  30 

1  07 

1  36 

23 

-0  13 

0  82 

0  24 

1  44 

2  40 

1  78 

0  90 

1  03 

1  50 

l  40 

2  15 

24 

0  09 

0  81 

0  39 

1  52 

2  44 

1  50 

0  82 

1  26 

1  70 

1  51 

1  50 

25 

0  06 

0  76 

0  68 

2  07 

2  48 

1  18 

0  87 

1  34 

1  73 

1  85 

1  46 

26 

0  04 

1  07 

0  93 

2  14 

2  36 

1  08 

0  90 

1  45 

1  90 

1  66 

1  17 

27 

-0  24 

1  09 

1  24 

2  30 

2  29 

1  14 

1  07 

1  01 

1  72 

1  36 

28 

-0  34 

1  36 

1  70 

2  02 

2  00 

1  14 

1  22 

1  80 

2  10 

0  75 

29 

0  05 

1  66 

1  75 

1  84 

1  16 

1  66 

J  79 

1  92 

0  57 

30 

0  27 

1  66 

1  56 

1  69 

1  40 

2  10 

1  01 

1  32 

0  32 

31 

0  32 

2  15 

0  49 

1  61 

i . 

THE  1 

FOLLOW TNG 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0  41 

0 

73 

0  97 

1  47 

1  92 

2 

23 

1 

55 

1 

49 

1  64 

1  71 

1  30 

1 

00 

MAX 

1  25 

1 

36 

l  77 

2  30 

2  48 

2. 

50 

2 

26 

2 

15 

2  38 

2  59 

2  10 

2. 

15 

MIN 

-0  34 

-0 

21 

0  24 

0  90 

1  22 

1 

78 

0 

94 

0 

82 

1  03 

1  15 

0  76 

0 

13 

DAYS 

31 

20 

31 

30 

31 

e 

16 

31 

26 

19 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  312 
F=*NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  28 

HIGHEST  STAGE  WAS  3  36  AT  11  30  P  M  ON  DEC  22 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0  35  ON  JAN  28 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


OLD  RIVER  INFLOW  CHANNEL  NEAR  KNOX  LANDING,  LA 

LOCATION  LAT  31-04-40,  LONG  91-35-49  5TATE  HIGHWAY  15  BRIDGE  AT  OLD  RIVER  CONTROL  STRUCTURE, 

ABOUT  A  HALF  WILE  FROW  HEAD  OF  CHANNEL  THE  HEAD  OF  CHANNEL  IS  314  6  MILES  UPSTREAM  ON 
MISSISSIPPI  RIVER  FROM  HEAD  OF  PASSES  THE  CHANNEL  IS  7  7  MILES  IN  LENGTH  AND  JOINS  WITH  RED 
RIVER  AT  MILE  3  6  <STA  0205011  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  DRAINAGE  AREA.  ABOUT  1.124.700  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING)  BANKFUL^  STAGE. 
51  FEET  THE  MAIN  CHANNEL  STRUCTURE  CONSISTS  OF  ELEVEN  GATE  BAYS,  EACH  WITH  44-FOOT  CLEAR 
WIDTH  BETWEEN  PIERS  THE  WEIR  CREST  ELEVATION  IS  TEN  FEET  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL  EXCEPT  FOR 
THREE  CENTER  BAYS  WHICH  HAVE  CREST  ELEVATION  OF  FIVE  FEET  BELuW  MEAN  SEA  LEVEL  THE  OVERBANK 
STRUCTURE  CONSISTS  OF  73  GATE  BAYS.  EACH  WITH  44-FOQT  CLEAR  WIDTH  BETWEEN  PIERS  THE  WEIR 
CREST  ELEVATION  IS  52  O  FEET,  NGVD  THE  TOP  ELEVATION  OF  ALL  GATE  BAYS  IS  67  0  FEET,  NCVD 
THE  MAXIMUM  DISCHARGE  CAPACITY  FOR  BOTH  STRUCTURES  IS  ABOUT  700,000  CFS 


RECORDS  AVAILABLE 

STAGE. 

APR 

3, 

1961. 

TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST, 

63  40 

FEET 

ON 

MAY  31. 

1983  LOWEST.  9  10  FEET  ON  JAN  8.  1964 

DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NCVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

42 

10 

26 

05 

40 

41 

42 

00 

36 

80 

42 

35 

33  21 

27 

55 

20 

18 

22  90 

41  10 

39  60 

2 

40 

90 

27 

16 

40 

03 

41 

40 

36 

55 

42 

65 

32  87 

27 

32 

19 

00 

24  15 

40  70 

39  53 

3 

39 

50 

27 

50 

39 

77 

40 

60 

36 

50 

42 

50 

32.  12 

26 

72 

19 

57 

26  00 

40  25 

40  03 

4 

38 

00 

27 

90 

39 

49 

39 

70 

36 

20 

42 

30 

30  99 

25 

83 

19 

25 

27  50 

40  05 

40  75 

5 

36 

60 

26 

20 

39 

26 

38 

70 

35 

80 

42 

10 

30  20 

24 

88 

19. 

08 

28  90 

39  03 

41  40 

6 

35 

20 

28 

55 

39 

00 

37 

70 

35 

20 

42 

00 

29  20 

24 

18 

19 

10 

30  30 

40  00 

42  13 

7 

33 

90 

28 

55 

38 

65 

36 

40 

34 

50 

41 

80 

28  60 

23 

32 

19 

09 

31  80 

39  08 

42  75 

8 

32 

80 

28 

90 

38 

14 

35 

40 

33 

75 

41 

75 

28  48 

22 

82 

19 

00 

33  00 

39  80 

43  35 

9 

31 

70 

30 

35 

37 

51 

35 

40 

32 

70 

41 

60 

28  30 

22 

38 

18 

71 

34  70 

39  90 

43  73 

10 

30 

80 

32 

90 

36 

68 

35 

45 

32 

22 

41 

50 

28  54 

22 

00 

18 

45 

36  40 

40  24 

44  40 

1 1 

30 

10 

35 

65 

35 

46 

36 

00 

31 

90 

41 

60 

29  28 

21 

76 

18 

40 

37  40 

40  90 

44  85 

12 

29 

70 

37 

80 

34 

45 

36 

30 

31 

90 

41 

85 

30  05 

21 

74 

18 

68 

38  90 

41  23 

45  22 

13 

29 

10 

39 

55 

33 

60 

36 

45 

31 

80 

41 

88 

30  72 

21 

26 

19 

35 

40  30 

41.  30 

45  80 

14 

28 

80 

40 

75 

32 

60 

36 

65 

31 

63 

41 

79 

31  10 

21 

55 

19 

38 

41  50 

41.  38 

46  15 

15 

28 

00 

41 

70 

32 

10 

36 

70 

31 

40 

41 

98 

30  70 

21 

68 

19 

50 

42  50 

41  50 

46  35 

16 

07 

40 

42 

40 

31 

80 

36 

55 

31 

33 

42 

30 

30  40 

21 

58 

19 

38 

43  45 

41  88 

46  50 

17 

26 

55 

42 

50 

32 

00 

36 

45 

31 

2B 

42 

42 

30  30 

21 

38 

18 

92 

44  10 

42  22 

46  75 

18 

26 

10 

42 

80 

32 

40 

36 

40 

31 

20 

42 

43 

30  50 

20 

80 

18 

40 

44  70 

42  30 

47  10 

19 

25 

55 

43 

00 

34 

20 

36 

30 

31 

50 

42 

20 

30  90 

21 

79 

18 

26 

45  30 

42  25 

47  12 

20 

25 

10 

43 

30 

36 

00 

36 

25 

31 

66 

41 

80 

31  90 

20 

48 

18 

30 

45  60 

42  45 

47  05 

21 

24 

70 

43 

15 

36 

80 

35 

90 

32 

80 

41 

22 

33  05 

20 

83 

18 

48 

45  60 

42  48 

46  00 

22 

24 

00 

43 

10 

38 

10 

35 

95 

34 

30 

40 

29 

33  50 

21 

25 

19 

65 

45  65 

42  05 

46  40 

23 

23 

50 

42 

70 

39 

10 

35 

75 

35 

90 

39 

60 

34  10 

20 

15 

18 

99 

45  50 

41  65 

46  85 

24 

23 

40 

42 

30 

40 

20 

35 

55 

37 

50 

38 

80 

34  35 

19 

97 

19 

40 

45  48 

41  68 

46  75 

25 

23 

10 

42 

10 

40 

90 

35 

80 

38 

45 

38 

10 

34  33 

20 

10 

20 

03 

45  28 

42  68 

46  40 

26 

22 

90 

41 

70 

41 

30 

36 

50 

39 

10 

37 

08 

34  20 

20 

40 

20 

45 

44  85 

42  70 

45  75 
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20 
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32 
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42  52 

41  70 

31 

25 

45 

— 
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36 

88 

37  76 

36 

98 

35  13 

40  40 

31  24 

22  17 

19  38 

38  96 

41  10 

44 

30 

MAX 

42  10 

43 

30 

42  40 

42 

00 

42  02 

42  65 

34  35 

27  55 

21  83 

45  65 

42.  70 

47 

*  ; 

MIN 

22  90 

26 

05 

31  00 

35 

40 

31  20 

32  90 

28  30 

19  97 

19  26 

22  90 

39  80 

39 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  34  43 

HIGHEST  STAGE  WAS  47  15  AT  4  00  P  M  ON  DEC  19 

LOWEST  STAOE  WAS  18  18  ON  SEP  19 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


OLD  RIVER  OUTFLOW  CHANNEL  NEAR  KNOX  LANDING.  LA 

LOCATION  LAT  31-04-40.  LONG  91-35-50  STATE  HIGHWAY  15  BRIDGE  AT  OLD  CONTROL  STRUCTURE. 

ABOUT  A  HALF  MILE  FROM  HEAD  OF  CHANNEL  THE  HEAD  OF  CHANNEL  IS  314  6  MILES  UPSTREAM  ON 
MISSISSIPPI  RIVER  FROM  HEAD  OF  PASSES  THE  CHANNEL  IS  7  7  MILES  IN  LENGTH  AND  JOINS  WITH  RED 
RIVER  AT  MILE  3  6  (STA  0210011  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

DISCHARGE  RANGE  FIVE  AND  A  HALF  MILES  DOWNSTREAM  FROM  OLD  RIVER  CONTROL  STRUCTURE 

GENERAL  INFORMATION  DRAINAGE  AREA.  ABOUT  1.124,700  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING)  BANKFULL  STAGE. 
49  FEET  THE  MAIN  CHANNEL  STRUCTURE  CONSISTS  OF  ELEVEN  GATE  BAYS.  EACH  WITH  44-FOOT  CLEAR 
WIDTH  BETWEEN  PIERS  THE  WEIR  CREST  ELEVATION  IS  TEN  FEET  ABOVE  MEAN  SEA  LEVEL  EXCEPT  FOR 
THREE  CENTER  BAYS  WHICH  HAVE  CREST  ELEVATION  QF  FIVE  FEET  BELOW  MEAN  SEA  LEVEL  THE  OVERBANK 
STRUCTURE  CONSISTS  OF  73  GATE  BAYS,  EACH  WITH  44-FOOT  CLEAR  WIDTH  BETWEEN  PIERS  THE  WEIR 
CREST  ELEVATION  IS  52  O  FEET.  NGVD  THE  TOP  ELEVATION  OF  ALL  CATE  BAYS  IS  67  O  FEET.  NCVD 
THE  MAXIMUM  DISCHARGE  CAPACITY  FOR  BOTH  STRUCTURES  IS  ABOUT  700-000  CFS 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE  MAR  31.  1961.  TO  DATE  DISCHARGE.  1961  TO  DATE  COMPUTED  DAILY.  SINCE 

1962 

EXTREMES  HIGHEST.  59  30  FEET  ON  MAY  15,  1973  LOWEST,  1  32  FEET  ON  JULY  16,  1964  (GATES  CLOSED) 

MAXIMUM.  610.000  CFS  COMPUTED  FOR  MAY  19,  1973  (LOW  SILL  AND  OVERBANK  STRUCTURES  IN  OPERATION) 

MINIMUM.  NO  FLOW  (CATES  CLOSED)  ON  VARIOUS  OCCASIONS 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 
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IT  10 

24 

01 

25  16 
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33 

21  94 

26 
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18 

43 

12 
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27 
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27 
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30 

07 
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27  40 

29 

78 

29  70 
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49 

29  50 

30 

1  5 

22 
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34 

40 

29 
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13  38 

16 

50 

19  90 

21 

01 

18  80 

20 

50 

14 
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1  3 

92 

24 

05 
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28 
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31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
F=NUT  AT  STATED  time 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  21  9Q 

HIGHEST  STAGE  WAS  34  40  AT  12  00  NOON  ON  OCT  21 

LOWEST  5T AGE  WAS  5  50  ON  AUG  19 


D* I L  V  DISCHARGE  FOB  1  BBS 

old  river  outfloh  charrel  rear  kroi  lardirg,  l*.*-cortirued 
cqhputed  daily  discharge  ir  THOUSARD  cubic  feet  rer  secord 
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TOTAL  for  TEAR  has  55,672,000  CFS 

>4 a x t h u h  discharge  HAS  301,000  CFS  on  Oct.  22 

HlRIRUM  daily  discharge  has  63,000  CFS  on  Jul .  3 


HEAR  FOR  year  HAS  152,500  CFS 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


OLD  RIVER  AT  TQRRAS.  LA  l LOCK  FOREBAY) 

LOCATION  LAT  31-00-03.  LONG  91-40-12  IN  NAVIGATION  CHANNEL.  ON  SOUTHWEST  SIDE  OF  LOCK  WALL 
AT  ENTRANCE  TO  LOCK  CHAMBER  THE  HEAD  OF  NAVIGATION  CHANNEL  IS  304  0  MILES  UPSTREAM  ON 
MISSISSIPPI  RIVER  FROM  HEAD  OF  PASSES  (STA  0272511  > 

GAGE  WIRE  WEIGTH 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE.  JAN  1.  1903.  TO  DATE  PRIOR  TO  MAR  18.  1963.  GAGE  WAS  IN  NATURAL 

CHANNEL  OF  LOWER  OLD  RIVER  AND  ZERO  OF  GAGE  WAS  1  11  FEET  HIGHER  THAN  PRESENT  DATUM  EXTREMES 
IN  CURRENT  REPORTS  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  PRESENT  DATUM 

EXTREMES  HIGHEST.  61  6  FEET  ON  MAY  15.  1927  LOWEST.  3  3  FEET  ON  NOV  4.  1939 
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50 

39 

20 

33 

80 

36 

50 

36 

50 

32 

55 

18 

80 

18 

10 

44 

20 

40 

85 

26 

21 

15 

40 

15 

39 

80 

34 

45 

37 

10 

35 

70 

32 

45 

18 

70 

18 

40 

43 

90 

41 

00 

27 

21 

25 

39 

75 

40 

20 

34 

80 

37 

80 

34 

25 

31 

90 

18 

65 

19 

00 

43 

30 

40 

00 

28 

21 

15 

39 

35 

40 

30 

34 

75 

38 

55 

33 

20 

30 

85 

19 

05 

19 

20 

42 

80 

38 

90 

29 

21 

60 

— 

40 

65 

34 

80 

39 

30 

32 

20 

29 

70 

19 

15 

19 

30 

42 

10 

38 

40 

30 

22 

45 

— 

40 

90 

34 

90 

39 

90 

31 

15 

28 

75 

19 

30 

19 

80 

41 

25 

37 

90 

31 

23 

55 

---- 

41 

00 

— 

40 

30 

— 

27 

70 

19 

10 

— 

— 

40 

50  * 

— 

THE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY 

TO 

READ  I 

NCS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

27  30 

35 

13 

36 

14 

35 

21 

33 

21 

38 

73 

29 

23 

20 

37 

17 

73 

37 

41 

39 

52 

MAX 

40  55 

41 

80 

41 

00 

40 

60 

40 

30 

4  l 

10 

32 

55 

26 

00 

19 

80 

44 

70 

41 

00 

MIN 

21  15 

24 

30 

30 

05 

33 

50 

29 

55 

31 

15 

26 

10 

18 

40 

16 

60 

20 

00 

37 

90 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

THE 

TOTAL  NUMBER 

u'F 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

365 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  32  68 
HIGHEST  STAGE  WAS  4*'  55  ON  DEC  20 
LOWEST  STAGE  WAS  16  60  ON  SEP  11 


DEC 

37  65 
37  40 

37  90 

38  70 

39  45 

40  35 

41  00 
41  70 

41  90 

42  40 

43  10 
43  30 

43  70 

44  30 
44  55 

44  70 

45  05 
45  23 
45  45 
45  53 

43  20 

44  80 
44  98 
44  83 
44  50 

43  83 
42  93 
42  13 
40  90 
40  00 
38  95 


42  47 
45  53 

37  40 
31 


DAI L V  STAGE  FOR  1906 


OLD  RIVER  AT  TORRAS.  LA  < LOCK  7A1LBAY) 

LOCATION  LAT  31-00-12,  LONG  91-40-25  IN  NAVIGATION  CHANNEL,  ON  NORTHWEST  SIDE  OF  LOCK  WALL 
AT  ENTRANCE  TO  LOCK  CHAMBER  THE  HEAD  OF  NAVIGATION  CHANNEL  IS  304  0  MILES  UPSTREAM  ON 
MISSISSIPPI  RIVER  FROM  HEAD  OF  PASSES  (STA  0275011  > 

GAGE  WIRE  WEIGTH 

DISCHARGE  RANGE  0  8  MILE  DOWNSTREAM  FROM  GAGE 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE.  MAR  18.  1963.  TO  DATE  DISCHARGE,  1963  AND  1964 

EXTREMES  HIGHEST.  57  60  FEET  ON  MAT  14  AND  LATER  DATES  IN  1973  LOWEST,  1  2  FEET  ON  JULY  16. 

1964 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

25 

55 

13 

30 

24 

35 

25 

85 

20 

00 

26 

65 

17 

95 

13 

65 

7 

80 

9 

95 

25  30 

22 

95 

2 

23 

90 

13 

80 

24 

10 

25 

35 

20 

30 

26 

30 

16 

40 

12 

25 

7 

53 

1  1 

30 

25  25 

22 

70 

3 

22 

30 

14 

20 

24 

00 

24 

75 

19 

70 

25 

95 

15 

65 

1 1 

55 

7 

25 

1  1 

80 

24  05 

22 

90 

4 

21 

05 

14 

25 

23 

35 

23 

20 

19 

75 

26 

05 

15 

35 

11 

25 

7 

00 

12 

90 

23  80 

23 

60 

5 

20 

10 

14 

60 

22 

95 

22 

25 

19 

60 

25 

95 

14 

75 

10 

95 

6 

85 

14 

00 

24  00 

24 

70 

6 

19 

30 

14 

20 

22 

00 

20 

60 

19 

55 

25 

95 

14 

55 

10 

50 

6 

65 

15 

10 

23  75 

25 

50 

7 

17 

45 

14 

05 

21 

80 

20 

15 

18 

75 

25 

25 

14 

05 

10 

65 

6 

95 

15 

85 

23  45 

26 

55 

8 

16 

65 

14 

25 

21 

20 

19 

50 

17 

75 

24 

75 

13 

65 

10 

10 

6 

85 

16 

90 

23  55 

26 

85 

9 

16 

05 

15 

50 

20 

95 

18 

90 

17 

20 

24 

45 

13 

60 

9 

75 

6 

70 

18 

25 

24  30 

27 

35 

10 

1  5 

25 

17 

05 

20 

25 

19 

50 

16 

60 

24 

55 

13 

60 

Q 

40 

6 

25 

18 

90 

24  05 

27 

65 

1  1 

15 

10 

18 

65 

19 

30 

19 

10 

16 

65 

24 

70 

14 

35 

9 

00 

6 

85 

20 

90 

24  55 

20 

45 

12 

14 

80 

21 

10 

18 

30 

18 

85 

16 

40 

24 

30 

14 

65 

9 

00 

6 

35 

22 

00 

24  45 

29 

00 

13 

14 

45 

22 

40 

17 

15 

19 

40 

16 

25 

24 

45 

14 

85 

9 

10 

7 

15 

23 

80 

24  70 

29 

40 

14 

13 

75 

23 

70 

17 

05 

19 

70 

16 

25 

24 

85 

14 

85 

8 

75 

6 

90 

25 

60 

24  05 

29 

25 

15 

13 

70 

24 

55 

16 

35 

19 

50 

16 

70 

24 

90 

15 

40 

B 

55 

7 

10 

26 

70 

25  10 

29 

75 

16 

12 

95 

24 

95 

16 

05 

19 

60 

16 

40 

24 

85 

15 

50 

8 

30 

7 

70 

27 

80 

25  25 

30 

15 

17 

12 

95 

26 

30 

16 

40 

20 

00 

15 

95 

25 

00 

15 

00 

8 

20 

7 

35 

28 

60 

25  45 

31 

00 

18 

12 

10 

26 

65 

16 

65 

19 

70 

15 

50 

25 

50 

15 

10 

8 

10 

7 

25 

29 

35 

25  90 

30 

65 

19 

1  1 

95 

26 

95 

17 

65 

20 

10 

15 

65 

25 

45 

15 

80 

7 

45 

6 

85 

29 

70 

26  45 

30 

BO 

20 

1  1 

35 

26 

95 

18 

80 

20 

40 

16 

15 

24 

95 

16 

40 

6 

65 

6 

60 

29 

70 

26  35 

31 

30 

21 

10 

85 

26 

90 

20 

90 

20 

55 

17 

20 

23 

'0 

16 

00 

7 

25 

7. 

30 

30 

20 

26  25 

31 

15 

22 

1  1 

20 

27 

15 

21 

80 

20 

20 

18 

25 

23 

40 

16 

90 

7 

15 

7 

10 

30 

55 

26  BS 

30 

95 

23 

10 

90 

26 

B5 

23 

00 

19 

65 

19 

90 

22 

70 

17 

70 

7 

35 

7 

35 

30 

55 

26  75 

30 

55 

24 

10 

25 

26 

65 

23 

60 

19 

15 

20 

85 

22 

15 

17 

85 

7 

35 

7 

40 

30 

45 

26  60 

30 

65 

25 

10 

25 

25 

90 

24 

20 

19 

85 

21 

65 

21 

10 

19 

10 

8 

05 

7 

85 

30 

35 

26  45 

29 

95 

26 

10 

45 

25 

50 

25 

35 

20 

00 

22 

10 

20 

30 

17 

35 

8 

00 

8 

15 

30 

55 

25  90 

29 

65 

27 

10 

25 

24 

BO 

25 

30 

20 

05 

23 

05 

19 

35 

17 

35 

7 

85 

e 

55 

29 

95 

25  35 

29 

30 

28 

10 

10 

24 

50 

25 

45 

20 

55 

23 

70 

18 

25 

16 

95 

7 

85 

8 

70 

28 

35 

25  40 

27 

75 

29 

10 

50 

— 

— 

25 

95 

20 

40 

24 

40 

17 

95 

16 

35 

8 

25 

8 

60 

27 

50 

23  80 

27 

20 

30 

1 1 

10 

— 

26 

05 

20 

10 

24 

95 

19 

45 

15 

10 

8 

10 

9 

20 

26 

90 

23  30 

25 

35 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

14  45 

21 

27 

21  49 

20 

56 

19  14 

23 

78 

15  66 

8 

98 

7 

34 

23 

57 

25 

09 

27 

97 

MAX 

25  55 

27 

15 

26  05 

25 

05 

26  15 

26 

65 

18  10 

13 

65 

9 

20 

30 

55 

26 

85 

31 

30 

MIN 

10  10 

13 

30 

16  05 

18 

05 

15  50 

17 

95 

13  60 

6 

65 

6 

25 

9 

95 

23 

30 

22 

70 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  19  09 
HIGHEST  STAGE  WAS  31  30  ON  DEC  20 
LOWEST  STAGE  WAS  6  25  ON  SEP  10 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


31* 

ATCHAFALAYA  river  at  barbre  landing,  la 

LOCATION  LAT  31-00-48.  LONG  91-44-25  ON  LEFT  BANK  OF  OLD  RIVER  OPPOSITE  MOUTH  OF  RED  RIVER. 
AND  AT  HEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER  (ST A  0301 3 II  ) 

CAGE  STAFF  TYPE  IN  SEVERAL  SECTIONS 

GENERAL  INFORMATION  GAGE  USUALLY  READ  BETWEEN  SEVEN  AND  NINE  A  M  DRAINAGE  AREA  NOT  DETERMINED 
BANKFULL  STAGE,  48  FEET  MEAN  LOW  WATER  STAGE,  7  1  FEET  STAGE  IS  AFFECTED  BY  THE  DIVERSION  OF 
WATER  FROM  MISSISSIPPI  RIVER  THROUGH  OLD  RIVER  OUTFLOW  CHANNEL  ON  MAY  23,  1975  GAGE  WAS 

LOWERED  3  81  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  GAGE  ZERO  STAGES  FROM  JAN  1  THRU  MAY  22  WERE  CORRECTED  TO 
NEW  DATUM  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  WAS  3  81  FEET  NGVD 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE,  JUNE  15,  1880.  TO  DATE  DISCHARGE.  1831.  1838.  1873.  1879.  TO  1882. 

AND  1885 

EXTREMES  HIGHEST.  61  51  FEET  ON  MAY  14.  1927  LOWEST,  0  96  FOOT  ON  JULY  16.  1964  EXTREMES  HAVE 

BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD 


DAILY  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

E 

24 

30 

E 

13 

10 

24 

30 

26 

00 

19 

90 

24  60 

17  70 

13  50 

E 

7  30 

9  80 

E 

25  60 

23  35 

2 

23 

75 

E 

13 

40 

E 

23 

95 

23 

55 

20 

20 

26  10 

16  20 

E 

12  40 

7  05 

1 1  10 

E 

25  30 

22  75 

3 

22 

25 

14 

13 

23 

85 

24 

80 

E 

19 

70 

25  95 

13  50 

E 

1 1  60 

6  80 

11  40 

24  90 

22  85 

4 

E 

21 

20 

14 

03 

23 

70 

23 

50 

E 

19 

60 

25  90 

E 

15  25 

11  00 

6  45 

E 

12  50 

24  00 

23  10 

5 

20 

20 

14 

40 

23 

00 

E 

22 

23 

19 

30 

23  80 

E 

14  35 

1 1  10 

6  75 

E 

13  75 

24  10 

24  90 

6 

19 

20 

14 

00 

22 

60 

E 

20 

90 

19 

20 

25  20 

E 

14  55 

10  40 

E 

6  55 

15  00 

23.  80 

E 

25  80 

7 

18 

15 

13 

90 

22 

25 

20 

00 

16 

60 

25  10 

14  15 

10  50 

E 

6  60 

15  70 

23  75 

E 

26  40 

8 

16 

65 

E 

14 

20 

E 

21 

30 

19 

40 

17 

50 

24  70 

13  60 

9  80 

6  40 

17  10 

E 

23  75 

26  BO 

9 

15 

90 

E 

15 

40 

E 

20 

60 

18 

80 

17 

00 

24  10 

13  60 

E 

9.  60 

6  45 

18  50 

E 

24  35 

27  50 

10 

13 

40 

16 

85 

20 

10 

19 

50 

E 

16 

55 

24  30 

13  70 

E 

9  30 

6  25 

19  10 

25  00 

27  85 

1 1 

E 

14 

85 

18 

70 

19 

15 

19 

00 

E 

16 

65 

24  60 

14  05 

9  20 

6  20 

E 

21  00 

E 

24  70 

28  55 

12 

E 

14 

35 

21 

05 

18 

15 

E 

19 

20 

16 

50 

24  10 

E 

14  50 

9  05 

6  15 

E 

22  10 

24  70 

29  23 

13 

14 

30 

22 

70 

17 

00 

E 

19 

40 

16 

15 

24  30 

E 

14  55 

8  50 

E 

6  55 

E 

23  80 

24  90 

E 

29  60 

14 

13  60 

23 

95 

17. 

10 

19 

60 

16 

10 

24  80 

14  80 

0  20 

E 

6  65 

25  80 

25  00 

E 

29  40 

15 

13 

20 

E 

24 

95 

E 

16 

50 

19 

60 

16 

60 

24  80 

15  40 

8  35 

7  00 

26  80 

E 

25  20 

29  83 

16 

12 

75 

E 

25 

15 

E 

16 

13 

19 

70 

16 

30 

24  90 

15  10 

8  15 

7  40 

27  90 

E 

25  50 

30  33 

17 

12 

65 

E 

26 

45 

16 

15 

19 

90 

E 

15 

95 

25  00 

14  80 

7  95 

7.  10 

28  75 

25  65 

31  00 

18 

E 

12 

00 

26. 

93 

16 

50 

19 

80 

E 

13 

35 

25  25 

14  85 

7  90 

6  75 

E 

29  45 

26  10 

30  83 

19 

E 

1  1 

30 

26 

93 

17 

63 

E 

20 

JO 

13 

30 

25  30 

e 

15  70 

7  00 

6  60 

E 

29  65 

26.  60 

31  20 

20 

E 

1  1 

00 

27 

10 

18 

75 

E 

20 

30 

16  20 

24  53 

E 

15  80 

6  65 

E 

6  40 

29.  80 

26  50 

E 

31  40 

21 

10 

75 

27 

35 

20 

70 

20 

50 

17 

00 

23  70 

15  80 

7  10 

E 

6  55 

30  30 

26  40 

E 

31  20 

22 

1  1 

20 

E 

27 

20 

E 

21 

30 

19  80 

18 

30 

23  60 

16  90 

6  70 

6  70 

30  70 

E 

26  90 

31  03 

23 

10 

80 

E 

26 

90 

E 

22 

90 

18 

80 

20 

00 

22  43 

17  55 

E 

7  15 

7  05 

30  70 

E 

27  00 

30  53 

24 

10 

00 

26 

35 

23 

70 

19 

30 

20 

80 

21  90 

17  75 

E 

7  30 

7.  25 

30  60 

26  70 

30  80 

23 

E 

9 

90 

26 

13 

24 

40 

19 

80 

21 

40 

20  73 

17.  80 

7.  30 

7  50 

E 

30  40 

26  80 

E 

30  00 

26  E  10  00  25  30  25  30  E  19  95  22  00  19.93  E  17  60  7.30  8  00  E  30  60  26  30  E  29  70 

27  9  90  24  B3  23  35  E  20  23  22  80  19  10  E  17  50  7  40  E  8  13  30  00  E  23.73  E  29  40 

28  10  00  24  70  25  73  20  70  23  70  E  18  00  16  90  7  73  E  8  23  28  40  E  23  70  E  27  80 

29  10  40  - E  26  00  20  40  24  30  E  18  00  13  90  7.93  8  45  27  60  E  24  43  27  23 

30  II  10  - E  26  10  20  05  24  00  19  33  14  70  E  7  00  9  00  27  00  E  23  30  25  33 

31  It  30  -  26  10  -  26  45  -  14  03  E  7  60  -  26.20  -  24  10 


THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

14  29 

21  30 

21  51 

20  56 

19  06 

23  34 

13  51 

8  76 

7  01 

23  60 

23.  30 

28  07 

MAX 

24  30 

27  35 

26  10 

26  00 

26  45 

26  10 

17  80 

13  50 

9  00 

30  70 

27  00 

31  40 

MIN 

9  90 

13  10 

16  15 

18  00 

15  30 

18  00 

13  60 

6  63 

6  15 

9  80 

23  30 

22  75 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
E-ESTIMATED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  19  02 

HIGHEST  STAGE  WAS  31  40  AT  8  00  A  M  ON  DEC  20 

LOWEST  STAGE  WAS  6  1 5  ON  SEP  12 


36 


DAILY  stage  FOR  1986 


ATCHAFALAYA  RIVER  AT  SIMMESPORT,  LA 

LOCATION  LAT  30-58-57.  LONG  91-47-54  ON  KANSAS  CITY  SOUTHERN  RAILWAY  BRIDGE  NEAR  RIGHT  BANK. 

4  9  MILES  DOWNSTREAM  FROM  HEAD  OF  RIVER  THE  HEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER  IS  AT  THE  CONFLUENCE  OF 
RED  AND  LOWER  OLD  RIVERS  (ST  A  0304512B  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT 

DISCHARGE  RANGE  ABOUT  THREE  AND  A  HALF  MILES  DOWNSTREAM  FROM  BRIDGE 

GENERAL  INFORMATION  DRAINAGE  AREA.  NOT  INCLUDING  MISSISSIPPI  RIVER.  ABOUT  87.  570  SQUARE  MILES 
(CONTRIBUTING)  BANKFULL  STAGE,  46  FEET  MEAN  LOW  WATER  STAGE.  6  9  FEET  THE  DISCHARGE  IS 

COMPOSED  OF  RED  RIVER  FLOW  AND  CONTROLLED  DIVERSION  OF  THE  MISSISSIPPI  RIVER  (MILE  314  6) 

THROUGH  OLD  RIVER  OUTFLOW  CHANNEL  ON  MAY  28,  1975  GAGE  WAS  LOWERED  4.84  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW 

BENCHMARK  ELEVATIONS  AND  NEW  GAGE  ZERO  STAGES  FROM  JAN.  1  THRU  MAY  27  WERE  CORRECTED  TO  NEW 
DATUM  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  WAS  5  73  FEET.  NGVD 


RECORDS 

AVAILABLE 

STAGE, 

MAY 

1,  1887,  TO 

MAY  1  5, 

892,  AND 

DEC  1.  1903. 

TO  DATE  <  NO  RECORD  OF 

STAGES  BELOW  30 

FEET  FROM  JAN  16. 

1915 

TO  NOV 

1919,  AND 

BELOW  34 

FEET  FROM 

DEC  1919  TO 

1927) 

ZERO  OF 

GAGE  PRIOR 

TO  DEC 

1904 

WAS  3  81 

FEET,  NGVD  DISCHARGE.  1851 

INTERMITTENTLY  TO 

DATE 

COMPUTED 

DAILY, 

SINCE  1928 

EXTREMES 

HIGHEST 

39  13 

FEET 

ON  MAY  16, 

1927  LOWEST,  0  70 

FOOT  ON 

OCT 

17,  1976  MAXIMUM, 

781,000  CFS  OBSERVED  ON 

MAY 

12.  1973  (STAGE  34  43  NGVD) 

MINIMUM, 

10, 500  CFS 

COMPUTED 

FOR 

JUNE 

24,  1964  (STAGE,  1 

41 

MGVD) 

EXTREMES  HAVE 

BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT 

NGVD  ( 

1966  ADJ  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

23  60 

l  1  70 

22  30 

23 

75 

18  10 

24  55 

15  92 

11  02 

6  22 

8  47 

23  50 

21  00 

2 

21  90 

12  17 

22  00 

23 

35 

18  38 

24  13 

14  51 

10  71 

5  78 

9  52 

23  20 

20  88 

3 

20  70 

12  60 

22  OO 

22 

60 

17  90 

24  00 

13  80 

9  90 

5  50 

10  00 

22  70 

20  95 

4 

19  60 

12  53 

21  70 

21 

47 

17  83 

23  90 

13.  63 

9  46 

5  36 

11  08 

21  78 

21  65 

5 

18  60 

12  91 

21  10 

20 

29 

17  70 

23  90 

12  91 

9  49 

5  45 

11  99 

21  97 

22  90 

6 

17  70 

12  45 

20  85 

18 

90 

17  36 

23  30 

12  90 

8  94 

5  35 

13  19 

21  60 

23  83 

7 

16  70 

12  37 

20  49 

18 

20 

16  79 

23  20 

12  50 

9  02 

5  47 

13  90 

21  60 

24  43 

8 

15  30 

12  70 

19  53 

17 

60 

15  76 

22  85 

11  98 

0  40 

5  33 

15  30 

21  55 

24  73 

9 

14  50 

13  80 

18  84 

17 

04 

15  30 

22  30 

12.  01 

8  32 

5  38 

16  63 

22  22 

25  23 

10 

13  83 

15  20 

18  30 

17 

73 

14  03 

22  50 

12  19 

7  88 

5  13 

17  17 

22  75 

25  53 

1  1 

13  48 

16  82 

17  54 

17 

26 

14  95 

22  73 

12  42 

7  78 

5  11 

19  03 

22  40 

26  40 

12 

13  12 

19  09 

16  55 

17 

02 

14  87 

22  29 

12  92 

7  68 

5.  20 

20  08 

22  43 

27  00 

13 

12  80 

20  64 

15  58 

17 

50 

14  50 

22  56 

13  01 

7  45 

5  66 

21  60 

22  60 

27  30 

14 

12  10 

21  82 

15  48 

17 

80 

14  47 

22  92 

13  20 

7  18 

5.  56 

23  42 

22.  70 

27  10 

15 

11  80 

22  80 

14  78 

17 

70 

14  95 

23  00 

13.  69 

6  81 

5  78 

24  28 

22.  90 

27  60 

16 

11  30 

23  03 

14  50 

17 

90 

14  70 

22  95 

13  43 

6  70 

6  21 

25  58 

23  20 

28  30 

17 

11  24 

24  35 

14  51 

18 

10 

14  30 

23  10 

13  19 

6  50 

6  05 

26  35 

23  30 

28  60 

18 

10  55 

24  70 

14  90 

17 

90 

13  99 

23  35 

13  20 

6  63 

5  70 

26  90 

23  70 

28  55 

19 

10  14 

24  84 

15  92 

18 

18 

13  90 

23  40 

14  09 

5  25 

5  40 

27  20 

24  25 

20  90 

20 

9  70 

24  82 

16  90 

18 

35 

14  56 

22  65 

14  25 

5  50 

5  38 

27  30 

24  20 

29  00 

21 

9  38 

25  08 

18  B9 

18 

68 

15  37 

21  65 

14  11 

5  16 

5.  69 

27  82 

24  04 

28  90 

22 

9  71 

24  94 

19  61 

17 

90 

16  61 

21  40 

15  19 

5  15 

5  76 

28  20 

24.  70 

28  78 

23 

9  48 

24  70 

20  93 

17 

10 

18  32 

20  69 

15  69 

5  90 

6  04 

28  15 

24  63 

28  30 

24 

8  82 

24  33 

21  58 

17 

45 

19  08 

20  15 

16  00 

5  90 

6.  20 

28  12 

24  43 

28  50 

25 

a  93 

23  90 

22  25 

18 

02 

19  63 

IB  81 

16.  05 

5  94 

6  40 

27  95 

24  45 

27  70 

26 

8  98 

23  13 

23  30 

18 

02 

20  22 

18  09 

15  75 

6  28 

6  79 

20  15 

23  95 

27  48 

27 

8  60 

22  90 

23  20 

18 

18 

20  99 

17  12 

15  53 

6  30 

7  00 

27  53 

23  40 

27  20 

28 

8  70 

22  70 

23  55 

18 

89 

21  82 

16  00 

15  20 

6  35 

7  03 

26  03 

23  30  F 

25  88 

29 

9  08 

23.  88 

18 

62 

22  48 

16  13 

14  10 

6  50 

7  22 

25  25 

21  90 

25.  10 

30 

9  62 

23  92 

18 

28 

22  90 

17  72 

12  90 

6  40 

7  70 

24  68 

21  10 

23  10 

31 

9  88 

23  85 

12  30 

6  28 

22  08 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

12  90 

19  39 

19  64 

18 

66 

17  31 

21  71 

13  83 

7  34 

5  09 

21  45 

23  01 

25  90 

MAX 

23  60 

25  08 

23  92 

23 

73 

24  10 

24  55 

16  05 

11  02 

7  70 

20  20 

24  70 

29  00 

MIN 

8  60 

11  70 

14  30 

17 

02 

13  90 

16  00 

11  98 

5  15 

5  11 

8  47 

21  10 

20  88 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
F*NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  17  24 
HIOHEST  STAOE  WAS  29  00  AT  0  00  A  M  ON  DEC  20 
LOWEST  STAGE  WAS  3  02  ON  AUG  19 


daily  discharge  for  tR«6 
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ATCMAFALAYA  RIVER  AT  SIMmESPORTi  LA.--CDNlrNUEO 
COHPUTEO  DAILY  DISCHARGE  In  THOUSAND  cubic  FEET  per  SECONO 


DAY 

j  an 

ffb 

MAR 

APR 

MAY 

J  UN 

jut 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

t 

305 

1 63 

2»6 

308 

228 

305 

204 

157 

93 

120 

291 

261 

a 

2#3 

167 

264 

303 

232 

301 

166 

145 

91 

13? 

287 

259 

? 

26a 

174 

263 

293 

226 

298 

1  60 

137 

69 

137 

282 

261 

4 

255 

174 

281 

275 

226 

297 

177 

131 

85 

146 

270 

266 

5 

2«? 

178 

213 

257 

223 

297 

170 

131 

86 

160 

272 

263 

6 

232 

173 

266 

239 

22  1 

288 

170 

125 

85 

172 

267 

295 

7 

220 

172 

263 

230 

214 

287 

165 

126 

86 

181 

267 

305 

e 

204 

176 

253 

223 

202 

263 

156 

118 

85 

195 

267 

307 

9 

1*5 

ia9 

2«6 

217 

1<>7 

277 

156 

117 

85 

211 

275 

315 

10 

169 

205 

230 

223 

192 

278 

160 

113 

62 

217 

262 

320 

11 

165 

3*4 

231 

219 

193 

2  "2 

163 

112 

62 

237 

278 

326 

1? 

179 

251 

21R 

217 

192 

277 

166 

111 

63 

247 

276 

337 

13 

177 

269 

207 

222 

187 

279 

169 

108 

65 

267 

261 

342 

14 

169 

284 

207 

225 

187 

264 

17? 

103 

85 

291 

262 

336 

15 

166 

297 

201 

225 

192 

285 

177 

100 

68 

301 

283 

345 

1  * 

1  6o 

300 

1ST 

227 

169 

285 

176 

101 

94 

319 

287 

354 

IT 

159 

3l  7 

1R7 

226 

185 

266 

17? 

97 

93 

330 

266 

361 

la 

l5o 

3*2 

202 

227 

1  61 

269 

17? 

97 

90 

338 

295 

359 

19 

1«6 

3*5 

213 

229 

181 

290 

162 

65 

66 

34? 

302 

364 

20 

1«2 

3*3 

224 

232 

187 

282 

183 

71 

63 

343 

300 

366 

2 1 

13a 

3*7 

248 

235 

196 

266 

162 

78 

87 

351 

300 

365 

2? 

i  a? 

3*5 

257 

227 

209 

266 

193 

75 

69 

354 

307 

363 

2  3 

134 

3*2 

272 

217 

228 

257 

200 

90 

93 

355 

307 

356 

24 

13* 

3 1  7 

281 

221 

236 

251 

203 

92 

94 

356 

303 

360 

25 

130 

311 

289 

227 

*44 

2?  8 

203 

91 

97 

353 

303 

349 

26 

t  3 1 

3ni 

302 

228 

252 

2*8 

200 

94 

101 

356 

297 

345 

27 

129 

296 

301 

230 

260 

216 

196 

97 

103 

347 

290 

341 

2« 

130 

293 

307 

237 

270 

205 

193 

97 

104 

327 

289 

321 

29 

13a 

308 

234 

27ft 

205 

164 

100 

106 

317 

274 

313 

30 

i«t 

311 

230 

284 

223 

170 

99 

112 

307 

262 

267 

3l 

144 

311 

299 

163 

97 

297 

274 

*EAn 

17a 

256 

257 

237 

219 

270 

179 

106 

91 

271 

286 

324 

max. 

305 

3*7 

311 

306 

299 

305 

204 

157 

112 

356 

307 

366 

MTN. 

129 

163 

111 

217 

1«1 

205 

156 

71 

82 

120 

262 

259 

total  for  year  HAS  81,245.000  CF5  hfan  POR  YEAR  HAS  222,600  CFS 

MAXIMUM  DISCHARGE  HAS  368,000  CFS  on  Dec.  20 
MINIMUM  DAILY  DISCHARGE  has  71,000  CFS  on  Aug.  20 
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DAILY  ST ACE  FOR  1986 


ATCHAFALAYA  RIVER  AT  MELVILLE,  LA 

LOCATION  LAT  30-41-26.  LONG  91-44-10  TEXAS  AND  PACIFIC  RAILROAD  BRIDGE  AT  MILE  29  5,  FROM 
HEAD  <  ST A  03060 12B.  ) 

CAGE  WIRE  WEIGHT  TYPE 

GENERAL  INFORMATION  DRAINAGE  AREA  NOT  DETERMINED  BANKFULL  STAGE.  41  FEET  MEAN  LOW  WATER  STAGE 
6  3  FEET  ON  MAY  22.  1973  GAGE  WAS  RAISED  0  12  FOOT  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK  ELEVATIONS  AND 
NEW  CAGE  ZERO  STAGES  FROM  JAN  1  THRU  MAY  21  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM  PRIOR  TO  1973  GAGE 
ZERO  WAS  O  18  FOOT,  NGVD 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE,  1883  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  46  98  FEET  ON  MAY  14  TO  16,  1927  LOWEST,  0  80  FOOT  ON  JAN  19,  1981 

EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD 


DAILY  EIGHT 

A  M 

stage 

IN  1 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT 

NGVD  < 1 976  AD J  > 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

19  9 

B  7 

18 

0 

19  2 

14  5 

19  3 

12  9 

8  9 

4  7 

6  3 

19  3 

17  3 

2 

18  5 

9  4 

17 

8 

18  9 

14  7 

19  4 

119 

8  1 

4  5 

7  0 

19  0 

17  4 

3 

17  4 

9  0 

17 

6 

18  4 

14  3 

19  2 

11  2 

7  3 

4  3 

7  3 

10  7 

17  3 

4 

16  5 

10  0 

17 

4 

17  5 

14  2 

19  2  E 

10  B 

7  1 

4  2 

8  1 

17  8 

17  8 

3 

13  6 

10  3 

16 

9 

16  6 

14  1 

19  1 

10  3 

6  9 

4  2  E 

B  8 

17  6 

18  7 

6 

14  8 

10  1 

16 

6 

13  3 

13  9 

18  7 

10  2 

6  6 

4  1 

9  7 

17  6 

19  4 

7 

14  1 

9  8 

16 

3 

14  8 

13  5 

19  6 

10  0 

6  7 

4  2 

10  2 

17  4 

20  0 

8 

13  1 

10  0 

15 

6 

E 

14  2 

12  7 

18  4  E 

9  6 

6  3 

4  1 

11  2 

17  3  E 

20  3 

9 

12  3 

10  8 

13 

1 

13  7 

12  3 

18  0 

9  3 

6  2 

4  3 

12  4 

17  6  E 

20  7 

10 

11  8 

12  0 

14 

7 

14  0 

110 

18  1 

9  4 

6  0 

4  2 

12  9 

IB  1 

21  0 

1  1 

11  4 

13  1 

14 

2 

13  9 

11  Q 

18  4 

9  6 

5  7 

4  5 

14  3 

18  1 

21  4 

12 

11  1 

14  8 

13 

5 

13  6 

118 

18  1 

9  8 

3  6 

4  5 

15  2 

18  0 

21  9 

13 

10  8 

16  1 

12 

6 

E 

14  0 

11  5 

18  2 

9  9 

5  7 

4  5 

16  3 

10  1 

22  1 

14 

10  2 

17  2 

12 

5 

14  2 

11  3 

18  4 

10  1 

5  4 

4  3 

18  1 

18  l 

22  0 

15 

9  9 

18  1 

12 

0 

14  2 

11  7 

18  5 

10  4 

5  3 

4  4 

19  3 

28  3 

22  4 

16 

9  3 

18  4 

1  1 

7 

14  2 

11  6 

18  4 

10  2 

5  2 

4  e 

20  6 

18  4 

23  0 

17 

9  3 

19  4 

11 

6 

14  3 

11  3 

18  5 

10  0 

4  9 

4  7 

21  2 

18  6 

23  3 

18 

8  9 

19  8 

12 

0 

14  3 

11  1 

18  7 

10  0 

5  0 

4  8 

21  9 

19  3 

23  3 

19 

E 

8  3 

20  0 

12 

7 

E 

14  4 

110 

18  7 

10  9 

4  1 

4  4 

22  3 

19  6 

23  7 

20 

0  1 

19  9 

13 

4 

14  6 

11  2 

IB  2 

10  7 

3  7 

4  4 

22  3  e 

19  6 

23  8 

21 

7  8 

20  1 

14 

6 

14  0 

11  7 

17  4 

10  7 

4  1 

4  7 

22  7 

19  6 

23  8 

22 

7  9 

20  1 

15 

4 

14  3 

12  6 

17  1 

11  3 

4  1 

4  7 

23  1 

20  0 

23  7 

23 

7  8 

19  9 

16 

5 

13  7 

14  0 

16  6 

11  9 

4  4 

4  8 

23  1 

20  0 

23  3 

24 

7  3 

19  7 

17 

1 

13  8  E 

14  8 

16  0 

12  1 

4  7 

5  1 

23  2 

19  8 

23  6 

25 

7  4  E 

19  3 

17 

7 

14  2 

13  3 

15  2 

12  i 

4  3 

5  2 

22  7 

19  9 

23  0 

26 

7  3 

18  7 

18 

6 

14  4 

13  9 

14.  3 

12  0 

4  8 

3  3 

22  8 

19  7 

22  8 

27 

6  9 

18  4 

10 

6 

14  S 

16  5 

14  0 

11  8 

4  8 

5  4 

22  6 

19  4 

22  6 

28 

E 

6  6 

18  2 

E  18 

9 

15  0 

17  2  E 

12  9 

11  6 

4  9 

3  4 

21  3 

19  3 

21  3 

29 

6  9  - 

— 

19 

1 

14  9 

17  8 

12  6 

10  9 

4  8 

5  5 

20  7 

18  4 

21  0 

30 

7  3  - 

19 

2 

14  6 

10  1 

13  9 

10  0 

4  8 

3  9 

20  3 

17  6 

19  7 

THE  i 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

10  7 

13  4 

15  7 

13  0 

13  7 

17  4 

10  7 

5  5 

4  7 

17  0 

18  7 

21  3 

MAX 

2  9  9 

20  1 

19  2 

19  2 

19  1 

19  3 

12  9 

8  9 

3  9 

23  2 

20  0 

23  8 

MIN 

6  6 

8  7 

116 

13  6 

11  0 

12  6 

9  3 

3  7 

4  1 

6  3 

17  3 

17  3 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  363 
E-ESTIMATED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  13  8 

HIGHEST  STAGE  WAS  23  00  ON  DEC  20  AND  LATER  DATE < 8> 

LOWEST  STAGE  WAS  3  70  ON  AUG  20 


DAILY  STAGE  FOR  1986  39 

ATCHAFALAYA  RIVER  AT  krotz  springs,  LA 

LOCATION  LAT  30-32-07,  LONG  91-44-48  ON  RIGHT  BANK  AT  TENNECO  OIL  COMPANY  WHARF,  MILE  41.3, 

FROM  HEAD  AND  1.000  FEET  DOWNSTREAM  FROM  MISSOURI  PACIFIC  RAILROAD  BRIDGE  (STA  0307512B  ) 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT 

GENERAL  INFORMATION  DRAINAGE  AREA  NOT  DETERMINED  BANKFULL  STAGE,  37  FEET.  MEAN  LOW  WATER 
STAGE,  6  1  FEET  ZERO  OF  CAOE,  FROM  1935  THRU  1943  AND  1950  WAS  MINUS  20  00  FEET.  NQVD.  1944 
THRU  MINUS  0.  O'*  F00T,  NGVP  1951  TO  ^Air  7«n  NGVD  C*w  MAV  pn  1075  GAGE  WAS  RAISED  0  47 

FOOT  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK  ELEVATIONS  S  f  AGE  FROM  VAN  1  THRU  rlAv  22  WERE  CORRECTED  TO 
NEW  DATUM 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE,  1912  TO  DATE  DISCHARGE.  OCT  1934  TO  SEPT  1964  IN  REPORTS  OF 
U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 

EXTREMES  HIGHEST.  38  5  FEET  ON  MAY  15,  1927  LOWEST.  0  90  FOOT  ON  OCT  18,  1976 


DAILY  SEVEN  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT 

NGVD 

( 1967  ADJ  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

17  51 

7  70 

15  39 

16  83 

2  2  73 

17  10 

11  50 

8  30 

4  30 

5  70 

16  70  E 

16  00 

2 

16  26 

8  20 

15  39 

16  65 

12  90 

17  20 

10  60 

7  80 

4  20 

6  00 

16  50 

15  50 

3 

15  46 

0  50 

15  55 

16  25 

12  57 

17  10 

10  00 

7  30 

4  20 

7  00 

16  20 

15  30 

4 

14  62 

8  70 

15  33 

15  57 

12  53 

17  10 

9  60 

6  90 

4  10 

7  40 

15  60 

15  70 

5 

13  76 

9  10 

15  00 

14  80 

12  42 

16  70 

9.  10 

6  30 

4  00 

E 

8  00 

15  60 

16  50 

6 

12  95 

F  8  85 

14  88 

13.  90 

12  25 

16  40 

9  10 

E 

6  10 

3  90 

E 

8  80 

15  40 

17  00 

7 

12  42 

8  47 

14  33 

13  38 

11  90 

16  30 

8  70 

6  00 

3  90 

9  10 

15  40 

17  50 

8 

1  1  33 

B  79 

13  81 

12  93 

1  1  20 

16  10 

8  20 

E 

5  70 

3  80 

9  90 

E 

15  30 

17  70 

9 

10  66 

9  44 

E 

13  33 

12  38 

10  90 

15  70 

8  20 

E 

5  60 

3  90 

11  00 

E 

15  50 

18  10 

10 

10  26 

10  39 

E 

13  02 

12  55 

E 

10  40 

15  90 

8  40 

F 

5  40 

4  00 

11  50 

E 

15  90 

18  40 

1  1 

9  74 

1  1  17 

E 

12  52 

12  28 

E 

10  40 

16  10 

8  50 

E 

5  20 

4  00 

12  90 

15  70 

10  80 

12 

9  52 

12  64 

11  95 

12  00 

E 

10  40 

15  90 

8  80 

E 

5  12 

4  00 

13  50 

15  70 

19  20 

13 

9  30 

13  75 

11  04 

12  20 

10  10 

16  00 

8  80 

E 

5  20 

4  00 

14  60 

15  70 

19  40 

14 

8  66 

14  81 

11  15 

12  40 

9  90 

16  10 

8  90 

E 

5  00 

4  10 

15  70 

15  80 

19  30 

15 

8  45 

15  64 

10  62 

12  50 

10  20 

16  20 

9  10 

E 

5  00 

4.  10 

16  70 

15  90 

19  60 

16 

8  09 

15  99 

10  34 

F  12  48 

10  20 

16  20 

E 

9  00 

4  80 

4  20 

17  50 

16  10 

20  10 

17 

8  09 

17  04 

10  34 

12  60 

9  90 

16.  20 

8  90 

4  50 

4  10 

18  00 

16  10 

20  40 

18 

7  68 

17  38 

10  72 

F  12  45 

9  80 

16  40 

E 

8  90 

4  40 

4  10 

18  60 

E 

16  60 

20  30 

19 

7  30 

17  57 

11  44 

12  57 

9  70 

16  40 

9  30 

E 

3  50 

4  00 

10  90 

17  20 

ao  55 

20 

6  90 

17  55 

11  85 

12  84 

9  80 

16  00 

9  50 

E 

3  30 

4  00 

19  00 

17  ao 

20  65 

21 

6  84 

17  79 

12  74 

12  94 

10  20 

15  30 

9  40 

3  00 

E 

4  10 

19  10 

17.  00 

20  65 

22 

6  86 

17  62 

13  20 

12  62 

11  00 

15  00 

10  00 

E 

3  00 

E 

4  20 

19  70 

E 

17.  30 

20  60 

23 

6  57 

17  30 

14  20 

12  12 

12  20 

14  60 

10  50 

E 

4  10 

E 

4  30 

19  80 

E 

17  30 

20  40 

24 

6  17 

17  18 

14  90 

12  26 

12  90 

14  20 

10  70 

E 

4  30 

4  50 

19  BO 

E 

17  ao 

20  60 

25 

6  47 

16  90 

15  41 

12  51 

13  40 

13  40 

10  70 

E 

4  10 

4  50 

19  70 

E 

17.  30 

20  10 

26 

6  23 

16  55 

16  28 

12  65 

13  90 

12  90 

10  80 

E 

4  30 

4  50 

19  90 

E 

17  10 

19  95 

27 

5  70 

16  36 

16  34 

12  76 

14  40 

12  30 

10  50 

E 

4  30 

4  50 

19  50 

17  30 

19.  78 

28 

5  72 

16  05 

16  55 

13  15 

15  00 

1  1  40 

10  20 

4  40 

5  20 

18  60 

17  40 

18  80 

29 

5  70 

16  69 

13  06 

15  50 

1!  20 

9  90 

4  30 

5  20 

16  00 

E 

16  60 

18  40 

30 

31 

6  00 
6  30 

16  83 
16  85 

12  84 

15  80 

16  70 

12  20 

9  40 
8  80 

4  30 
4  20 

5  30 

17  60 
17  10 

E 

16  10 

17  30 
16  50 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

9 

27 

13 

48 

13 

83 

13  22 

11  98 

15  32 

9  48 

5  07 

4  24 

14  79 

16  36 

18  68 

MAX 

17 

51 

17 

79 

16 

85 

16  85 

16  70 

17  20 

11  50 

8  30 

5  30 

19  90 

17  40 

20  65 

MIN 

5 

70 

7 

70 

1 1 

34 

12  00 

9  70 

11  20 

8.  20 

3  30 

3  80 

5  70 

15  30 

15  30 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
E*E5T IMATED  F-NOT  AT  STATED  TIME 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  12  13 

HIGHEST  STAGE  WAS  20  65  AT  8  00  A  M  ON  DEC  20  AND  LATER  DATEtS) 
LOWEST  STAGE  WAS  ESTIMATED  3  30  ON  AUG  20 


40 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


ATCHAFALAYA  RIVER  AT  ATCHAFALAYA,  LA 

LOCATION  LAT.  30-20-46,  LONG  91-43-18  ON  RIGHT  BANK  AT  MILE  59  3.  FROM  HEAD.  NEAR  ABANDONED 
SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD  BRIDGE  <STA.  0309012D  ) 

GAGE  STAFF  TYRE  IN  SEVERAL  SECTIONS 

GENERAL  INFORMATION  DRAINAGE  AREA  NOT  DETERMINED  BANKFULL  STAGE,  28  FEET  MEAN  LOW  WATER 
STAGE.  5  6  FEET  ON  SEP  23,  1975  GAGE  WAS  RAISED  0  71  FOOT  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK 

p  rv-.-Tnwq  AND  NEW  GAGE  ZERO  STAGES  FROM  JAN  1  THR'J  SEP  22  WERE  CC?f'Er'rc,r  TO  NEW  DATUM 
PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  O  16  FOOT,  NOVD 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE,  JAN  1.  1931.  TO  DATE  FROM  FEB  1951  TO  DEC  1958.  GAGE  WAS  ABOUT 

0  8  MILE  UPSTREAM  DISCHARGE,  INTERMITTENTLY,  1945  TO  1950  AND  1955  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  30  22  FEET  ON  MAY  5,  1950  LOWEST.  0  40  FOOT  ON  JAN  17.  1981.  EXTREMES  HAVE 

BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD 


DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT 

NC7D 

< 1967  ADJ  > 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

E 

15 

00 

6  10 

13 

20 

13  95 

10  85 

E 

13  80 

9  98 

6  70 

E 

4.  10 

5  40 

14.  08 

13  25 

2 

14 

10 

E 

6  60 

E 

13 

10 

13  B2 

10  95 

14  00 

9  30 

6  35 

4  28 

5  60 

E 

14  00 

13  10 

3 

13 

55 

7  20 

13 

05 

13  60 

10  80 

13  88 

8  90 

E 

6  00 

4  00 

6  50 

13  70 

13  05 

4 

13 

00 

7  48 

13 

00 

13  10 

E 

10  70 

13  92 

E 

8  60 

5  60 

3  90 

6  B5 

13  30 

13  30 

5 

E 

12 

40 

7  95 

12 

68 

12  42 

10  60 

13  90 

8  30 

5  50 

3  70 

E 

7  20 

13  30 

13  82 

6 

1  1 

75 

7.  95 

12 

50 

E 

11  80 

10  52 

13  68 

E 

8  10 

5  30 

3  75 

7  38 

13  10 

14  30 

7 

1  1 

10 

7  60 

12 

35 

11  35 

10  20 

13  55 

7  68 

5  25 

E 

3  70 

7  75 

13  00 

E 

14  60 

8 

10 

30 

7  40 

1  2 

95 

2  0  90 

9  70 

E 

13  50 

7  28 

5  00 

3.  70 

8  40 

13  10 

14  78 

9 

9 

80 

E 

7  BO 

E 

1  1 

50 

10  50 

9  38 

13  20 

7  20 

4  90 

3.  80 

9  32 

E 

13  20 

15  02 

10 

9 

52 

8  80 

11 

20 

10  60 

9  20 

13  32 

7  36 

E 

4  80 

4.  00 

9  65 

13  35 

15  28 

11 

9 

09 

9  60 

10 

85 

10  52 

E 

9  10 

13  50 

7  48 

4  65 

3.  00 

10  40 

E 

13.  50 

15  55 

12 

E 

8 

60 

10  50 

10 

50 

10  40 

8  95 

13  40 

7  55 

4  70 

4  20 

E 

11.20 

13  38 

15  85 

13 

8 

30 

11  90 

10 

00 

E 

10  50 

8  72 

13  40 

E 

7  70 

4  70 

4  10 

E 

12  10 

13  35 

16  20 

14 

7 

90 

12  45 

9 

62 

10  62 

8  52 

13  48 

7  68 

4  70 

E 

4  10 

13  10 

13  38 

E 

16  20 

15 

7 

60 

12  98 

9 

40 

10  62 

8  60 

E 

13  50 

7  80 

4  70 

4  15 

13  60 

13  45 

16  30 

16 

7 

48 

E 

13  30 

E 

9 

10 

10  62 

8  75 

13  52 

7  80 

4  50 

4  12 

14  30 

E 

13  70 

16  50 

17 

7 

18 

E 

13  70 

a 

90 

10  68 

8  5B 

13  55 

7  60 

E 

4  20 

4.  08 

14  BO 

13  75 

16  90 

18 

6 

90 

14  00 

9 

00 

10  65 

E 

8.  50 

13  62 

7  55 

4  05 

4  00 

15  20 

13  82 

17.  00 

17 

E 

6 

50 

14  40 

9 

60 

10  72 

8  30 

13  64 

7  60 

3  10 

3  90 

E 

15  40 

14  15 

17  08 

20 

6 

15 

14  52 

10 

00 

E 

10  90 

8  40 

13.  40 

E 

8  00 

3  10 

3.  95 

15  52 

14  25 

17  12 

21 

5 

95 

14  60 

10 

65 

11  00 

8  64 

13  20 

7  98 

3  45 

E 

4  iO 

15  78 

14  20 

E 

17  10 

22 

5 

95 

14  58 

1  1 

38 

10  72 

9  38 

E 

12  BO 

8  40 

3  48 

4  10 

16  00 

14  10 

17  02 

23 

5 

80 

E 

14  50 

E 

12 

00 

10  43 

10  15 

12  30 

Q  75 

E 

3  80 

4  30 

16  10 

E 

14  50 

16  90 

24 

5 

62 

14  48 

12 

30 

10  35 

10  45 

12  10 

8  92 

E 

4  00 

4  60 

16  20 

14  45 

16  75 

25 

5 

40 

14  30 

12 

88 

10  50 

E 

11  00 

11  55 

8  95 

3  80 

4  80 

16  28 

14  60 

E 

16  70 

26 

E 

5 

30 

13.  85 

13 

38 

10  68 

E 

11  50 

11  20 

8.  80 

3  90 

4  70 

E 

16  30 

14  50 

16  65 

27 

5 

20 

13  62 

13 

50 

E 

10  90 

It  95 

10  72 

E 

8.  70 

4  08 

4  82 

16  10 

E 

14  30 

16  48 

28 

5 

05 

13.  50 

13. 

60 

11  10 

12  40 

10  2i/ 

8  60 

4  25 

E 

5  00 

15  50 

14  22 

E 

15  90 

29 

5 

50 

- 

13 

72 

1110 

12  82 

E 

10  10 

8  20 

3  90 

5  00 

15  02 

13  90 

15  55 

30 

5 

65 

- 

E 

13 

80 

10  92 

13  05 

10  45 

7.  50 

3  95 

5  20 

14  70 

E 

13  40 

15  00 

31 

5 

95 

- 

13 

92 

13  42 

- 

7  10 

E 

3  90 

— 

14  40 

- 

14  30 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  10  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

8  31 

11  27 

11 

70 

1  1 

20 

10.  13 

12  88 

8  11 

4  53 

4  20 

12  32 

13.  77 

15  60 

MAX 

15  00 

14  60 

13 

92 

13 

95 

13  42 

14  00 

9  98 

6  70 

5  20 

16  30 

14  60 

17  12 

MIN 

5  05 

6  10 

8 

90 

10 

35 

8  30 

10  10 

7  10 

3  10 

3  70 

5  40 

13  00 

13  05 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

363 

E*EST IMATED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  10  33 
HIGHEST  STAGE  WAS  17  12  AT  8  00  A  M  ON  DEC  20 
LOWEST  STAGE  WAS  2  82  ON  AUG  19 


DAILY  STAGE  FOR  1906 


41 


ATCHAFALAYA  RIVER  AT  BUTTE  LA  ROSE,  LA 

LOCATION  LAT  30- 16-57,  LONG  91-41-17  ON  RIGHT  BANK  AT  MILE  64  8,  FROM  HEAD.  600  FEET  NORTH  OF 
BOAT  LAUNCHING  RAMP  ( STA  0312012D  ) 

GAGE  WIRE  WEIGHT  TYPE 

GENERAL  INFORMATION  DRAINAGE  AREA  NOT  DETERMINED  BANKFULL  STAGE.  18  FEET  MEAN  LOW  WATER 

ST AGF  *  17  FFFT  ON  SEP  23.  197*  040F  WAS  RAISED  O  67  FOOT  TQ  *CRFE  WITH  NEW  BFNCHMARu 

ELEVATIONS  AND  NEW  GAGE  ZERO  STAGES  FROM  JAN  1  THRU  SE~*  22  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM 
PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  0  30  FOOT,  NGVD 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE,  MAY  29,  1928,  TO  DATE  PRIOR  TO  0C7  17.  1967,  CAGE  WAS  LOCATED  ON  LEFT 

BANK 

EXTREMES  HIGHEST.  27  28  FEET  ON  MAY  23,  1973  LOWEST,  O  33  FOOT  ON  OCT  17,  1976  EXTREMES  HAVE 

BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD 


DAILY  EIGH T  A  M  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1968  ADJ  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

14 

16 

6 

03 

12 

37 

12 

94 

10  03 

12  94 

9  38 

6  12 

3  60 

4  87 

13  16 

12  45 

2 

13 

30 

6 

52 

12 

26 

12 

82 

10  16 

12  94 

8  74 

5  62 

3  50 

5  25 

12  99 

12  35 

3 

12 

63 

6 

80 

12 

15 

12 

62 

9  95 

12  88 

8  30 

5  23 

3  61 

5  58 

12  80 

12  27 

4 

1  1 

96 

7 

02 

12 

06 

12 

22 

9  85 

12  88 

7  92 

4  90 

3  33 

5  97 

12  43 

12  50 

5 

1  1 

35 

7 

40 

11 

81 

11 

70 

9  77 

12  05 

7  50 

4  84 

3  27 

6  33 

12  40 

12  95 

6 

10 

84 

7 

25 

1 1 

65 

11 

07 

9  70 

12  69 

7  38 

4  73 

3  19 

6  83 

12  28 

13  32 

7 

10 

35 

7 

0? 

1 1 

43 

10 

63 

9  46 

12  63 

7.  18 

4  72 

3  24 

7  10 

12  20 

13  66 

e 

9 

61 

7 

16 

1 1 

10 

10 

22 

9  01 

12  53 

6  80 

4  51 

3  27 

7  70 

12  14 

13  02 

9 

9 

00 

7 

57 

10 

72 

9 

80 

8  40 

12  35 

6  77 

A  45 

3  46 

8  50 

12  30 

14  10 

10 

8 

64 

B 

38 

10 

47 

9 

86 

8  23 

12  40 

6.  85 

4  30 

3  62 

8  83 

12  50 

14  27 

1 1 

8 

27 

8 

97 

10 

11 

9 

84 

8  23 

12  50 

6  95 

4  15 

3  85 

9  60 

12  55 

14  50 

12 

8 

07 

9 

93 

9 

70 

9 

63 

8  30 

12  47 

7  02 

4  18 

3  86 

10  31 

12  46 

14  83 

13 

7 

77 

10 

80 

9 

22 

9 

72 

8.  05 

12  47 

7  10 

4  27 

3  72 

11  06 

12  46 

14  90 

14 

7 

30 

11 

48 

8 

95 

9 

96 

7  90 

12  54 

7  13 

4  13 

3  73 

12  05 

12  46 

14  98 

15 

6 

84 

12 

02 

8 

65 

9 

90 

8  05 

12  60 

7  27 

4  18 

3  61 

12.  50 

12  56 

15  20 

16 

6 

70 

12 

20 

8 

39 

9 

88 

B  10 

12  54 

7  22 

4  08 

3  68 

13  18 

12  70 

15  55 

17 

6 

60 

12 

84 

8 

28 

9 

90 

7  93 

12  60 

7  10 

3  84 

3  62 

13  65 

12  76 

15  75 

18 

6 

31 

13 

10 

8 

47 

9 

88 

7  85 

12  65 

6  98 

3  50 

3  56 

14  04 

12  94 

15  76 

19 

6 

00 

13 

28 

8 

95 

9 

93 

7  75 

12  65 

7  21 

3  20 

3  45 

14  30 

13  18 

15  92 

20 

5 

74 

13 

33 

9 

30 

10 

14 

7.  70 

12  46 

7  36 

2  62 

3  50 

14  43 

13.  22 

16  01 

21 

5 

52 

13 

48 

9 

90 

10 

20 

7  93 

12.  10 

7.  29 

3  02 

3  63 

14  65 

13  18 

16  00 

22 

5 

48 

13 

52 

10 

40 

9 

98 

8  47 

11  90 

7  64 

2  94 

3  69 

14  94 

13  37 

15  96 

23 

5 

40 

13 

48 

11 

OS 

9 

60 

9  29 

11  60 

8  06 

3  27 

3  80 

15  10 

13  41 

15  90 

24 

5 

18 

13 

40 

1  1 

52 

9 

55 

9  90 

11  33 

8  21 

3  48 

4  01 

15  03 

13  38 

16  00 

25 

5 

27 

13 

15 

1  1 

87 

9 

70 

10  22 

10  86 

8  28 

3  37 

4  22 

15  06 

13  52 

15  70 

26 

5 

02 

12 

87 

12 

37 

9 

85 

10  59 

10  50 

8  27 

3  60 

4  29 

15  13 

13  54 

15  60 

27 

4 

68 

12 

66 

12 

50 

9 

99 

10  99 

10  08 

8  15 

3  60 

4  30 

14  99 

13  40 

15  45 

2B 

4 

72 

1 2 

55 

12 

62 

10 

25 

1  1  39 

9  40 

7  95 

3  71 

4  30 

14  48 

13  34 

14  85 

7  60 

3  45 

4  36 

14  08 

12  90 

14  57 

30 

12 

88 

10 

15 

12  03 

9  69 

6  90 

3  71 

4  59 

13  73 

12  45 

13  90 

5 

31 

5 

40 

— 

12 

92 

— 

— 

12  59 

6  50 

3  59  - 

13  40 

13  35 

THE  1 

FOLLOW) 

[NG 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

7 

69 

10 

51 

10  87 

10  41 

9  37 

1 1 

97 

7. 

51 

4  0*4 

3 

73 

11 

38 

12  03 

14 

60 

MAX 

14 

16 

13 

52 

12  92 

12  94 

12  59 

12 

94 

9 

38 

6  12 

4 

59 

15 

13 

13  54 

16 

01 

MIN 

4 

68 

6 

03 

8  28 

9  55 

7  70 

9 

10 

6 

50 

2  62 

3 

19 

4 

87 

12  14 

12 

27 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  9  57 
HIGHEST  STAGE  WAS  16  01  AT  8  00  A  M  ON  DEC  20. 
LOWEST  STAGE  WAS  2  62  ON  AUG  20 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


BAYOU  LA  ROMPE  AT  LAKE  LONG  (LA  ) 

LOCATION  LA7  30-13*29.  LONG  91-35-10  ON  EAST  BANK  OF  LAKE  LONG  ABOUT  2000  FEET  SOUTHWEST  OF 
JUNCTION  WITH  BAYOU  LA  ROHPE  < STA  0321012D  ) 


GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 


RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY.  1932  TO 

MAP  14.  1973  AND  OCT  24.  1974  TO  DATE 

1945  AND  1959  TO 

1962 

DAILY.  JAN 

1971 

TO 

EXTREMES  (FROM  1971  TO  DATE)  HIGHEST.  22 

ON  OCT  2,  1983  AND  SEP  29.  1904 

84  FEET  ON  APR 

18.  1975 

LOWEST. 

1  75 

FEET 

DAILY  EIGHT  A  M 

STAGF  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT 

NGVD 

(1976  ADJ  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

13  40 

5  95 

11  74 

12 

12 

*  67 

12  24 

9  03 

6  09 

3  84 

5  02 

12  53 

11.83 

2 

12  64 

6  35 

1  1  66 

12 

15 

9  75 

:=?.  22 

8  43 

5  63 

3  90 

5  36 

12  38 

11  76 

3 

12  04 

6  59 

11  54 

12 

14 

9  54 

12  17 

8  08 

5  30 

3  87 

5  69 

12  18 

11  65 

4 

1  1  45 

6  84 

11  47 

1  1 

66 

9  47 

12  18 

7  73 

5  00 

3  68 

6  00 

11  87 

11  83 

5 

10  90 

7.  19 

11  24 

11 

24 

9  47 

12  18  F 

7  35 

5  00 

3  55 

6  33 

1 1  87 

12  23 

6 

10  40 

7  08 

1  1  10 

10 

66 

9  35 

12  04 

7  24 

5  10 

3  40 

6  80 

11  72 

12  54 

? 

9  98 

6  85 

10  90 

10 

25 

9  15 

11  99 

7  00 

4  85 

3  46 

7  04 

1 1  66 

12  80 

8 

9  29 

7  00 

10  62 

9 

89 

8  76 

11  89 

6.  65 

4  60 

3  39 

7  6  . 

1  1  60 

13  00 

9 

8  75 

7  40 

10  29 

9 

48 

8  43 

11  73 

6  60 

4  57 

3  59 

0  35 

11.  74 

13  22 

10 

8  43 

8  15 

10  06 

9 

49 

8  13 

U  70 

6  73 

4  46 

3.  75 

8  57 

11  88 

13  *0 

1  1 

8  05 

8  64 

9  74 

9 

44 

8  08 

11  80 

6  03 

4.  26 

4  01 

9  30 

11  94 

13  63 

12 

7  86 

9  55 

9  30 

9 

25 

8  04 

11  84 

6  94 

4  34 

4  00 

9  90 

11.87 

13  90 

13 

7  57 

10.  28 

a  9i 

9 

35 

F 

7  82 

1  1  04 

6  93 

4  38 

3  88 

10  68 

1  1.  86 

14  04 

14 

7  15 

lO  8b 

9  6° 

9 

47 

F 

7  69 

11  00 

6  92 

4  34 

3  90 

1 1  49 

11  84 

14  04 

1  5 

6  92 

11  38 

0  40 

9 

4b 

^  R5 

11.92 

7  11 

4  46 

3  92 

11  88 

11  93 

14  25 

16 

6  59 

11  58 

8  17 

9 

46 

7  90 

11  89 

7  05 

4.  36 

3.  93 

12  43 

12  06 

14  58 

17 

6  46 

12  13 

8  04 

9 

50 

7  75 

11  92 

6  89 

4  20 

3  87 

12  80 

12  17 

14  75 

18 

6  21 

12  37 

3  20 

9 

50 

7  70 

1  1  95 

6  91 

3  04 

3  80 

13  27 

12  32 

14  83 

A  9 

5  93 

12  50 

8  69 

9 

54 

7  59 

12  01 

7  12 

3  22 

3  65 

13  43 

12  50 

14  95 

20 

5  68 

12  57 

8  92 

9 

78 

7  55 

11  81 

7  23 

2  90 

3  67 

13  56 

12  56 

15  10 

21 

5  48 

12  70 

9  46 

9 

B1 

7  80 

11  46 

7  18 

3  26 

3.  79 

13  81 

12  52 

15  10 

22 

5  45 

12  74 

9  92 

9 

60 

0  32 

11  29 

7  52 

3  20 

3  04 

14  03 

12  70 

15  09 

23 

5  31 

1?  64 

10  50 

9 

25 

9  09 

11  00 

7  85 

3  44 

3  93 

14  12 

12.  75 

15  05 

24 

5  10 

12  58 

10  SA 

9 

25 

9  57 

10  76 

7  98 

3  65 

4  25 

14  24 

12.  70 

15  13 

25 

5  20 

12  44 

11  17 

9 

38 

9  05 

10  34 

8  03 

3  47 

4  37 

14  18 

12  86 

14  80 

26 

5  07 

12  20 

1  1  AO 

9 

50 

JO  20 

10  05 

8  00 

3  70 

4  42 

14  27 

12  85 

14  70 

27 

4  64 

12  03 

11  74 

9 

61 

10  53 

9  65 

7  90 

3  73 

4  46 

12  72 

14  57 

28 

4  78 

11  90 

11  80 

9 

87 

10  89 

9  04 

7  74 

3  85 

4  45 

12  64  F 

14  04 

11  93 

87 

11  22 

0  83 

7  41 

3  58 

4  54 

12  27 

13  84 

9 

13  00 

12  03 

75 

11  45 

9  38 

6  80 

3  92 

4  73  F 

1 1  90  E 

13  21 

31 

J  lu 

12  09 

11  92 

6  41 

3  83 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS 

IN 

IHE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

7  49 

10  02 

10  35 

9 

99 

9  05 

11  37 

7  34 

4  21 

3  93 

10  57 

12  21 

13  76 

MAX 

13  40 

12  74 

12  09 

12 

15 

1 192 

12  24 

9  03 

6  09 

4  73 

14  27 

12  86 

15  13 

MIN 

4  64 

5  95 

a  04 

9 

25 

7  55 

8  83 

6  41 

2  98 

3  39 

5  02 

11  60 

11  65 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

28 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  /EAR  WAS  362 
E-ESTIMATED  F-NOT  AT  STATED  TIME 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  9  17 
HIOHEST  STAGE  WAS  1 5  1 3  AT  B  00  A  M  ON  DEC  24 
LOWEST  STAOE  WAS  2  66  ON  AUO  19 


DAILY  STAGE  FOR  19S& 


*3 


WHISKEY  BAY  PILOT  CHANNEL  BELOW  HEAD  (LA  ) 

LOCATION  LAT  30-23-35,  LONG  91-39-59  ON  LEFT  BANK,  ABOUT  0  4  HILE  BELOW  JUNCTION  WITH 

ATCHAFALAYA  RIVER  AND  AT  HILE  55  7.  FROM  HEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER  VIA  ATCHAFALAYA  BASIN  MAIN 
CHANNEL  (STA  0324012D  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  ON  NOV  11,  1976  GAGE  WAS  RAISED  0  50  FOOT  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK 

ELEVATIONS  STAGES  t  ROM  _,mN  1  THRU  NOV  11  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM 

RECORDS  AVAILABLE  DEC  b,  1956  TO  JUN  20.  1973  AND  JAN  9,  1976  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  30  00  FEET  ON  MAY  22.  1973  LOWEST,  0  4a  FOOT  ON  OCT  17.  1976 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  CAGE  2ER 0  IS  AT  NGVD  (1965  ADJ  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

1 

15 

26 

6 

73 

13 

68 

14 

34 

1  1 

05 

14 

55 

2 

14 

28 

7 

16 

13 

57 

14 

18 

1  1 

17 

\  4 

46 

3 

13 

56 

7 

46 

13 

39 

13 

90 

10 

88 

14 

37 

4 

12 

85 

7 

68 

13 

33 

13 

38 

10 

81 

14 

37 

5 

12 

21 

8 

07 

13 

00 

12 

78 

10 

80 

14 

35 

6 

1  1 

63 

7 

89 

12 

83 

12 

02 

10 

68 

14 

10 

7 

1  1 

12 

7 

67 

12 

56 

1  1 

55 

10 

41 

14 

05 

8 

7 

B5 

12 

15 

1 1 

12 

9 

86 

13 

88 

9 

e 

38 

1 1 

74 

10 

66 

9 

52 

13 

62 

10 

9 

27 

1 1 

44 

10 

80 

9 

15 

13 

71 

1  1 

10 

01 

1 1 

05 

10 

74 

9 

12 

13 

88 

12 

1 1 

22 

10 

70 

10 

49 

9 

10 

13 

76 

13 

12 

17 

F 

10 

05 

10 

65 

8 

82 

13 

76 

14 

12 

90 

10 

83 

0 

67 

13 

87 

15 

13 

54 

10 

85 

8 

92 

13 

95 

16  F 

7 

1 1 

72 

10 

87 

8 

91 

13 

90 

17 

7 

1 1 

14 

42 

10 

09 

8 

71 

13 

95 

?  8 

6 

79 

14 

70 

10 

85 

o 

62 

14 

04 

19 

6 

46 

14 

84 

F 

10 

07 

10 

•y  J 

8 

50 

14 

O  5 

20 

6 

19 

14 

88 

10 

27 

11 

17 

8 

58 

13 

73 

21 

5 

95 

15 

10 

1 1 

08 

11 

24 

8 

94 

13 

26 

22 

5 

96 

15 

1  5 

11 

63 

10 

93 

9 

61 

13 

06 

23 

5 

85 

14 

93 

12 

38 

10 

48 

10 

56 

12 

66 

24 

14 

78 

12 

87 

10 

54 

1 1 

20 

12 

37 

25 

5 

66 

14 

58 

13 

23 

10 

74 

11 

55 

1 1 

79 

26 

14 

22 

13 

82 

10 

90 

1 1 

96 

11 

37 

27 

14 

00 

13 

89 

11 

02 

12 

38 

10 

87 

28 

13 

87 

14 

05 

1 1 

36 

12 

86 

10 

14 

29 

22 

1 1 

34 

13 

31 

94 

66 

10 

32 

1 1 

14 

13 

55 

75 

31 

14 

93 

32 

1  A* 

THE  i 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

8  87 

1 1 

69 

12 

52 

11 

42 

10 

40 

13 

22 

MAX 

15  26 

15 

15 

14 

32 

14 

34 

14 

22 

14 

55 

MIN 

5  66 

6 

73 

10 

05 

10 

48 

8 

50 

9 

94 

DAYS 

16 

20 

26 

30 

31 

30 

THE 

TOTAL  NUMBER  OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

272 

F»NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1 1  95 

HIGHEST  STAGE  WAS  17  75  AT  NOON  ON  DEC  20 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  3  85  ON  SEP  4 


JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

10  15 

6  79 

13  60 

9.  37 

13  48 

8  94 

F 

6  48 

13  43 

8  55 

F 

3  85 

6  65 

13  72 

8  12 

7  04 

14  28 

8  05 

7  65 

14  73 

7  76 

7  97 

15  03 

7  36 

8  72 

15  26 

7  34 

9  57 

15  53 

7  46 

9  78 

15  80 

7.  60 

10  74 

16  10 

7  77 

11  44 

16  47 

7  76 

12  38  F 

13.  78 

16  60 

7  80 

13  48 

13  85 

16  57 

8  03 

13  95 

13.  90 

16  84 

7  93 

14  73 

14  24 

17  25 

7  75 

15  24 

14  25 

17  48 

7  7  S 

15  73 

14  45 

17  50 

8  10 

15  90 

14  74 

17  65 

8  23 

16  03 

14  78 

17  73 

8  17 

16  34 

14  72 

17  73 

8  64 

16  58 

14  98 

17  66 

9  02 

16  64 

15  00 

17  55 

9  15 

16  72 

14  94 

17  68 

9  18 

16  64 

15  07 

17  27 

9  14 

F 

16  73 

14  9t> 

17  15 

9  02 

16  50 

14  80 

16  98 

9  82 

15  80 

14  68 

16  28 

8  37 

15  41 

14  13 

15  94 

7  61 

13  65 

15  10 

7  19 

- 

- 

14  50 

0 

26 

6 

79 

3  05 

12  99 

14  50 

16  09 

10 

15 

6 

79 

3  85 

16  73 

15  07 

17.  73 

7 

19 

6 

79 

3  85 

6  48 

13  65 

13  43 

31 

1 

1 

27 

18 

31 

DAILV  STAGE  FOR  1986 
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BLIND  TENSAS  CUT  BELOW  UPPER  GRAND  RIVER  1  LA  > 


LOCATION  LA T  30-14-26,  LONG  91-33-54  ON  RIGHT  BANK.  ABOUT  300  FEET  BELOW  JUNCTION  WITH  UPPER 
GRAND  RIVER,  AND  AT  MILE  6B  4.  FROM  HEAD  OF  ATCHAFALAVA  RIVER  VIA  ATCHAFALAVA  BASIN  MAIN 
CHANNEL  <  ST  A  0331 51 2D  > 


GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 


OECOPne  AG„-  ST A0F"  9,  1958  TO  JUNE  30.  1970  AND  OCT  2,  1974  TO  DATE  PRIOR  TO  NOV 

1964.  GAGE  WA9  ON  LEFT  BANK  DISCHARGE,  1932  TO  1942.  AND  INTERMITTENTLY.  1944  TO  195C.  1955 

TO  1961.  AND  1968  TO  DATE 

EXTPEMES  HIGHEST.  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  23  80  FEET  ON  APR  8.  1975  LOWEST.  (FROM  INCOMPLETE 

RECORD)  0  97  FOOT  ON  JUNE  24,  1964 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  ADJ  > 


day 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

12  80 

5  47 

1  1 

28 

11  69 

8  54 

5  67 

3  40 

4  59 

11  95 

2 

12  04 

5  87 

1  1 

20 

1  1  59 

7  92 

5  22 

3  50 

4  92 

1  1.  80 

3 

1  1  42 

6  12 

11 

07 

1  1  42 

7  64 

4  88 

3  51 

5  24 

1  1  62 

4 

10  84 

6  37 

1  1 

03 

11  07 

7  26 

4  62 

3  32 

5  55 

11  30 

5 

10  30 

6  75 

10 

78 

10  64 

F  11  70 

6  90 

4  57 

3  21 

5  06 

1  1  34 

6 

9  80 

6  65 

10 

65 

10  09 

11  52 

6  81 

4  44 

3  08 

6  31 

1 1  16 

7 

9  37 

6  42 

10 

34 

9  69 

1  1  48 

6.  55 

4  40 

3  12 

6.  55 

1  1  09 

8 

a  65 

6  58 

10 

06 

9  35 

11  37 

6  20 

4  14 

3  05 

7.  20 

1 1  03 

9 

8  14 

6  95 

9 

74 

8  93 

11  20 

6  16 

4  11 

3.  24 

7  87 

11  17 

10 

7  85 

7  66 

9 

52 

8  98 

11  25 

6  29 

4  01 

3  39 

8  13 

11  33 

1  1 

7  46 

8  15 

9 

19 

9  01 

11  37 

6  30 

3  80 

3  65 

8  86 

1  1  36 

12 

7  30  F 

9  16 

8 

92 

8  82 

11  32 

6.  51 

3  88 

3  64 

9  47 

11  30 

13 

6  98 

9  90 

e 

39 

8  91 

11  31 

6  48 

3  92 

3  51 

10  26 

11  29 

14 

6  55 

10  51 

8 

21 

9  04 

11  35 

6  47 

3  89 

3.  53 

1 1  04 

11  25 

15 

6  32 

10  99 

7 

88 

11  39 

6  06 

4  00 

3  54 

11  42 

11  36 

16 

5  99 

11  17 

7 

63 

M  35 

6  60 

3  90 

3  54 

11  94 

11  50 

17 

5  97 

11  72 

7 

52 

1  1  39 

6  45 

3  74 

3  50 

12  38 

11  60 

18 

5  70 

11  95 

7 

70 

11  48 

6  48 

3  42 

3  44 

12  77 

12  03 

19 

5  43 

12  09 

8 

20 

11  47 

6  72 

2  80 

3  30 

12  93 

20 

5  17 

12  14 

8 

43 

11  26 

6  83 

2  62 

3  34 

13  05 

21 

4  99 

12  28 

9 

01 

10.  94 

6  78 

2  88 

3  43 

13  28 

ov 

4  96 

12  32 

9 

44 

10  75 

7  12 

2  84 

3  48 

13  52 

23 

4  85 

12  20 

10 

05 

10  49 

7  45 

3  09 

3  56 

13  62 

24 

4  65 

12  14 

10 

42 

10  24 

7  58 

3  29 

3  86 

13  76 

25 

4  76 

11  98 

10 

70 

9  81 

7  61 

3  11 

3  99 

13  67 

26 

4  63 

1  1  75 

1  1 

lo 

9  55 

7  60 

3  32 

4  04 

13  79 

27 

4  20 

11  56 

1  1 

25 

9  16 

7  50 

3  35 

4  06 

13  62 

28 

4  30 

1  1  44 

1  1 

39 

55 

8  54 

8  30 

7  33 

7  01 

3  48 

3  20 

4  06 

4  14 

13  11 

12  76 

30 

64 

8  99 

6  40 

3  53 

4  34 

12  48 

11 

31 

66 

6  02 

3  44  • 

THE 

following 

REFER 

ONLY 

TO  1 

READ IN  S 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

6  95 

9 

58 

9 

87  9 

94 

10  73 

6 

91 

3  79 

3 

56 

10 

39 

11  42 

MAX 

12  00 

12 

32 

11 

66  11 

69 

11  70 

8 

54 

5  67 

4 

34 

13 

79 

12  03 

MIN 

4  20 

5 

47 

7 

52  8 

82 

8  30 

6 

02 

2  62 

3 

05 

4 

59 

11  03 

DAYS 

31 

?9 

31 

14 

0 

26 

31 

31 

30 

31 

18 

THE 

TOTAL  NUMBER  OF 

DAYS 

FOR 

THE  YEAR 

WAS 

285 

F=NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  8  31 

HIGHEST  STAGE  WAS  14  34  AT  5  45  A  M  ON  DEC  20 

LOWEST  STAGE  WAS  2  25  ON  AUG  19 


DEC 


14  10 
14  20 
14  32 

14  30 
14  28 
14.27 
14  34 
14  11 

14  03 
13  91 
13  38 
13  12 
12  52 
12  08 


13  78 

14  34 
12  08 

14 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


BAYOU  CHENE  BELOW  BAYOU  CHENE  CUT  (LA  ) 

LOCATION  LAT  30-07-30.  LONG  91-29-38  NEAR  SOUTH  BANK  OF  BAYOU  CHENE  CUT  ( STA  0342012D  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE.  JAN  23.  1976  TO  DATE 


EXTREMES 

niwHEST,  19  36 

FEET 

ON 

APR 

26, 

1979 

LOWEST. 

1  73 

FEET  ON 

OCT  17.  1976 

DAILY  EIGHT  A  m 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NCVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

12  83  F 

6  48 

1  1  42 

1  1 

80 

9 

69 

1  1 

88 

9 

15 

1 1 

50 

n 

12  18  F 

6  60 

1  1  37 

1  1 

73 

9 

73 

1  1 

86 

8. 

65 

1 1 

42 

3 

6  83 

11  27 

11 

64 

9 

54 

1  1 

84 

1  1 

28 

4 

7.  10 

1  1  21 

1  1 

36 

9 

48 

1  1 

85 

4  60 

1  1 

44 

5 

7  44 

11  01 

10 

99 

9 

46 

1  1 

86 

F 

6  91 

1  1 

73 

6 

7  39 

10  93 

10 

52 

9 

43 

1  1 

74 

7  11  F 

1  1  45 

12 

01 

7 

7  23 

10  73 

10 

16 

9 

23 

1  1 

70 

5  40 

7  28 

1  1  40 

12 

23 

Q 

F 

9  22 

10  51 

9 

83 

8 

89 

1  1 

62 

6 

94 

7  82 

11  33 

12 

41 

9 

10  18 

9 

43 

8 

61 

1  1 

46 

B  53 

11  44 

12 

60 

10 

9  98 

9 

46 

8 

35 

1  1 

52 

8  70 

1  1  56 

12 

73 

1  1 

9  70 

9 

43 

8 

30 

1  1 

62 

9  34 

1  1  60 

12 

92 

12 

9  52 

9 

29 

8 

28 

1  1 

56 

9  86 

11  53 

13 

12 

13 

F 

10  10 

9  00 

9 

35 

8 

04 

1  1 

52 

10  40 

11  50 

13 

20 

14 

8  82 

9 

45 

7 

91 

1  1 

56 

4  97 

1  1  12 

11  46 

13 

22 

15 

8  33 

9 

47 

8 

10 

1  1 

60 

11  43 

11  58 

13 

40 

16 

4 

■0 

8  28 

9 

44 

8 

17 

11 

57 

7 

25 

4  72 

1  1  84 

11  71 

13 

70 

17 

8  10 

9 

47 

8 

02 

1  1 

62 

12  24 

1181 

13 

84 

18 

8  33 

9 

49 

8 

01 

1  1 

67 

F  4  70 

12  58 

1  1  94 

13 

90 

1* 

8  78 

9 

54 

7 

80 

11 

70 

12  73 

12  09 

14 

00 

20 

F 

12  12 

8  89 

9 

83 

7 

79 

11 

54 

F 

4  00 

12  84 

12  15 

14 

09 

21 

9  36 

9 

79 

8 

08 

11 

26 

13  05 

12  09 

14 

08 

22 

F 

5  78 

9  74 

9 

60 

8 

57 

11 

10  F 

7 

72 

13  27 

12  26 

14 

07 

23 

10  28 

9 

28 

9 

23 

10 

05 

13  38 

12  32 

14 

10 

24 

10  64 

9 

30 

9 

65 

10 

63 

8 

14 

13  54 

12  28 

14 

13 

25 

10  89 

9 

41 

9 

08 

10 

28 

13  46 

12  43 

13 

92 

26 

11  30 

9 

51 

10 

17 

10 

08 

13  54 

12  40 

13 

83 

27 

F 

11  70 

11  39 

9 

63 

10 

44 

9 

71 

13  45 

12  25 

13 

74 

28 

11  58 

1  1  50 

9 

84 

10 

75 

9 

16 

12  14 

29 

- 

11  65 

9 

84 

F 

10 

99 

8 

91 

11  83  F 

13 

13 

30 

F 

3  52  - 

11  73 

9 

73 

1 1 

23 

9 

40 

3  42 

11  35 

12 

68 

31 

- 

11  76 

— 

1 1 

64 

—  F 

6 

74 

12 

31 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

8  71 

B 

60 

10  22 

9  92 

9  15 

1 1 

16 

7  80 

4  79 

4  86 

11  07 

1 1  84 

13  03 

MAX 

12  83 

12 

12 

11  76 

1  1  80 

11  64 

U 

88 

9  15 

5  40 

5  42 

13  54 

12  43 

14  15 

MIN 

5  32 

6 

48 

8  18 

9  20 

7  79 

8 

91 

6  74 

4  00 

4  60 

6  91 

1 1  33 

1 1  28 

DAYS 

6 

1  1 

31 

30 

31 

30 

7 

3 

4 

23 

25 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  231 
F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  10  43 

HIGHEST  STAOE  WAS  14  15  AT  10  00  A  M  ON  DEC  S3  AND  LATER  DATE<S> 
LOWEST  STAOE  (FROM  INCOMPLETE  RECORDo)  WAS  4  00  ON  AUG  20 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


4t) 

CHICOT  PASS  AT  WEST  FORK  CHICOT  PASS  (LA  ) 

LOCATION  LAT  30-03-39.  LONG  91-29-OB  ON  SMALL  ISLAND  AT  HEAD  OF  WEST  FORK  CHICOT  PASS.  MILE 
83  2,  FROM  HEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER  VIA  ATCHAFALAYA  BASIN  MAIN  CHANNEL  ( STA  0346509  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  JAN  10.  1959  TO  JUNE  30.  1973  AND  JULY  11.  1974  TO  DATE 
EXTREMES  HIGHEST.  20  70  FEET  ON  MAY  26.  1973  LOWEST.  1  73  FEET  ON  OCT  18.  1967 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

i 

12  11 

5 

94 

10 

70 

1  1  07 

9  16 

11  15 

8  68 

6  17 

4  58 

5  47 

11  38 

10  87 

2 

1  1  55 

6 

25 

10 

65 

1  1  01 

9  22 

11  17 

8  20 

5  84 

4  73 

5  72 

11  25 

10  77 

3 

1  1  08 

6 

45 

10 

57 

10  92 

9  02 

11  12 

7  89 

5  63 

4  67 

6  00 

11  14 

10  64 

4 

10  63 

6 

75 

10 

53 

10  72 

8  97 

11  15 

7  55 

5  41 

4  51 

6  17 

10  92 

10  77 

5 

10  13 

7 

09 

10 

33 

10  39 

8  98 

11  16 

7  27 

5  39 

4  35 

6  40 

10  95 

11  06 

6 

9  67 

7 

05 

10 

28 

9  96 

8  95 

11  07 

7  17 

3  29 

4  19 

6  72 

10  76 

11  28 

7 

9  35 

6 

80 

10 

08 

9  62 

8  81 

1  1  01 

6  94 

5  25 

4  23 

6  84 

10  74 

11  52 

e 

8  74 

6 

98 

9 

89 

9  33 

8  48 

10  94 

6  65 

5  02 

4  11 

7  42 

10  66 

1  1  66 

9 

8  34 

7 

23 

9 

64 

8  94 

8  21 

10  83 

6  63 

5  02 

4  32 

8  09 

10  74 

3  1  83 

10 

8  10 

7 

77 

9 

48 

8  97 

7  95 

10  86 

6  78 

4  90 

4  32 

8  23 

10  84 

11  94 

1 1 

7  76 

9 

23 

8  95 

7  92 

10  93 

6  84 

4  68 

4  84 

8  80 

10  92 

12  10 

12 

7  65 

9 

01 

B  82 

7  88 

10  90 

6  90 

4  78 

4  79 

9  26 

10  84 

12  32 

13 

7  37 

Q 

60 

8  87 

7  63 

10  86 

6  83 

4  84 

4  61 

9  83 

10  78 

12  39 

14 

7  03 

8 

43 

8  96 

7  32 

10  86 

6  80 

4  88 

4  64 

10  43 

10  74 

12  44 

15 

6  85 

8 

1  5 

8  95 

7  72 

10  89 

6  96 

5  01 

4  63 

10  69 

10  86 

12  62 

1  6 

6  57 

7 

93 

B  90 

7  78 

10  87 

6  93 

4  95 

4  60 

11  08 

11  00 

12  07 

17 

6  40 

7 

80 

8  93 

7  65 

10  89 

6  84 

4  83 

4  60 

11  43 

11  09 

12  99 

18 

6  25 

7 

99 

8  97 

7  68 

10  96 

6  86 

4  44 

4  54 

11  73 

11  20 

13  03 

19 

6  03 

8 

37 

9  03 

7  53 

10  99 

7  06 

3  92 

4  40 

1  1  89 

11  34 

13  10 

20 

5  80 

8 

44 

9  33 

7  39 

10  84 

7  11 

3  78 

4  44 

12  04 

11  39 

13  18 

21 

5  65 

B 

87 

9  27 

7  68 

10  60 

7  09 

4  04 

4  48 

12  24 

11  34 

13  18 

22 

5  61 

9 

20 

9  07 

8  16 

10  43 

7  32 

3  99 

4  53 

12  41 

11.  31 

13  17 

23 

5  41 

9 

70 

8  77 

8  76 

10  23 

7  56 

4  17 

4  57 

12  53 

11  56 

13  23 

24 

5  32 

10 

01 

8  03 

9  12 

10  03 

7  66 

4  30 

4  93 

12  68 

11  55 

13  23 

25 

5  45 

10 

27 

8  92 

9  32 

9  72 

7  68 

4  08 

5  06 

12  61 

11  69 

13  07 

26 

3  28 

20 

62 

9  01 

9  37 

9  57 

7  67 

4  28 

3  03 

12  68 

11  68 

13  01 

27 

4  83  F 

1  1 

00 

10 

70 

9  12 

9  83 

9  22 

7  59 

4  33 

5  04 

12  61 

11  53 

12  93 

28 

5  05 

10 

86 

10 

80 

9  31 

10  11 

8  66 

7  46 

4  46 

3  03 

12  27 

11  43 

12  60 

29 

5  15  - 

— 

— 

10 

92 

9  30 

10  34 

8  44 

7  24 

4  17 

5  15 

12  00 

1  1  14 

12  40 

30 

3  28  - 

— 

— 

1  1 

00 

9  20 

10  33 

8  89 

6  78 

4  39 

5  27 

11  78 

10  90 

12  00 

THE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

7  29 

7 

31 

9  65 

9 

38 

8 

67 

10 

51 

7 

21 

4 

74 

4 

65 

9 

99 

11 

13 

12 

23 

MAX 

12  11 

1  1 

00 

11  05 

1 1 

07 

10 

09 

11 

17 

8 

68 

6 

17 

5 

27 

12 

66 

1  2 

69 

13 

23 

MIN 

4  03 

5 

94 

7  80 

8 

77 

7 

39 

8 

44 

6 

44 

3 

78 

4 

1 1 

3 

47 

10 

66 

10 

64 

DAYS 

31 

12 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR  THE 

YEAR 

WAS 

349 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  8  64 

HIGHEST  STAGE  WAS  13  28  AT  2  00  P  M  ON  DEC  23 

LOWEST  STAGE  WAS  3  23  ON  AUG  20 


DAILY  ST ACE  FOR  19B6 


**7 


CHICOT  PASS  NEAR  MYETTE  POINT  <  LA  ) 

LOCATION  LAT  29-53-33.  LONG  91-26-44  ON  RIGHT  BANK.  3/4  MILE  ABOVE  MYE"'TE  POINT  AND  AT  MILE 
95  4.  FROM  HEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER  VIA  ATCHAFALAYA  BASIN  MAIN  CHANNEl  < STA  0354310  > 

CACE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE,  MAR  27,  1963.  10  DATE  D1SCHAR0E.  INTERMITTENTLY,  1935  TO  1950.  1955 

TO  1961-  AND  1968  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  17  BO  FEET  ON  MAY  24,  1973  LOWEST,  <  FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MINUS  O  06  FOOT 

<  DATE  UNDETERMINED)  IN  1976 


DAILY  EIOHT  A  M  STACE  IN  FEE T  CACE  ZERO  IS  AT  NCVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

9 

51 

4 

28 

7 

93 

8 

27 

6 

BO 

8 

29 

6 

65 

4 

61 

2 

43 

4 

36 

0 

73 

0  37 

2 

9 

09 

n 

51 

7 

94 

8 

25 

6 

83 

B 

35 

6 

34 

4 

40 

3 

79 

4 

53 

8 

61 

0  37 

3 

8 

66 

4 

70 

7 

87 

0 

26 

6 

64 

8 

35 

6 

10 

4 

30 

3 

74 

4 

80 

6 

52 

8  08 

4 

e 

27 

5 

00 

7 

01 

0 

13 

6 

62 

8 

37 

5 

80 

4 

12 

3 

54 

4 

86 

0 

41 

8  19 

5 

■* 

03 

5 

30 

7 

69 

7 

85 

6 

69 

6 

40 

5 

62 

4 

1  1 

3 

30 

4 

98 

B 

45 

8  30 

6 

7 

45 

5 

32 

7 

67 

7 

51 

6 

69 

8 

36 

5 

53 

4 

06 

3 

22 

5 

10 

8 

26 

8  60 

7 

7 

25 

5 

01 

7 

48 

7 

20 

6 

63 

8 

30 

5 

30 

4 

00 

3 

27 

5 

25 

0 

25 

8  78 

8 

6 

73 

5 

19 

7 

38 

6 

98 

6 

39 

8 

25 

5 

05 

3 

BO 

3 

12 

5 

64 

8 

16 

0  90 

9 

6 

39 

5 

33 

7 

18 

6 

65 

6 

15 

0 

19 

5 

03 

3 

79 

3 

35 

6 

22 

6 

10 

9  05 

10 

6 

21 

5 

74 

7 

07 

6 

63 

5 

95 

8 

21 

5 

22 

3 

70 

3 

61 

6 

25 

8 

19 

9  10 

1  1 

5 

89 

5 

83 

6 

87 

6 

63 

5 

95 

8 

22 

5 

24 

3 

50 

3 

92 

6 

66 

0 

31 

9  20 

12 

5 

85 

6 

29 

6 

ai 

6 

55 

5 

92 

8 

23 

5 

27 

3 

61 

3 

86 

6 

99 

0 

19 

9  30 

13 

5 

55 

6 

78 

6 

43 

6 

54 

5 

68 

8 

19 

5 

16 

3 

70 

3 

65 

7 

40 

8 

1  1 

9  43 

14 

3 

25 

7 

26 

6 

31 

6 

63 

5 

57 

8 

16 

5 

09 

3 

70 

3 

70 

7 

74 

0 

07 

9  53 

15 

3 

10 

7 

55 

6 

05 

6 

59 

5 

76 

8 

16 

5 

20 

3 

94 

3 

69 

7 

90 

8 

19 

9  65 

16 

4 

84 

7 

76 

5 

81 

6 

49 

5 

88 

8 

15 

5 

19 

3 

00 

3 

60 

0 

23 

8 

35 

9  09 

17 

4 

77 

8 

13 

5 

69 

6 

52 

5 

79 

0 

16 

5 

16 

3 

80 

3 

63 

0 

56 

0 

43 

9  99 

18 

4 

60 

0 

30 

5 

84 

6 

61 

5 

88 

8 

22 

5 

19 

3 

39 

3 

58 

8 

84 

0 

52 

10  05 

19 

4 

40 

8 

44 

6 

24 

6 

65 

5 

68 

8 

25 

5 

32 

2 

03 

3 

46 

9 

01 

0 

61 

10  12 

20 

4 

19 

0 

51 

6 

12 

6 

93 

5 

44 

6 

17 

5 

33 

2 

75 

3 

50 

9 

14 

0 

60 

10  17 

21 

4 

07 

8 

59 

6 

35 

6 

84 

5 

70 

8 

02 

5 

32 

3 

00 

3 

53 

9 

26 

B 

63 

10  20 

22 

4 

00 

8 

64 

6 

59 

6 

66 

6 

10 

7 

86 

5 

45 

3 

19 

3 

56 

9 

42 

8 

75 

10  19 

23 

3 

90 

8 

55 

6 

99 

6 

44 

6 

55 

7 

71 

5 

59 

2 

96 

3 

50 

9 

55 

8 

83 

10  35 

24 

3 

89 

8 

62 

7 

25 

6 

52 

6 

75 

7 

55 

5 

67 

3 

24 

3 

98 

9 

75 

e 

03 

10  30 

25 

4 

05 

8 

51 

7 

47 

6 

58 

6 

87 

7 

35 

5 

60 

2 

90 

4 

09 

9 

63 

8 

90 

10  16 

26 

3 

B6 

8 

43 

7 

76 

6 

64 

7 

09 

7 

38 

5 

70 

3 

20 

4 

03 

9 

68 

0 

97 

10  10 

27 

3 

41 

B 

29 

7 

87 

6 

74 

7 

24 

7 

06 

5 

62 

3 

25 

4 

02 

9 

65 

0 

00 

10  02 

20 

3 

68 

8 

14 

7 

95 

6 

86 

7 

44 

6 

63 

5 

54 

3 

40 

4 

04 

9 

43 

0 

70 

9  77 

31 

4 

02  - 

_ 

_ 

8 

24  - 

8 

03  ' 

4 

82 

2 

46  - 

0 

90 

9  08 

THE  FOLLUWJNC  REFER 

ONLY 

TO  1 

READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN  5 

49 

6 

89 

7 

13 

6 

96 

6 

7 

92 

5 

44 

3 

52 

3 

64 

7 

62 

0 

49 

9 

43 

MAX  9 

51 

0 

64 

0 

24 

0 

27 

8 

03 

0 

40 

6 

65 

4 

61 

4 

20 

9 

75 

e 

90 

10 

35 

MIN  3 

41 

4 

28 

5 

69 

6 

44 

5 

44 

6 

41 

4 

82 

2 

45 

2 

43 

4 

36 

8 

07 

6 

00 

DAYS 

31 

20 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  1 

DUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

365 

THE  MEAN  STACE  FOR  THE  YEAR  WAS  6  50 
HIGHEST  STACE  WAS  10  30  AT  NOON  ON  DEC  23 
LOWEST  STAGE  WAS  2  00  ON  AUC  20 


48 


DAILY  STAGE  FOR  1984 


GRAND  LAKE  AT  ''HARENTON  FLOODGATE  (LA  ) 

LOCATION  LAT  29-54-00,  LONG  x-12  ON  NORTHEAST  WALL  IN  FOREBAY  OF  THE  STRUCTURE 

(STA  0355013  ) 

GAGE  STAFF  TYPE 

GENERAL  INFORMATION  STAGES  PRIOR  TO  HAR  8,  1974  WERE  TAKEN  AT  HIGH  WATER  STAFF  AT  LEVEE  STATION 

4710+00 

RECORDS  AVAILABLE  FEB  6,  1974  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  16  20  FEET  ON  APR  22  AND  23,  1975  LOWEST,  0  80  FOOT  ON  OCT  10,  1976 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  OACE  ZERO  IS  AT  M  L  G 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

10  20 

4  60 

8  50 

0  60 

7  20 

8  30 

7  10 

5  70 

3  70 

4  50 

9  40 

9  00 

2 

9  70 

4  70 

8  40 

8  60 

7  20 

8  60 

7  00 

4  50 

3  70 

4  70 

9  30 

8  80 

3 

9  20 

4  80 

8  30 

8  06 

7  20 

8  70 

6  60 

4  50 

4  00 

4  90 

9  10 

8  90 

4 

B  80 

5  00 

8  30 

8  50 

7  10 

8  80 

6  30 

4  40 

3  90 

5  00 

8  80 

0  60 

5 

8  40 

5  10 

8  30 

B  30 

7  00 

8  80 

6  10 

4  40 

3  00 

5  10 

6  60 

8  60 

6 

0  20 

5  50 

8  10 

0  00 

7  00 

8  80 

6  00 

4  50 

3  50 

5  20 

0  80 

8  60 

7 

8  00 

5  50 

8  00 

7  80 

7  00 

8  70 

5  90 

4  40 

3  30 

5  50 

8  70 

9  OO 

8 

7  50 

5  40 

7  90 

7  50 

6  90 

8  60 

5  60 

4  40 

3  30 

5  30 

0  70 

9  10 

9 

7  20 

5  30 

7  70 

7  30 

6  80 

8  60 

5  60 

4 

3  20 

5  90 

8  60 

9  20 

10 

6  70 

5  80 

7  60 

7  10 

6  50 

8  60 

5  60 

3  50 

6  40 

8  60 

9  30 

1  1 

6  50 

6  00 

7  40 

7  10 

6  40 

8  60 

5  70 

4  00 

3  70 

6  50 

8  50 

9.  40 

12 

6  20 

6  20 

7  20 

7  00 

6  50 

0  50 

5  60 

4  00 

3  90 

7  00 

8  60 

9  60 

13 

6  00 

6  70 

7  00 

7  00 

6  30 

8  60 

5  70 

4  00 

3  80 

7  30 

8  50 

9  80 

14 

5  80 

7  20 

6  90 

7  00 

6  10 

8  60 

5  70 

4  00 

3  80 

7  80 

8  50 

10  00 

15 

5  50 

7  70 

6  70 

7  10 

6  00 

8  SO 

5  50 

4  00 

3  00 

8  10 

8  50 

10  OO 

16 

5  40 

7  80 

6  50 

6  90 

6  30 

8  50 

5  50 

3  90 

3  70 

8  60 

8  60 

10  20 

17 

5  10 

8  30 

6  30 

6  90 

6  30 

8  50 

5  50 

3  90 

3  70 

9  00 

0  70 

10  40 

10 

4  80 

8  50 

6  20 

7  00 

6  20 

8  50 

5  50 

3  80 

3  90 

0  80 

8  70 

10  50 

19 

5  00 

8  60 

6  60 

7  00 

6  30 

8  60 

5  40 

3  60 

3  70 

9  20 

0  80 

10  50 

20 

4  80 

8  70 

6  60 

7  00 

6  00 

8  60 

5  60 

3  40 

3  60 

9  30 

8  80 

10  60 

21 

4  70 

8  80 

6  70 

7  20 

5  90 

8  50 

5  60 

3  10 

3  60 

9  40 

8  80 

10  80 

22 

4  60 

8  80 

6  80 

7  20 

6  10 

8  30 

5  70 

3  50 

3  60 

9  50 

8  70 

10  80 

23 

4  30 

8  90 

7  00 

7  10 

6  50 

8  20 

5  90 

3  40 

3  70 

9  80 

9  00 

10  80 

24 

4  20 

9  00 

7  20 

6  90 

6  50 

0  JO 

6  00 

3  60 

3  60 

9  90 

9  10 

10  80 

25 

4  50 

9  00 

7  20 

6  90 

7  60 

7  90 

6  10 

3  50 

3  70 

9  90 

9  30 

10  80 

26 

4  40 

8  80 

7  70 

7  00 

7  30 

7  90 

6  10 

3  40 

4  00 

9  90 

9  40 

10  60 

27 

3  80 

8  70 

8  00 

7  10 

7  50 

7  70 

6  00 

3  40 

4  10 

10  00 

9  40 

10  60 

28 

3  90 

8  60 

8  30 

7  20 

7  70 

7  50 

5  90 

3  20 

4  10 

10  00 

9  40 

10  50 

29 

4  00 

8  40 

7  30 

7  70 

6  09 

5  80 

3  40 

4  20 

9  90 

9  20 

10  30 

30 

4  10 

8  50 

7  30 

8  00 

7  00 

5  70 

3  10 

4  20 

9  70 

9  30 

10  00 

THE  FOLLOWING  REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

6  00  7 

07 

7  51  7 

37 

6 

81 

0 

31 

5 

85 

3 

09 

3 

74 

7 

79 

8  88 

9  87 

MAX 

10  20  9 

00 

8  60  8 

60 

8 

10 

8 

80 

7 

10 

5 

70 

4. 

20 

10 

00 

9  40 

10  80 

MIN 

3  00  4 

60 

6  20  6 

90 

5 

90 

6 

09 

5 

20 

3 

10 

3 

20 

4 

50 

8  50 

8  60 

DAYS 

31 

20 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF 

DAYS 

FOR  THE  YEAR 

WAS 

365 

THE  MEAN  STAGE  FOR 

THE  YEAR  WAS  6  92 

HI  CHEST 

STAGE  WAS  10  80  1 

3N  DEC  21  AND 

LATER 

DATE  <  S ) 

LOWEST 

STAGE  WAS  3 

10  ON 

AUG  21,  AND  * 

AUG  30 

DAILY  STAGE  FOR  1986 
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GRAND  LAKE  AT  CHARENTON,  LA 

LOCATION  LAT  29-54-20,  LONG  91-31-26  ON  WEST  BANK  OF  GRAND  LAKE.  ABOUT  0  4  MILE  NORTHWEST 
OF  CHARENTON  FLOODGATE  < STA  0355513  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  PRIOR  TO  1980  CAGE  ZERO  WAS  -0  94  FEET  NGVD 


RECORDS  AVAILABLE  STAGE,  FEB  18.  1932.  TO  DATE 


EXTREMES 

HIGHEST,  18  93 

FEE T  ON  MAY 

24  AND  25.  1973 

LOWEST. 

MINUS 

0 

9  FOOT  ON 

JAN  1 9. 

1940 

DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NCVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

9  04 

3  56 

7  36 

7  59 

6  15 

7  49 

5  99 

3  90 

2  11 

3  61 

8  15 

7  73 

2 

0  59 

3  85 

7  34 

7  59 

6  15 

7  60 

5  70 

3  67 

2  25 

3  77 

B  00 

7  63 

3 

0  16 

4  02 

7  27 

7  60 

6  01 

7  59 

5  49 

3  54 

2.  59 

4  04 

7.  90 

7  47 

4 

7  74 

4  31 

7  24 

7  51 

5.  95 

7  64 

5  20 

3  27 

2  40 

4  12 

7  79 

7  57 

5 

7  37 

4  62 

7  12 

7  29 

5  97 

7  65 

4  97 

3  17 

E 

2  29 

4  24 

7  77 

7  68 

6 

6  90 

4  60 

7  09 

6  98 

5  98 

7  64 

4  87 

3.  20 

E 

2  25 

4  45 

7  63 

7  86 

7 

6  68 

4  43 

6  92 

6  67 

5  93 

7  62 

4  63 

3  14 

E 

2  35 

4  51 

7  59 

8  07 

8 

6  22 

4  53 

6  83 

6  40 

5  74 

7  50 

4  39 

3  01 

E 

2  37 

4  86 

7  50 

8  18 

9 

5  85 

4  64 

6  63 

6  15 

5  53 

7  51 

4  37 

3  00 

E 

2  64 

5  35 

7  46 

8  33 

10 

5  61 

4  96 

6  49 

6  01 

5  34 

7  53 

4.  50 

2  97 

E 

2  86 

5  43 

7  49 

8  45 

1  1 

5  30 

5.  05 

6  29 

6  00 

5  30 

7  51 

4  53 

2  80 

3  14 

5  75 

7  64 

8  55 

12 

5  20 

5  44 

6  16 

5  91 

5  27 

7  53 

4  50 

F 

3  00 

3  10 

6  05 

7  55 

8  70 

13 

4  96 

5  92 

5  92 

5  93 

5  07 

7  51 

4.  45 

3  02 

2.  90 

6  43 

7  50 

8  80 

14 

4  67 

6  34 

5  67 

5  97 

4  96 

7  45 

4.  39 

3  02 

2  90 

6  80 

7  40 

8  90 

15 

4  50 

6  72 

5  51 

5  98 

5  12 

7  47 

4  47 

3  13 

2  87 

7.  05 

7.  51 

9  04 

16 

4  30 

0- 

CD 

m 

5  31 

5.  90 

5  24 

7  45 

4  46 

2  99 

2  79 

7  30 

7.  62 

9  26 

17 

4  23 

5  16 

5  89 

5  17 

7  46 

4.  40 

2  00 

2  82 

7  63 

7  71 

9  37 

18 

4  08  F 

7  49 

5  30 

5  94 

5  20 

7  50 

4  42 

2  80 

7  94 

7  78 

9  43 

19 

3  89 

7  62 

5  62 

5  97 

5  09 

7  52 

4  50 

2  70 

8  14 

7  07 

9  53 

20 

3  70 

7  72 

5  53 

6  25 

4  05 

7  40 

4.  50 

2  70 

8  30 

7.  96 

9.  58 

21 

3  57 

7  80 

5  65 

6  15 

5  00 

7  35 

4  49 

2  79 

8  48 

7  97 

9  63 

22 

3  45 

7  94 

5  90 

6  01 

7  20 

4  60 

2  82 

8  65 

8  04 

9  65 

23 

3  40 

7  87 

6  21 

5  84 

5  69 

7  07 

4  77 

2  86 

8  83 

8  13 

9  78 

24 

3  35 

7  90 

6  48 

5  83 

5  94 

6  92 

4  87 

F 

2  10 

3  21 

9  02 

8.  15 

9  73 

25 

3  41 

7  85 

6  70 

5  84 

6  08 

6  74 

4  91 

2  02 

3  34 

8  96 

8  30 

9  64 

26 

3  25 

7  75 

6  98 

5  91 

6  29 

6  73 

4  94 

2  17 

3  30 

9  00 

8  33 

9  58 

27 

2  85 

7  64 

7  14 

6  01 

6  46 

6  45 

4  08 

1  88 

3  28 

9  00 

8  20 

9  49 

20 

3  01 

7  50 

7  23 

7  35 

6  15 

6  66 

6  06 

4  00 

2  04 

1  70 

3  30 

8  85 

8  12 

9  30 
9  13 

6  16 

7  01 

6  01 

7  80 

7  45 

1  89 

0  87 

1.  95 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

4  93 

6  1  1 

6  50 

6  32 

5  77 

7  24 

4  72 

2  78 

2  02 

6  84 

7  83 

8  82 

MAX 

9  04 

7  94 

7  54 

7  60 

7  24 

7  65 

5  99 

3  90 

3  45 

9  02 

8  33 

9  78 

MIN 

2  85 

3  56 

5  16 

5  83 

4  85 

5  82 

4  12 

1  70 

2.  11 

3  61 

7  40 

7  47 

DAYS 

31 

27 

31 

30 

30 

30 

31 

25 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  357 

E*ESTIMATED  F*NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  5  94 

HIGHEST  STAGE  WAS  9  90  AT  11  00  P  M  ON  DEC  22 

LOWEST  STAGE  WAS  1  65  (FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  ON  AUG  20 
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DAILY  STAOE  FOP  1986 


KEELBQAT  PASS  BELOW  LAKE  CHICOT  (LA  ) 

LOCATION  LAT  30-02-19,  LONG  91-27-22  ON  RIGHT  BANK,  ABOUT  ONE  MILE  ABOVE  MOUTH  AND  AT  MILE 
84,  FROM  HEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER  VIA  ATCHAFALAYA  BASIN  MAIN  CHANNEL  (STA  0361509  ) 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

DISCHARGE  RANGE  NEAR  MOUTH  OF  PASS 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE-  MAY  1928  TO  DEC  1965,  AND  JAN  1971  TO  DATE  CAGE  ZERO  PRIOR  TO  1971 
WAS  MINUS  0  13  FOOT,  NGVD  DISCHARGE,  INTERMITTENTLY.  1944  TO  1950.  AND  1955  TO  1961 

EXTREMES  (PRESENT  DATUM)  HIGHEST.  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  18  23  FEET  ON  MAY  24.  1973 

LOWEST.  0  27  FOOT  ON  NOV  4,  1939 


DAILY 

EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

4  88 

4  49 

3  92 

4  39 

4  69 

2  90 

2  50 

5  82 

5  59 

2 

4  85 

4  56 

3  94 

4  55 

4  56 

2  70 

2  55 

5  78 

5  55 

3 

4  81 

4  65 

3  93 

4  60 

4  65 

2  53  F 

2  15 

2  60 

5  70 

5  50 

4 

4  80 

4  79 

3  91 

4  78 

4  50 

2  30 

2  01 

2  70 

5  68 

5  41 

5 

4  80 

4  79 

3  90 

4  85 

4  30 

2  20 

1  90 

2  71 

5  68 

5  37 

6 

4  73 

4  78 

3  89 

4  90 

4  19 

2  20 

1  83 

2  72 

5  65 

5  33 

7 

4  71 

4  73 

3  90 

4  97 

4  00 

2  15 

1  78 

2  73 

5  60 

5  33 

B 

4  69 

4  68 

3  90 

5  00 

3  84 

2  05 

1  70 

2  79 

5  58 

5  32 

9 

4  62 

4  52 

3  87 

5  01 

3  79 

1  99 

1  7B 

2  87 

5  50 

5  40 

10 

4  59 

4  40 

3  82 

5  10 

3  74 

1  99 

1  90 

3  01 

5  40 

5  42 

1  1 

4  50 

4  29 

3  80 

5  12 

3  65 

1  92 

2  00 

3  10 

5.  41 

5  56 

12 

4  41 

4  20 

3  79 

5  13 

3  56 

1  88 

2  23 

3  21 

5  40 

5  56 

13 

4  43 

4  19 

3  76 

5  15 

3  49 

1  90 

2  13 

3  46 

5  30 

5  67 

14 

4  35 

4  10 

3  69 

5  15 

3  40 

1  92 

1  98 

3  70 

5  20 

5  70 

15 

F  3  62 

4  23 

4  05 

3  68 

5  10 

3  32 

1  93 

1  92 

3  80 

5  23 

5  83 

16 

3  75 

4  12 

3  98 

3  64 

5  09 

3  25 

1  99 

1  96 

3  90 

5  20 

6  00 

17 

3  94 

4  03 

3  95 

3  60 

5  07 

3  20 

1  92 

1  91 

4  08 

5  21 

6  09 

18 

4  10 

4  02 

3  90 

3  58 

5  08 

3  19 

1  79 

2  05 

4  25 

5  25 

6  19 

19 

4  24 

3  92 

3  88 

3  69 

5  03 

3  10 

1  40 

2  10 

4  45 

5  29 

6  24 

20 

4  39 

3  85 

4  09 

3  63 

5  02 

3  05 

1  22 

2  11 

4  60 

5  32 

6  40 

21 

4  52 

3  00 

4  00 

3  56 

5  05 

3  02 

1  32 

2  20 

4  80 

3  33 

6  45 

22 

4  60 

3  79 

4  00 

3  50 

5  03 

3  01 

1  50 

2  18 

5  00 

5  40 

6  50 

23 

4  75 

3  79 

3  96 

3  50 

5  11 

3  01 

1  53 

2  19 

5  20 

5  41 

6  09 

24 

4  78 

3  80 

3  90 

3  60 

5  03 

3  10 

1  62 

2  25 

5  49 

5  48 

6  86 

25 

4  83 

3  03 

3  83 

3  69 

4  98 

3  12 

1  53 

2  29 

5  70 

5  79 

6  87 

26 

4  90 

3  91 

3  81 

3  75 

4  97 

3  20 

1  51 

2  35 

5  80 

5  80 

6  83 

27 

4  90 

4  02 

3  80 

3  92 

4  85 

3  20 

2  31 

5  81 

5  78 

6  80 

28 

4  88 

4  08 

3  83 

4  09 

4  77 

3  16 

2  30 

5  85 

5  75 

6  73 

29 

4  20 

3  90 

4  12 

4  71 

3  15 

2  30 

5  90 

5  68 

6  63 

30 

4  29 

3  91 

4  20 

4  75 

3  08 

2  43 

5  90 

5  59 

6  50 

THE  FOLLOWING 

REFER 

O 

X 

< 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

4 

44 

4  30 

4  20 

3  81 

4 

94 

3  53 

1  92 

2  08 

4  10 

5  51 

6  03 

MAX 

4 

90 

4  88 

4  79 

4  27 

5 

15 

4  69 

2  90 

2  43 

5  90 

5  82 

6  89 

MIN 

3 

62 

3  79 

3  80 

3  50 

4 

39 

3  01 

1  22 

1  70 

2  50 

5  20 

5  32 

DAYS  0 

14 

31 

30 

31 

30 

31 

26 

28 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  313 
F*NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  4  1 1 

HIGHEST  STAGE  WAS  6  95  AT  1 1  30  P  M  ON  DEC  22 

LOWEST  STAGE  WAS  1  18  ON  AUG  20 


DAILY  STAGE  FOR  1986 
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SIX  MILE  LAKE  NEAR  VERDUNVILLE,  LA 

LOCATION  LAT  29-43-49.  LONG  91-23-33  ON  WEST  BANK  IN  VERDUNVILLE  CANAL.  OPPOSITE  MILE  103  2. 
FROM  HEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER  VIA  ATCMAFALAYA  BASIN  MAIN  CHANNEL  < STA  0364510  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

DISCHARGE  RANGE  ABOUT  200  FEET  ABOVE  CAGE 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE.  JULY  6,  1933-  TO  DATE  GAGE  HAS  BEEN  LOCATED  IN  CYPRESS  PASS  AT  CYPRESS 

ISLAND  DURING  PERIOD  OF  RECORD  DISCHARGE.  INTERMITTENTLY.  1937  TO  DATE 


EXTREMES  HIGHEST.  15  22  FEET  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  MAY  24  AND  23.  1973  LOWEST.  MINUS  2  23 

FEET  ON  OCT  18.  1948 


DAILY  EIGHT 

A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SbP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

6  46 

2  14 

4  87 

3  19 

4  13 

3  33 

4  22 

2  49 

2  24 

2  84 

5  73 

3  30 

2 

6  11 

2  17 

4  90 

5  18 

4  10 

3  43 

4  00 

2  44 

2  33 

2  83 

5  63 

5  37 

3 

5  76 

2  28 

4  03 

5  30 

3  89 

5  46 

3  79 

2  46 

2  46 

3  12 

3  59 

5  12 

4 

5  42 

2  60 

4  79 

5  23 

3  92 

5  49 

3  54 

2  37 

2  30 

2  93 

57 

5  26 

5 

3  05 

2  90 

4  69 

5  06 

4  19 

5  56 

3  55 

2  37 

2  06 

2  97 

5  71 

3  33 

6 

4  68 

3  04 

4  79 

4  80 

4  20 

3  56 

3  45 

2  42 

1  84 

3  01 

3  40 

3  33 

7 

4  63 

2  73 

4  34 

4  32 

4  24 

5  51 

3  24 

2  33 

1  05 

3  00 

3  44 

5  66 

8 

4  04 

3  03 

4  37 

4  40 

4  07 

3  47 

3  04 

2  27 

1  72 

3  40 

3  33 

5  77 

9 

3  78 

3  04 

4  40 

4  08 

3  86 

5  44 

3  11 

2  23 

1  99 

3  90 

5  33 

3  87 

10 

3  77 

3  37 

4  39 

4  04 

3  68 

5  46 

2  06 

2  27 

3  78 

3  23 

3  90 

1  1 

3  37 

3  19 

4  27 

4  10 

3  68 

5  40 

1  86 

2  70 

4  17 

3  40 

3  93 

12 

3  47 

3  48 

4  44 

4  15 

3  74 

5  27 

1  93 

2  34 

4  38 

3  23 

6.  13 

13 

3  13 

3  07 

3  93 

4  02 

3  45 

5  23 

2  03 

2  26 

4  73 

3  13 

6  08 

14 

2  89 

4  33 

3  96 

4  IB 

3  34 

5  16 

2  27 

2  33 

4  85 

3  06 

6  23 

13 

2  81 

4  54 

3  75 

3  94 

3  49 

5  10 

2  46 

2  38 

4  97 

3  23 

6  33 

16 

2  38 

4  76 

3  34 

3  74 

3  65 

5  19 

2  42 

2  11 

3  07 

5  43 

6  36 

17 

2  54 

5  02 

3  24 

3  76 

3  59 

5  23 

2  38 

2  24 

5  43 

5  49 

6  66 

16 

2  36 

5  17 

3  49 

3  93 

3  85 

5  30 

1  88 

2  19 

5  68 

3  36 

6  70 

19 

2  18 

5  28 

3  76 

4  01 

3  43 

5  35 

1  49 

2  05 

5  04 

3  63 

6  79 

20 

1  98 

5  36 

3  47 

4  36 

5  35 

1  46 

2  17 

3  99 

3  73 

6  80 

21 

1  89 

5  46 

3  60 

4  12 

3  54 

5  22 

1  80 

2  07 

6  16 

3  60 

6  83 

22 

1  00 

5  32 

3  73 

3  93 

3  98 

5  10  F 

3  25 

1.  76 

2  16 

6  29 

5  77 

6  83 

23 

1  69 

3  37 

4  08 

3  78 

4  45 

4  99 

3  23 

1  70 

2  10 

6  43 

3  85 

6  79 

24 

1  78 

3  56 

4  32 

4  00 

4  47 

4  82 

3  34 

1  70 

2  33 

6  72 

3  08 

6  93 

25 

2  03 

3  41 

4  36 

4  1  1 

4  45 

4  03 

3  25 

1  44 

2  73 

6  46 

6  10 

6  .81 

26 

1  7V 

5  41 

4  90 

4  14 

4  39 

4  92 

3  13 

1  64 

2  34 

6  50 

6  03 

6  79 

27 

1  30 

3  30 

4  93 

4  23 

4  62 

4  52 

3  16 

1  74 

2.  31 

6  50 

3  77 

6  72 

28 

1  73 

5  07 

4  97 

4  24 

4  72 

4  08 

3  07 

1  92 

2  30 

6  33 

3  63 

6  33 

5  08 

4  76 

3  02 

1  63 

2  77 

6  14 

5  35 

6  44 

30 

4  12 

4  24 

4  90 

2  84 

2  16 

2  73 

5  96 

5  45 

6  24 

2  04  — - 

3  17 

31 

3  13  - 

2  63 

2  22  - 

3  89 

6  14 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

3 

12 

4  12 

4 

33 

'9 

4 

07 

5  14 

3  31 

2 

03 

2  30 

4  91 

3  55 

6  21 

MAX 

6 

46 

5  56 

5 

17 

30 

3 

13 

5  56 

4  22 

2 

49 

2.  77 

6  72 

6  10 

6  93 

MIN 

1 

30 

2  14 

3 

24 

-r  74 

3 

34 

3  97 

2.  65 

1 

44 

1  72 

2  84 

3  06 

3  12 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

30 

30 

19 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  332 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  4  14 

HIGHEST  STAGE  WAS  7  04  AT  9  00  P  M  ON  DEC  22 

LOWEST  STAGE  WAS  0  46  ON  AUG  20 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


WAX  LAKE  OUTLET  AT  CALUMET,  LA 

LOCATION  LAT  29-42-09,  LONG  91-22-07  ON  WEST  SIDE  OF  EAST  CALUMET  FLOODGATE,  DOWNSTREAM  END, 
ABOUT  9  6  MILES  WEST  OF  MORGAN  CITY,  LA  .  AND  AT  MILE  111.  1,  FROM  HEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER 
VIA  ATCHAFALAYA  BASIN  MAIN  CHANNEL  <STA  0372010  > 

QAQE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

DISCHARGE  RANGE  AT  MILE  111.4,  V.  S  HIGHWAY  90  BRIDGE  ABOUT  200  FEET  UPSTREAM  FROM  SOUTHERN 
PACIFIC  RAILROAD  BRIDGE 

RECORDS  AVAILABLE  STAOE,  M/>Y  14,  1942,  TO  DATE  THE  LOCATION  OF  GAGE  HAS  BEEN  CHANGED  SEVERAL 

TIMES  DURING  PERIOD  OF  RECORD  DISCHARGE,  1942  TO  1946.  1949  TO  1935.  AND  INTERMITTENTLY,  1957 

TO  DATE 


EXTREMES 

HIGHEST, 

11  16 

FEET  ON 

MAY  27,  1973 

LOWEST. 

MINUS  2  68  FEET  ON  OCT 

18,  1948 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO.  MINUS 

0  14  FOOT, 

N'lVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO*. 

DEC 

1 

4  90 

1  B7  F 

3  59 

3  84 

3  22 

3  53 

2  05 

2  33 

2  94 

4  33 

4  23 

r> 

4  67 

1  68 

3  82 

3  10 

3  40 

2  14 

2  70 

2  80 

4  27 

4  07 

3 

4  40 

1  74 

3  99 

2.  87 

4  33 

3  15 

2  28 

2  55 

3  14 

4  28 

3  74 

4 

4  16 

2  04 

4  02 

2  97 

4  33 

2  95 

2  18 

2  40 

2  79 

4  38 

3  93 

5 

3  67 

2  23 

3  89 

3  48 

4  48 

3  09 

2  27 

2  22 

2  70 

4  63 

4  00 

6 

3  41 

2  53 

3  72 

3  47 

4  53 

3.  01 

2  36 

1  97 

2  60 

4  18 

4  20 

7 

3  45 

2  16 

3  48 

3  67 

4  47 

2  82 

F  1.84 

1  93 

2  50 

4  33 

4  28 

8 

2  95 

2  59 

3  39 

3  53 

4  48 

2  66 

1  90 

2  95 

4  23 

4  40 

9 

2  76 

2  49 

3  07 

3  40 

4  50  F 

2  24 

2  20 

2  16 

3  44 

4  16 

4  45 

10 

2  79 

3  04 

3  20 

4  48 

2  46 

3  20 

3  98 

4  33 

U 

2  32  F 

3  22 

3  21 

3  11 

4  30 

F  1  30 

3  00 

3  62 

4.  17 

4  35 

12 

F 

2  36 

3  80 

3  50 

3  39 

4  00 

1  88 

2  72 

3  80 

3  87 

4  50 

13 

3  20 

3  27 

3  08 

3  93 

2  00 

2  35 

4  00 

3  65 

4  37 

14 

F 

2  23 

3  33 

3  36 

2.  82 

3  87 

2  31 

2  40 

3  74 

3  67 

4  58 

15 

2  40 

3  30 

2  93 

2  98 

3  88 

2  44 

2  51 

2  55 

3  77 

3  92 

4  68 

16 

2  13  F 

3  86 

2  38 

2  67 

3  16 

3  92 

2.  45 

2  57 

2  22 

3  70 

4  16 

4  96 

17 

2  17 

3  82 

2  33 

2  74 

3  31 

3  09 

2  52 

2  50 

2  33 

4  05 

4  20 

5  05 

18 

1  95 

3  85 

2  98 

3  06 

3  53 

4  10 

2  70 

1  98 

2  35 

4  24 

4  27 

5  09 

19 

1  76 

3  94 

2  90 

3  14 

2.  75 

4  15 

2  75 

1  52 

2  20 

4  27 

5  15 

20 

1  56 

4  00 

2  42 

3  63 

2  45 

4  22 

2  69 

1  57 

2  26 

4  43 

5  17 

21 

1  31 

4  12 

2  30 

3  15 

3.  04 

4  14 

2  75 

2.  02 

2  15 

4  68 

4.  18 

5  18 

22 

t  40 

4  17 

2  50 

2  92 

3  52 

4  07 

2.  71 

1  85 

2  25 

4  78 

4.  46 

5  20 

23 

1  26 

3  96 

2  89 

2  86 

4.  08 

4  03 

2  56 

1  85 

2  10 

5  00 

4  56 

5.  73 

24 

1  46 

4  28 

3  09 

3  12 

3  84  F 

3  59 

2  62 

1  68 

2  70 

*  34 

4  58 

5  33 

23 

1  80 

4  12 

3  33 

3  17 

3  49 

2  54 

1  44 

2  93 

4  90 

5  07 

5  16 

26 

1  30 

4  32 

3  37 

3  33 

3  87 

2  34 

1  62 

2  64 

4  97 

4  66 

5  13 

27 

4  22 

3  72 

3  45 

3  75 

2  44 

1  75 

2  60 

4  97 

4  32 

3  09 

28 

F 

1  32 

3  92 

3  74 

3  55 

3  69 

2  35 

1  96 

2  74 

4  80 

4  14 

4  93 

29 

1  52  — 

— 

3  87 

3  12 

3  64 

2  35 

1  70 

2  95 

4  65 

4.  09 

4  88 

30 

1  66  - 

3  92 

3  19 

3  70 

2  24 

2  22 

2  86 

4  47 

4.  09 

4  77 

31 

1  88  — 

3  93 

— 

- - 

2  18 

2  30 

4  48  - 

- - 

4  65 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

2  47 

3  18 

3  22 

3  32 

3  33 

4.  17 

2.  67 

1 

99 

2  43 

3 

90 

4.  23 

4  70 

MAX 

4  90 

4  32 

3  93 

4  02 

4  08 

4  53 

3  33 

2 

57 

3  00 

5 

34 

3  07 

5  73 

MIN 

1  26 

1  68 

2  42 

2  67 

2.  43 

3  39 

2  18 

1 

30 

1  90 

2 

50 

3  65 

3  74 

DAYS 

26 

25 

22 

30 

30 

22 

26 

29 

30 

29 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  329 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3  31 

HIGHEST  STAOE  WAS  5.  73  AT  8  00  A  M  ON  DEC  23 

LOWEST  STAOE  WAS  0  33  ON  AUG  19 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


LOWER  ATCHAFALAYA  RIVER  AT  BERWICK  LOCK  (LA  )  (WEST) 


LOCATION  LAT  29-43-05.  LONG  91-13-29  ON  WEST  SIDE  OF  LOCK.  1  8  MILES  NORTHWEST  OF  MORGAN 
CITY.  LA  <  ST A  0375010  ) 


CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 


RECORDS  AVAILABLE 

stage. 

DEC  13. 

1955,  TO 

DATE 

EXTREMES  HIGHEST. 

ON  JAN  8,  1956 

(FROM 

INCOMPLETE 

RECORD) 

4  68  FEET  ON  APR  18.  1973 

LOWEST,  MINUS  2  00  FEET 

DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NCVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

2  99 

1  33 

2  24 

2  49 

2  70 

2  90 

2  65 

1  81 

2  13 

2  60 

2  45 

2 

2  96 

1  23 

2  27 

2  45 

2  75 

2  88 

2  65 

1  95 

2  52 

2  55 

2  44 

3 

2  94 

1  30 

2  30 

2  44 

2  50 

2  94 

2  81 

2  10 

2  43 

2  83 

2  43 

4 

2  97 

1  73 

2  32 

2  42 

2  70 

2  99 

2  60 

1  93 

2  30 

2  51 

2.  44 

5 

3  12 

2  00 

2  31 

2  40 

2  70 

2  95 

2  82 

1  91 

2  08 

2  45 

2  59 

6 

3  07 

2  25 

2  32 

2  40 

2  67 

2  95 

2  75 

1  93 

1.  82 

2  35 

2  59 

7 

3  04 

1  92 

2  30 

2  40 

2.  64 

2  95 

2  52 

1  79 

1  80 

2  15 

2  58 

8 

2  89 

2  25 

2  38 

2  68 

2  60 

2  95 

2  37 

1  70 

1  60 

2  14 

2  57 

9 

2  56 

2  16 

2  75 

2  56 

2  90 

2  43 

1  80 

1  86 

2  20 

2  60 

10 

2  46 

2  39 

2  62 

2  69 

2  90 

2  67 

1  69 

2.  15 

2  14 

2  57 

1  1 

2  38 

1  90 

2  42 

2  78 

2  63 

2  89 

2  62 

1  42 

2  68 

2  10 

2.  57 

12 

2  15 

1  93 

2  40 

2  89 

2  85 

2  88 

2  50 

1  65 

2  50 

2  14 

2  56 

13 

2  20 

2  10 

2  45 

2  77 

2  64 

2  88 

2  20 

1  72 

2  14 

2  24 

2  54 

14 

1  95 

2  44 

2  45 

2  90 

2  34 

2  90 

1  99 

2  04 

2  22 

2  36 

2  50 

15 

1  77 

2  40 

2  45 

2  69 

2  58 

2  66 

2  06 

2  25 

2  28 

2  35 

2  50 

16 

1  74 

2  40 

2  28 

2  50 

2  76 

2  84 

2  09 

2  30 

1  99 

2  33 

2  50 

17 

1  72 

2  39 

2  20 

2  40 

2  70 

2  84 

2  18 

2  34 

2  15 

2  31 

2  52 

18 

1  60 

2  39 

2  43 

2  65 

2  85 

3  00 

2  31 

1  84 

2  13 

2  30 

2  54 

19 

1  47 

2  38 

2  58 

2  71 

2  58 

2  95 

2  49 

1  23 

2  00 

2  30 

2  55 

20 

1  29 

2  36 

2  23 

2  87 

2  15 

2  92 

2  37 

1  12 

2  12 

2  29 

2  57 

21 

1  25 

2  35 

2  14 

2  89 

2  64 

2  92 

2  44 

1  20 

2  00 

2  28 

2  54 

22 

1.  13 

2  35 

2  05 

2  60 

3  02 

2  88 

2  39 

1  32 

2  11 

2  26 

2  53 

23 

0  98 

2  33 

2  29 

2  47 

2  73 

2  93 

2  20 

1  53 

1  99 

2  26 

2  54 

24 

1  17 

2  31 

2  42 

2  51 

2  72 

2  91 

2  22 

1  55 

2  45 

2  46 

2  56 

25 

1  50 

2  31 

2  50 

2  48 

2  95 

2  87 

2  06 

1  24 

2  64 

2  53 

3  10 

26 

1  25 

2  30 

2  63 

2  69 

2  93 

2  89 

1  96 

1  37 

2  45 

2  53 

3  19 

27 

0  62 

2  30 

2  62 

2  92 

2  87 

2  87 

1  91 

1  51 

2  34 

2  51 

3  15 

28 

1  26 

2  26 

2  59 

2  87 

2  87 

2  82 

2  01 

1  72 

2  44 

2  47 

3.  12 

29 

1  20  — 

2  56 

2  70 

2  84 

2  81 

2  06 

1  24 

2  65 

2  47 

3  07 

30 

31 

1  25  - 

1  40  — 

2  54 

2  51 

2  74 

2  93 

2  90  - 

2  62 

2  00 

1  92 

2  01 

2  09  - 

2  55 

2  46 

2  45  - 

3  04 

THE  FOLLOWINQ  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

1 

94 

2 

13 

2 

39 

2  64 

2  71 

2 

89 

2  33 

1  72 

2  22 

2 

37 

2 

65 

MAX 

3 

12 

2. 

44 

2 

63 

2.  92 

3  02 

3 

00 

2  82 

2  34 

2  68 

2 

83 

3 

19 

MIN 

0 

62 

1 

23 

2 

05 

2  40 

2  15 

2 

62 

1  91 

1  12 

1  60 

2 

10 

2 

43 

DAYS 

31 

28 

29 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  363 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  42 
HIGHEST  STAGE  WAS  3  65  AT  9  00  A  M  ON  DEC  23 
LOWEST  STAGE  WAS  0  16  ON  AUG  19 


DEC 

3  00 
2  98 
2  90 
2  66 
2  83 

2  BO 
2  75 
2  75 
2  73 
2  71 

2  83 
2  80 
2  75 
2  73 

2  71 

3  17 
3  16 
3  14 
3  13 
3  09 

3  05 
3  00 
3  60 
3  53 
3  46 

3  39 
3  34 
3  28 
3  25 
3  20 
3  15 


3  04 
3  60 
2  71 
31 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


03765  ATCH  RIVER  AT  BERWiCK  LOCK  (EAST),  LA 


LOWER  ATCHAFALAVA  RIVER  AT  BERWICK  LOCK  (LA  )  (EAST) 


LOCATION  LAT  29 

MORGAN  CITY,  LA 

-43-03, 
(ST  A 

LONG  91-13-28 
0376510  > 

ABOUT  75 

FEET  EAST 

OF  LOCK, 

1  8  MILES 

NORTHWEST 

OF 

GAGE  STAFF  TYPE 

RECORDS  AVAILABLE 

INTERMITTENTLY,  1955 

TO  DATE 

STAGE  IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

DAV 

JAN  FEG 

MAR 

APR  MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3 

4 

5 

3  01 

3  49 

3  05 

2  00 

3  70 

3  58 

6 

7 

8 

9 

10 

1  80 

1  1 

12 

13 

14 

15 

1  88 

1  95 

2  85 

2  95 

2.  01 

1  68 

3  45 

16 

17 

18 

19 

20 

2  65 

3  30 

1  00 

1  89 

3  64 

4  25 

21 

22 

23 

24 

25 

2  58 

3  25 

2  25 

4  30 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

2  01 

1  25 

4.  28 

DAILY  STAOE  FOR  1986 
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LOWER  ATCHAFALAYA  RIVER  AT  MOROAN  CITY.  LA. 

LOCATION  LAT  29-41-40.  LONG  91-12-39  U  S  COAST  GUARD  DOCK  ON  LEFT  BANK.  300  FEET  DOWNSTREAM 

FROM  U  S  HIGHWAY  90  BRIDGE  AND  AT  MILE  117  7.  FROM  HEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER  VIA  ATCHAFALAYA 
BASIN  MAIN  CHANNEL  (STA  0378010  > 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

DISCHARGE  RANGE  ABOUT  1.300  FEET  UPSTREAM  FROM  HIGHWAY  BRIDGE 

GENERAL  INFORMATION  DRAINAGE  AREA  NOT  DETERMINED  BANKFULL  STAGE.  4  0  FEET  NATURAL  FLOW  IS 
AFFECTED  BY  TIDES  ON  OCT  4.  1974  CAOE  WAS  RAISED  3  12  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK 

ELEVATIONS  AND  NEW  CAOE  ZERO  STAGES  FROM  JAN  1  THRU  OCT  3  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM. 

PRIOR  TO  1974  CAGE  ZERO  WAS  MINUS  2  94  FEET.  NCVD 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE.  1903  TO  DATE  THE  LOCATION  OF  GAGE  HAS  BEEN  CHANGED  SEVERAL  TIMES 
DURING  PERIOD  OF  RECORD  DISCHARGE.  INTERMITTENTLY  FROM  1927  TO  DATE. 

EXTREMES  HIGHEST,  < FROM  INCOMPLETE  RECORD)  10  S3  FEET  ON  MAY  28,  2973  LOWEST,  MINUS  5  44  FEET 

(AFFECTED  BY  STORM)  ON  AUG  23.  1926  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NCVD 

MAXIMUM,  741,000  CFS.  WHICH  IS  A  TOTAL  OF  OBSERVED  FLOWS  IN  1927  MADE  AT  MOROAN  CITY  ON  JUNE  7, 
BAYOU  BOEUF  AT  BOEUF  (6-1/2  MILES  EAST)  ON  JUNE  8,  AND  AT  BAYOU  RAMOS  (FOUR  MILES  EAST)  ON  JUNE 
IQ  MINIMUM.  NOT  DETERMINED 


DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT 

NGVD 

(1972  ADJ  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

E 

4 

20 

E 

1  60 

2  90 

3  11 

2  91 

3  44 

3  25 

1  93 

2  29 

2  79 

3  89 

3  86 

2 

4 

00 

E 

1  80 

2.  98 

3  12 

2  75 

3  52 

3.  17 

2  05 

2  66 

2  69 

3  80 

3  72 

3 

3 

BO 

1  30 

2  83 

3  33 

2  51 

3  60 

2  94 

2.  21 

2  59 

2  94 

3  87 

3  42 

4 

E 

3 

70 

1  70 

2  83 

3  42 

2  61 

3  66 

2  76 

2  19 

2  42 

2  61 

4  OO 

3  53 

3 

E 

3 

40 

1  90 

2  70 

3  37 

3  13 

3  92 

3  03 

2  16 

2  19 

2  53 

4  26 

3  52 

6 

3 

00 

2  00 

3  01 

3  26 

3  13 

3  98 

2  92 

2  33 

1  93 

2  41 

3  90 

3  65 

7 

3 

00 

1  90 

2  72 

3  13 

3  26 

3  95 

2  70 

2  27 

1  89 

2  31 

3  97 

3.  70 

8 

2 

70 

2  00 

2  90 

3  13 

3  27 

3  96 

2  57 

2  19 

1  80 

2  69 

3  88 

3.  80 

9 

2 

30 

E 

2  10 

2  83 

2  83 

3  03 

4  01 

2  68 

2  21 

2  05 

3  11 

3  81 

3  84 

10 

2 

62 

2  30 

2  93 

2  80 

2  91 

4  05 

2  94 

1  96 

2  32 

2  86 

3  61 

3  67 

11 

2 

23 

E 

1  BO 

2  93 

3  00 

2  92 

3  86 

2  83 

1  80 

2  88 

3  14 

3.  78 

3  70 

12 

2 

40 

1  80 

3  46 

3  23 

2  98 

3  51 

2.  65 

1  80 

2  68 

3  23 

3  51 

3  84 

13 

2 

11 

1  98 

2  84 

2  92 

2  67 

3  49 

2  40 

1  96 

2  30 

3  53 

3  23 

3  65 

14 

1 

93 

2  54 

2  98 

3  13 

2  50 

3  36 

2  21 

3  33 

2.  39 

3  17 

3  23 

3  90 

13 

1 

92 

2  38 

2  83 

2  68 

2  69 

3  36 

2.  20 

3-  41 

2  50 

3  13 

3  44 

3  98 

16 

1 

68 

2  62 

v  Jn 

2  38 

2  93 

3  40 

2  25 

2  47 

2  16 

2  91 

3  69 

4  29 

17 

1 

64 

2  82 

2  22 

^2 

2  78 

3  42 

2  31 

2  43 

2  31 

3  23 

3  72 

4  38 

18 

1 

34 

2  79 

2  33 

2  64 

3  24 

3  33 

2  50 

1  90 

2  27 

3  36 

3.  80 

4  43 

19 

1 

40 

2  92 

2  38 

2  77 

2  70 

3  60 

2  68 

1  63 

2  13 

3  52 

3  76 

4  48 

20 

1 

20 

2  94 

2  10 

3  22 

2  29 

3  68 

2  54 

1.  38 

2  27 

3  71 

3.  90 

4  55 

21 

1 

17 

3  21 

2  08 

2  82 

2  81 

3  67 

2  62 

2  04 

2.  14 

3  91 

3.  68 

4  56 

22 

1 

07 

3  28 

1.  99 

2  65 

3  30 

3  63 

2  62 

1  87 

2  20 

4  02 

3  91 

4  58 

23 

0 

90 

3  11 

2  29 

2  54 

3  74 

3  63 

2  41 

1  80 

2  10 

4  24 

4.  01 

5  26 

24 

1 

10 

3  44 

2  42 

2  88 

3  47 

3  42 

2  48 

1  39 

2  63 

4  65 

4.  06 

4  77 

23 

1 

43 

3  33 

2  64 

3  08 

3  24 

3  67 

2  33 

1  40 

2  84 

4  23 

4.  49 

4  64 

26 

1 

20 

3  48 

2  86 

3  13 

3  25 

3  86 

2  11 

1  51 

2  53 

4  27 

4  19 

4  60 

27 

0 

38 

3  42 

3  01 

3  23 

3  13 

3  43 

2  12 

1  70 

2  50 

4  33 

3  86 

4  57 

28 

1 

20 

3  14 

3  00 

3  11 

3  13 

3  03 

2  16 

1  87 

2  62 

4  19 

3  63 

4.  41 

29 

1 

12 

— 

— 

3  13 

2  84 

2  97 

3  09 

2  19 

1  63 

2  96 

4  09 

3  64 

4  39 

30 

1 

19 

— 

— 

3  15 

2  83 

3  09 

3  20 

2  10 

2  20 

2  73 

3  95 

3  72 

4  31 

31 

1 

40 

— 

— 

3  16 

3  25 

2  02 

2  24 

4  00 

4  25 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

2  04 

2 

49 

2 

75 

2 

97 

2 

99 

3 

60 

2  54 

1  99 

2. 

37 

3  41 

3  81 

4  14 

MAX 

4  20 

3 

48 

3 

46 

3 

42 

3 

74 

4 

05 

3  25 

2  47 

2 

88 

4  65 

4  49 

5  26 

MIN 

0  58 

1 

30 

1 

99 

2 

36 

2 

29 

3 

03 

2  02 

1  40 

1 

00 

2  31 

3  23 

3  42 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL 

NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

365 

E*E5T IMATED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  92 
HIGHEST  STAGE  WAS  5  3  AT  9  00  A  M  ON  DEC  23 
LOWEST  STAOE  WAS  0  30  ON  JAN  27  AND  LATER  DATE  <  S ) 


c<>  DAILY  STAGE  FOR  1986 

LOWER  ATCHAFALAYA  RIVER  BELOW  SWEET  BAY  LAKE  (LA  ) 

LOCATION  LAT  29-33-06.  LONG  91-14-41  IN  SLIP  ON  RIGHT  BANK.  10  3  MILES  SOUTH  OF  MORGAN  CITY, 
LA  .  ATTACHED  TO  WHARF  OF  TEXAS  OIL  COMPANY  AT  MILE  129  5,  FROM  HEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER  VIA 
ATCHAFALAYA  BASIN  MAIN  CHANNEL  ( STA  0382010  ) 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  ON  MAR  6,  1975  GAGE  WAS  RAISED  0  47  FOOT  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK 

ELEVATIONS  STAGES  FROM  JAN  1  THRU  MAR  5  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM. 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE,  FEB  29,  1956,  TO  DATE  FOR  RECORDS  1946  TO  1956.  REFER  TO  GAGE  AT 

DEER  ISLAND  BAYOU.  THREE  MILES  DOWNSTREAM 


EXTREMES 

HIGHEST 

8  05 

FEET  (AFFECTED  BY 

HURRICANE) 

ON  JUNE  27 

1957 

LOWEST. 

MINUS  1 

55  FEET 

ON  NOV 

6.  1959 

DAILY  E10HT  A  M  STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT 

NGVD 

1975  ADJ.  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2  74 

1  57 

1  95 

2  12 

2  17 

2  46 

2  70 

2.  37 

2  88 

2  49 

2  56 

£> 

2  75 

1  25 

2  03 

2  05 

2  00 

2  60 

2  67 

2  67 

2  62 

2  46 

2  43 

3 

2  64 

!  20 

1  91 

2  29 

1  77 

2  81 

2  42 

2  50 

2  85 

2  56 

2  16 

4 

2  64 

1  40 

1  80 

2  40 

1  87 

2  84 

2  37 

2  37 

2  38 

2  76 

2.  36 

5 

2  09 

1  55 

1  70 

2  40 

2  59 

3  20 

2  83 

2  OB 

2  34 

3  02 

2  37 

6 

3  09 

1  81 

1  91 

2  27 

2  50 

3  31 

2  71 

1  86 

2  15 

2  76 

2  54 

7 

2  15 

1  50 

1  68 

2  21 

2  77 

3  21 

2  54 

1  80 

2  05 

3.  04 

2  59 

B 

1  84 

1  93 

1  91 

2  31 

2  79 

3  36 

2  48 

1  90 

2  45 

2  93 

2  64 

9 

1  78 

1  84 

1  91 

2  06 

2  88 

3  52 

2  04 

2  84 

2  82 

2  65 

10 

1  99 

2  08 

2  14 

2  17 

2  60 

3  43 

2  39 

2  61 

2  61 

2  26 

11 

1  75 

1  61 

2  20 

2  62 

2  50 

3  25 

2  98 

2  98 

2  69 

2  29 

12 

2  00 

1  60 

3  05 

2  12 

3  03 

2  70 

2  63 

3  15 

2  36 

2  31 

13 

1  73 

1  59 

2  45 

2  63 

2  67 

2  66 

2  27 

3  14 

1  96 

2  12 

14 

1  70 

2  53 

2  60 

3  00 

2  62 

2  59 

2  40 

2  54 

2  14 

2  31 

i  5 

1  92 

1  67 

2  85 

1  95 

2  53 

2  48 

2  47 

2  37 

2  28 

2  38 

16 

1  80 

2  24 

1  94 

1  55 

2  68 

2  52 

2  19 

2  08 

2  52 

2  62 

17 

1  82 

2  09 

1  89 

1  69 

2  87 

2  43 

2  25 

2  26 

2  50 

2  65 

18 

1  51 

1  96 

2  38 

2  10 

2  87 

2  59 

2  12 

2  27 

2  56 

2  66 

19 

1  32 

1  99 

1  87 

2  05 

°  08 

2  60 

1  98 

2  31 

2  56 

2  72 

20 

1  14 

2  03 

1  38 

2  43 

2  00 

2  82 

2  04 

2  46 

2  69 

2  78 

21 

1  09 

2  07 

1  40 

2  00 

2  41 

2  87 

F 

2  20 

1  97 

2  62 

2  46 

2  76 

22 

0  98 

2  12 

1  26 

1  90 

2  95 

2  92 

2  01 

2  05 

2  72 

2  81 

2  91 

23 

0  80 

1  92 

1  4v 

i  87 

3  64 

3.  06 

1  86 

1  98 

3  02 

2  86 

3  98 

24 

1  05 

2  28 

1  60 

2  20 

3  19 

2.  81 

1  54 

2  48 

3  38 

2  83 

3  01 

25 

1  35 

2  14 

1  85 

2.  72 

3  36 

3  40 

1  49 

2  73 

2  84 

4  03 

2  90 

26 

1  20 

2  45 

2  05 

2  94 

3  28 

3  40 

1  66 

2  56 

2  97 

2  90 

2  79 

27 

0  58 

2  42 

2  20 

3  07 

3  04 

2  81 

1  83 

2  54 

2  99 

2  56 

L  76 

28 

1  24 

2  19 

2  26 

2  72 

2  76 

2  42 

2  05 

2  68 

2  83 

2  34 

2  59 

29 

1.20  -- 

2  46 

2  39 

2  52 

2  77 

1  86 

2  90 

2  80 

2  37 

2.  60 

30 

0  39  -- 

2  56 

2  26 

2  43 

2  65 

2  38 

2  88 

2  57 

2  41 

2  61 

31 

2  38 

2  65 

2  61 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1  67 

1  89 

2  03 

2  28 

2  67 

2  88 

2  59 

1  93 

2  34 

2  65 

2  64 

2  61 

MAX 

3  09 

2  53 

3  05 

3  07 

3  64 

3  52 

2  83 

2  38 

2  98 

3  38 

4  03 

3  98 

MIN 

0  39 

1  20 

1  26 

1  55 

1  77 

2  42 

2  37 

1  49 

1.  80 

2  05 

1  96 

2  12 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

8 

1  1 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

322 

F=NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  36 
HIGHEST  STAGE  WAS  4  22  AT  7  00  A  M  ON  DEC  23 
LOWEST  STAGE  WAS  0  30  ON  JAN  27 


DAILY  STAGE  FOR  1906 


57 


WAX  LAKE  OUTLET  VICINITY  AT  BELLE  ISLE.  LA 


LOCATION  LAT  29- 

31- 

■47, 

LONG  91-23 

-39 

UNDERNEATH 

OLD  LOADING  WHARF 

NEAR  MINE 

SHAFT  AT 

CARCUIL 

SALT 

MINE  (STA 

0383010-  ) 

GAGE 

AUTOMATIC  RECORDER 

AND  STAFF 

RECORDS 

AVAILABLE 

STAGE 

,  APR  1973 

TO  DEC 

1975  AND 

APR.  13, 

1976  TO 

DATE 

EXTREMES  HIGHEST, 

5 

05  ! 

FEET  (CAUSED 

BY  HURRICANE)  ON 

1  OCT  28. 

1985 

LOWEST.  MINUS  l  65 

FEET  ON 

JAN 

17,  1981 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  M  L  C 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

1  43 

0  94 

0 

96 

t.  15 

1  38 

1  66 

2  03 

1  14 

1  74 

2  29 

1  65 

2 

1  60 

0  50 

1 

10 

1  08 

1  02 

1  83 

1  90 

1  10 

2  05 

2  03 

1  61 

3 

1  49 

0  43 

0 

83 

1  42 

0  66 

2  14 

1  70 

1  39 

1  86 

2  30 

1  79 

4 

1  48 

0  38 

0 

63 

1  53 

0  91 

2  12 

1  69 

1  35 

1  74 

1  73 

2  08 

5 

0  58 

0  44 

0 

49 

1  50 

1  90 

2  49 

2  01 

1  57 

1  42 

1  65 

2.  37 

6 

0  72 

0  75 

0 

93 

1  35 

1  75 

2  57 

1  95 

1  79 

1  16 

1  42 

1  91 

7 

0  98 

0  27 

0 

52 

1  29 

2  06 

2  46 

1  80 

1  58 

1  10 

1  32 

2  33 

8 

0  52 

0  89 

0 

98 

1  50 

1  98 

2  66 

1  71 

1  67 

1  20 

1  77 

2  18 

9 

0  54 

0  70 

0 

94 

1  00 

2  04 

2  B2 

1  99 

1  60 

1  45 

2  20 

2  04 

10 

1  00 

1  01 

1 

30 

1  37 

1  83 

2  65 

2  12 

1  63 

1  78 

1  88 

1  70 

1  1 

0  64 

0  35 

1 

41 

1  90 

2  22 

2  48 

2  28 

1  37 

2  42 

2  37 

1  93 

12 

1  08 

0  65 

2 

24 

2  42 

2  20 

1  74 

2  03 

1  19 

2  08 

2  53 

1  34 

13 

0  68 

0  65 

1 

57 

1  93 

1  95 

1  67 

1  69 

1  35 

1  63 

2  48 

0  82 

14 

0  73 

2  02 

l 

85 

2  36 

2  12 

1  64 

1  64 

1  57 

1  82 

1  72 

1.  18 

15 

1  09 

0  65 

2 

10 

0  83 

1  62 

1  57 

1  34 

1  77 

1  90 

1  52 

1  43 

16 

1  09 

1  63 

0 

93 

0  30 

2  12 

1  68 

1  36 

1  78 

1  51 

1  03 

1  87 

17 

1  04 

1  16 

0 

97 

0  63 

2  37 

1  55 

1  36 

1  67 

1  62 

1  50 

1  81 

18 

0  51 

1  03 

1 

74 

1  30 

2  07 

1.  79 

1.  65 

1  07 

1  55 

1  53 

1  89 

19 

0  19 

0  98 

0 

90 

1  18 

1  11 

1  86 

1  64 

0  91 

1  40 

1  58 

1  80 

20 

-0  05 

1  00 

0 

02 

1  62 

1  24 

2  09 

1.  60 

0  84 

1  48 

1  82 

2  02 

*1 

-W  1  i 

1  06 

0 

15 

0  90 

1  64 

2  13 

1  76 

1  69 

:  32 

2.  07 

1  53 

22 

-0  22 

1  10 

-0 

02 

0  80 

2  25 

2  17 

1  79 

1  30 

1  46 

2  13 

2  15 

23 

-0  42 

0  79 

0 

56 

0  90 

2  85 

2  20 

1  63 

1  23 

1  38 

2  47 

2  20 

24 

0  03 

1  44 

0 

70 

1  50 

2  44 

2  11 

1  60 

0  89 

2  05 

2  93 

2  19 

25 

0  48 

1  16 

1 

11 

1.  95 

2  67 

2  86 

1  50 

0  75 

2  32 

1  96 

3.  13 

26 

0  14 

1  65 

1 

33 

2  13 

2  59 

2  86 

0  98 

0  95 

1  96 

2  15 

2  02 

27 

-0  70 

1  56 

1 

46 

2  45 

2  40 

2  04 

1.  45 

1  20 

1  94 

2  17 

1  52 

28 

0  45 

1  10 

1 

54 

2  30 

1  92 

1  58 

1.  10 

1  46 

2  10 

1  96 

1  18 

29 

0  39 

1 

73 

1  86 

1  89 

2  04 

1  00 

1  30 

2  29 

1  93 

1  32 

30 

0  62 

1 

85 

1  65 

1  69 

1  93 

0  97 

1.  74 

2  22 

1  65 

1  50 

31 

0  93 

1  66 

THE  i 

-OLLOWINC 

REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0  61 

0  94 

1 

1  1 

1  47 

1  89 

2  11 

1  63 

1  37 

1  73 

1  93 

1  82 

MAX 

1  60 

2  02 

2 

24 

2  45 

2  85 

2  86 

2  28 

1  79 

2  42 

2  93 

3  13 

MIN 

-0  70 

0  27 

-0 

02 

0  30 

0  66 

1  55 

0  97 

0  75 

1  10 

1  03 

0  82 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  52 
HIGHEST  STAGE  WAS  3  40  AT  5  00  A.  M  ON  DEC  23 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0  90  ON  JAN  27 


DEC 

1  78 
1  57 
1.  13 
1  57 
1  57 

1  79 
1  85 
1.  89 
1  95 
1  16 

1  25 
1  26 
0  99 
1  34 
1  40 

1  66 
1  69 
1  68 
1  71 
1  74 

1  70 

1  95 

2  80 
1  83 
1  85 

1  70 
1  61 
1  34 
1  45 
1  45 
1  45 


1. 62 
2  80 
0  99 
31 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


ROUND  BAYOU  AT  DEER  ISLAND  (LA  > 

LOCATION  LAT  29-20-28.  LONG  91-1 D-46  IN  ThE  VICINITY  OF  T HE  LONER  ATCHAFALAYA  RIVER 
(STA  0385010  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  ADD  0  49  FOOT  TO  ALL  STAGES  IN  1974 
RECORDS  AVAILABLE  MAR  9,  1974  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  6  17  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  AUC  15*  1985  LOWEST.  MINUS  1  00  FOOT  ON 

NOV  29.  1976 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

1 

1 

56 

1 

10 

. 

10 

1  34 

1  44 

1 

58 

2 

1 

76 

0 

69 

1 

10 

1  24 

1  09 

1 

73 

3 

1 

60 

0 

60 

1 

00 

1  36 

0  85 

2 

14 

4 

l 

54 

0 

60 

0 

87 

1  32 

1  02 

2 

12 

5 

* 

OC 

0 

65 

0 

71 

1  32 

1  97 

2 

56 

6 

1 

10 

0 

90 

0 

88 

1  15 

1  78 

2 

67 

7 

1 

19 

0 

54 

0 

61 

1  12 

2  14 

2 

49 

8 

0 

87 

l 

04 

0 

90 

1  35 

2  18 

2 

76 

9 

1 

06 

0 

96 

0 

91 

1  00 

2  30 

2 

93 

10 

1 

44 

1 

20 

1 

23 

1  30 

2  03 

2 

75 

1  1 

1 

05 

0 

76 

1 

36 

1  99 

1  97 

2 

64 

12 

1 

60 

0 

83 

2 

33 

2  52 

2  49 

2 

07 

13 

1 

12 

0 

80 

1 

78 

2  08 

2  15 

1 

61 

14 

1 

05 

2 

15 

1 

98 

2  52 

2  14 

1 

74 

15 

1 

33 

0 

76 

2 

31 

1  03 

1  92 

1 

81 

16 

1 

20 

1 

69 

1 

20 

0  60 

2  10 

1 

85 

17 

1 

30 

1 

16 

1 

25 

0  86 

2  30 

1 

49 

18 

0 

85 

1 

08 

1 

88 

1  42 

2  22 

1 

71 

19 

0 

60 

0 

90 

0 

89 

1  20 

1  25 

1 

75 

20 

0 

39 

0 

97 

0 

38 

1  48 

1  32 

2 

04 

21 

0 

31 

0 

95 

0 

39 

1  02 

1  82 

2 

10 

22 

0 

20 

1 

OO 

0 

26 

1  02 

2  38 

2 

16 

23 

0 

01 

0 

78 

0 

55 

1  00 

3  07 

2 

29 

24 

0 

30 

1 

20 

0 

65 

1  45 

2  62 

2 

19 

25 

0 

55 

1 

09 

0 

96 

2  10 

2  76 

2 

97 

26 

0 

40 

1 

55 

1 

17 

2  32 

2  69 

2 

88 

27 

-0 

09 

1 

50 

1 

35 

2  59 

2  47 

2 

12 

28 

0 

60 

1 

22 

1 

50 

2  37 

2  10 

1 

78 

29 

0 

55  -- 

— 

— 

1 

84 

1  90 

1  83 

2 

25 

30 

0 

83  — 

— 

— 

2 

00 

1  68 

1  70 

1 

92 

31 

81 

THE  FOLLOWING  REFER 

ONLY 

TO 

READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0 

92 

1 

03 

1 

20 

1  52 

1  99 

2 

18 

MAX 

1 

76 

2 

15 

2 

33 

2  59 

3  07 

2 

97 

MIN 

-0 

09 

0 

54 

0 

26 

0  60 

0  85 

1 

49 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR  WAS 

277 

F-NOT  AT 

STATED  T 

IME 

THE  MEAN 

STAGE  FOR 

THE 

YEAR 

WAS  1 

l  53 

HIGHEST 

STAGE  WAS 

3 

55 

AT 

7 

30  A 

M  ON  NOV 

25 

LOWEST  STAGE  WAS 

MINUS 

0 

14 

ON  JAN  27 

GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD 


JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

DEC 

2  03 

1  38 

1  34 

l  95 

1  34 

1  25 

1  6G 

1  45 

0  83 

1  71 

1  71 

0  97 

2  05 

2  02 

1  00 

1  99 

F  1  06 

1  76 

1  17 

1  86 

1  13 

2  27 

1  42 

1  78 

1  37 

2  12 

1  74 

1  90 

1  97 

2  17 

1  90 

1  70 

1  15 

2  39 

1  76 

t  65 

2  61 

1  34 

1  03 

2  37 

0  86 

0  98 

1.  64 

1  15 

1  15 

1  44 

1  25 

1  15 

1  06 

1  56 

1  35 

1  33 

1  47 

1  37 

1  25 

1  54 

1  40 

1  23 

1  50 

1  47 

1  46 

1  70 

1  50 

F 

1  64 

1  62 

1  43 

1  54 

1  75 

1  98 

1  90 

2  16 

1  94 

3  20 

2  56 

1  88 

1  85 

1  83 

3  45 

1  74 

2  10 

1  86 

1  57 

2  05 

1  70 

1  53 

1  85 

1  30 

1  33 

1  86 

1  30 

1  38 

1  50 

1  55 

1  42 

1 

87 

1  64 

1  74 

1  67 

1  45 

2 

05 

1  64 

2  61 

3  45 

3  20 

1 

60 

1  64 

1  06 

0  86 

0  83 

e 

1 

0  26 

30 

31 

DAILY  STAGE  FOR  1986 
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BLACK  RIVER  AT  ACME.  LA 

LOCATION  MILE  0  1  <1949)  LAT  31-16-02.  LONG  91-09-56  EVA  QUANDRANGLE  < STA  0475011  > 

GAGE  STAFF  ON  LEFT  BANK 

DISCHARGE  RANGE  a  MILE  UPSTREAM  FROM  MOUTH 


GENERAL  INFORMATION  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  VICKSBURG  DISTRICT  DRAINAGE  AREA.  24,237  SQUARE 


miles 

(VARIABLE  DUE  TO  INTERCHANGING  DRAINAGE) 

BANKFULL  STAGE, 

48  FEET 

RECORDS 

JAN 

AVAILABLE  stage.  DEC  9, 

1.  1982  TO  DATE  MEASURED 

1094,  TO  MAR  31 
DISCHARGE-  1942 

,  1899,  AND  NOV 

AND  1946 

9,  1923. 

TO  OCT 

17,  1981, 

AND 

EXTREMES 

HIGHEST,  62  7  FEET  ON  MAT  14-17.  1927 

LOWEST,  2  61  FEET  ON  JULY 

16,  1964 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET 

CAGE  ZERO, 

0  68  FOOT, 

NGVD 

<  1929-41 

ADJ) 

Day 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

30 

4 

14 

1 

26 

B 

27 

0 

26 

8 

30 

6 

26 

4 

14 

4 

8 

7 

1 1  1 

27 

8 

32  2 

2 

28 

9 

14 

5 

26 

3 

26 

4 

26 

9 

29 

9 

26 

1 

13 

5 

8 

6 

12  0 

27 

6 

32  3 

3 

27 

3 

14 

8 

25 

8 

25 

5 

26 

7 

29 

3 

25 

3 

12 

4 

7 

7 

12  5 

27 

2 

32  2 

4 

25 

8 

14 

9 

25 

4 

24 

3 

26 

4 

29 

1 

24 

5 

12 

1 

7 

5 

13  6 

27 

0 

32  3 

5 

24 

8 

15 

9 

24 

6 

23 

0 

26 

4 

29 

3 

23 

4 

1  2 

9 

8 

2 

14  5 

26 

7 

32  6 

6 

23 

7 

16 

B 

24 

1 

21 

6 

26 

0 

29 

1 

22 

8 

1  1 

1 

7 

9 

15  7 

26 

7 

32  9 

7 

22 

6 

17 

7 

23 

6 

20 

9 

25 

1 

29 

7 

22 

0 

1  1 

3 

0 

2 

16  3 

26 

7 

32  9 

8 

2! 

2 

19 

8 

4 

20 

4 

23 

0 

c:V 

a 

21 

3 

10 

5 

8 

2 

17  7 

26 

9 

32  9 

9 

20 

1 

22 

9 

21 

6 

21 

0 

22 

e 

29 

6 

21 

0 

10 

4 

8 

2 

19  1 

28 

3 

33  1 

10 

19 

4 

24 

9 

21 

1 

23 

8 

22 

0 

30 

4 

20 

6 

10 

1 

7 

5 

19  7 

29 

3 

33  1 

1  t 

10 

9 

26 

3 

20 

3 

24 

0 

21 

9 

31 

3 

20 

3 

10 

3 

7 

1 

21  7 

29 

5 

33  6 

12 

18 

3 

28 

1 

19 

2 

23 

8 

21 

6 

31 

3 

20 

3 

10 

1 

7 

3 

22  8 

29 

6 

34  2 

13 

17 

9 

29 

1 

18 

4 

24 

9 

20 

9 

31 

7 

20 

2 

10 

1 

7 

9 

24  6 

29 

7 

34  5 

14 

17 

1 

29 

6 

18 

7 

25 

2 

20 

4 

31 

9 

19 

9 

9 

8 

7 

9 

26  7 

29 

9 

34  5 

15 

16 

2 

30 

2 

18 

2 

24 

9 

20 

1 

31 

9 

19 

e 

9 

4 

8 

8 

27  8 

30 

3 

34  9 

16 

15 

1 

30 

2 

18 

1 

24 

9 

19 

4 

31 

7 

19 

4 

9 

2 

9 

9 

29  4 

30 

6 

35  8 

-» 

14 

6 

31 

0 

10 

1 

24 

7 

17 

8 

31 

3 

18 

8 

9 

0 

9 

9 

30  3 

30 

6 

36  4 

18 

13 

8 

31 

5 

18 

5 

24 

4 

17 

6 

31 

1 

10 

3 

9 

1 

9 

5 

31  0 

30 

6 

36  4 

19 

13 

4 

31 

5 

20 

c 

24 

6 

17 

6 

30 

8 

18 

4 

8 

1 

9 

4 

31  3 

30 

8 

36  8 

20 

13 

0 

31 

4 

21 

0 

24 

8 

10 

2 

29 

6 

10 

0 

7 

5 

9 

1 

31  6 

30 

4 

36  8 

21 

12 

3 

31 

4 

23 

1 

25 

6 

19 

4 

28 

3 

17 

4 

8 

2 

9 

5 

32  1 

29 

9 

36  7 

12 

9 

31 

2 

23 

8 

25 

4 

20 

8 

27 

6 

IB 

2 

7. 

7 

9 

5 

31  8 

30 

0 

36  5 

23 

12 

4 

30 

8 

25 

0 

25 

0 

23 

4 

27 

0 

18 

3 

8 

5 

9 

9 

31  7 

30 

1 

36  4 

24 

1  1 

5 

30 

2 

25 

5 

25 

1 

25 

0 

26 

5 

18 

7 

8 

3 

9 

5 

31  7 

30 

6 

36  y 

25 

1  1 

5 

29 

5 

26 

1 

26 

2 

26 

0 

25 

7 

IB 

7 

0 

4 

9 

5 

32  0 

31 

8 

36  5 

26 

12 

1 

28 

5 

27 

0 

26 

8 

26 

6 

24 

5 

18 

4 

9 

0 

9 

7 

32  6 

32 

5 

36  4 

27 

1  1 

6 

27 

Q 

27 

0 

26 

9 

27 

3 

23 

5 

18 

0 

9 

0 

10 

0 

32  1 

32 

8 

36  1 

2B 

1 1 

6 

27 

3 

27 

2 

27 

5 

20 

3 

22 

5 

17 

6 

8 

6 

9 

5 

30  6 

33 

1 

34  9 

1  1 

27 

29 

23 

16 

8 

10 

1 

29  5 

32 

34  2 

27 

27 

29 

26 

15 

8 

8 

10 

28  6 

32  7 

31 

1  1 

9 

3  ■ 

1 

9  - 

27 

30 

14 

7 

a 

27  7  - 

31  6 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINCS 

;  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

17  2 

25  4 

23  2 

24  8 

23  6 

28  8 

20  0 

9  8 

8  8 

24  8 

29  7 

34  5 

MAX 

30  4 

31  5 

27  5 

27  5 

30  1 

31  9 

26  4 

14  4 

10  4 

32  6 

33  1 

36  8 

MIN 

11  5 

14  1 

18  1 

20  4 

17  6 

22  5 

14  7 

7  5 

7  1 

11  1 

26  7 

31  6 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  22  5 
HIGHEST  STAGE  WAS  36  8  ON  DEC  19  THRU  20 
LOWEST  STAGE  WAS  7  1  ON  SEP  1 1 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


BA VO<J  MOREAU  NEAR  ODENBURC,  LA 

LOCATION  LAT  30-53-30,  LONG  91-43-48  HIGHWAY  970  BRIDGE.  29  MILES  EAST  OF  ODENBURG  (STA 
4010012B  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECO^DE?  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY.  1943  TO  1945,  1948  DAILY,  OCT  31,  1950.  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  38  38  FEET  ON  MAY  19,  1953  LOWEST.  CHANNEL  DRY  ON  JUNE  2,  1951.  AND  LATER 

DATES 


DAILY  EIGHT  A 

i  M 

5TAGE 

:  in 

FEET 

GAGE 

ZERO  : 

IS 

AT  NCVD 

DAY 

VAN 

PEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

25  00 

24 

72 

24 

51 

24 

90 

24  76 

F 

26  28 

2 

24  90 

24 

67 

24 

50 

24 

50 

24  52 

25  90 

3 

24  88 

24 

60 

24 

21 

24 

43 

F 

23  80 

F 

24  38 

25  60 

4 

24  80 

24 

59 

24 

55 

F 

23 

90 

F 

24  40 

25  45 

3 

24  70 

26 

90 

24  14 

24 

51 

28  65 

25  40 

6 

24  70 

25 

79 

24 

42 

F 

23  97 

26  55 

F 

25  25 

7 

24  72 

25 

39 

24 

25 

24  10 

2/  65 

8 

25  37 

24 

93 

23  71 

26  82 

F 

25  15 

9 

25  05 

24 

78 

24 

25 

25  78 

25  10 

10 

25  23 

24 

68 

24 

19 

23 

10 

F 

23  98 

25  27 

30  74 

1  1 

27  71 

24 

60 

24 

52 

F 

24 

00 

24  80 

30  62 

12 

26  10 

24 

55  F 

24 

41 

F  24 

39  F 

23  99 

24  70 

27  45 

13 

23  59 

24 

50 

25 

31 

24 

86 

24  55 

26  48 

14 

23  40 

24 

42 

24 

84 

24 

49 

F 

24  00 

24  48 

26  00 

15 

25  20 

24 

42 

24 

60 

24 

43 

F 

23  58 

F 

24  41 

24.  38 

25  94 

16 

25  00 

24 

40 

24 

44 

24 

41 

24 

17 

24  30 

30  25 

17 

24  94 

24 

48 

24 

35 

24 

41 

24  31 

27  60 

18 

25  01 

24 

46  F 

24 

39 

24 

41 

F 

24 

08 

24 

26  93 

19 

24  09 

24 

42 

33 

54 

24 

41 

24  02 

24  32 

31  03 

20 

24  80 

24 

41 

29 

69 

28 

75 

F 

24  05 

24  32 

27  65 

21 

24  BO 

26 

24 

26 

02 

F 

24  00 

24  34 

26  70 

22 

24  71 

25 

58 

25 

20 

F 

23  67 

24  65 

26  30 

23 

24  63 

25 

40 

24 

70 

23  97 

24 

27 

24  95 

33  90 

24 

24  59 

24 

27 

25 

12 

F  24 

54 

25  29 

35  78 

32  68 

25 

24  79 

24 

98 

F 

23 

90 

25  95 

36  35 

28  40 

26 

27  19 

24 

90 

25  48 

35  86 

26  90 

27 

23  68 

24 

00 

25  03 

34  86 

26  38 

28 

23  28 

24 

70 

24 

23 

24  37  F 

24 

50 

24  12 

24  89 

33  60 

26  02 

29 

25  11 

— 

24 

61 

24  55 

26 

55 

F 

23 

88 

F 

24  02 

24  75 

30  48 

25  07 

30 

24  93 

— 

24 

60 

24  62 

25 

83 

24  65 

F 

27  32 

25  70 

31 

24  05 

— 

24 

60 

— 

25  90  - 

— - 

— 

- 

24  58 

25  60 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


mean 

25 

18 

24 

76 

25 

43 

24 

83 

24 

44 

24 

77 

24 

25 

23 

97 

23 

76 

24 

75 

27 

22 

27 

31 

MAX 

27 

71 

26 

90 

33 

54 

28 

75 

25 

90 

26 

55 

24 

76 

24 

08 

24 

02 

25 

95 

36 

35 

33 

90 

MIN 

24 

59 

24 

27 

24 

19 

24 

23 

23 

97 

24 

17 

24 

00 

23 

88 

23 

58 

23 

97 

24 

30 

25 

10 

DAYS 

31 

21 

22 

IB 

8 

13 

6 

5 

5 

12 

28 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  199 
F*NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  25  56 

HIGHEST  STAGE  WAS  36  35  AT  8  00  A  M  ON  NOV  25 

LOWEST  STAGE  WAS  23  58  ON  SEP  15  AND  LATER  DATE  <  S  > 


f*J  ftj 


DAILY  STAGE  FOR  1906 
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UPPER  GUIDE  LEVEE  BORROW  PIT  ABOVE  BAYOU  LATENACHE  <  LA  > 

LOCATION  LAT  30-43-48-  LONG  91-43-53  ABOUT  700  FEET  ABOVE  JUNCTION  WITH  BAYOU  LATENACHE  AND 
1,000  FEET  ABOVE  DRAINAGE  STRUCTURE  (STA  40880 12B  ) 

GAGE  STAFF  TYPE 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY.  I960  TO  DATE 


DAY  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 

*  19  94 

2  15  11 

3  15  22  14  81  14  28  14  54 

4  14  52 

5  14  67 

6  17  16  14  41 

7  14  86  16  06 

8  14  18  16  92 

9  14  99 

10  1 7  1 3  1 4  79  1 4  34  1 5  59 

11  14  55 

12  14  49 

13  IB  57  16  21 

14  15  19  14  62 

1 5  14  17  14  74  19  02 

16  14  65 

17  17  20  17  16  14  61 

18  1 4  50 

19  14  47 

20  15  16  14  51 

21  10  05  14  50 

22  14  20  20  63 

23  15  94  >4  49  15  08 

24  14  09  10  00  23  84 

25  14  31 

26 

27  17  30  14  97 

8  14  91  14  Bi  14  52 

9  14  20  14  28  20  51 

30  -  17  93 

31  -  16  02  -  -  -  - 


62 


DAILY  STAGE  FOR  1966 


BAYOU  LATENACHE  ABOVE  POINTE  COUPEE  DRAINAGE  STRUCTURE  < LA  ) 

LOCATION  LAT  30-43-44,  LONG  91-44-00  ON  UPSTREAM  SIDE  OF  STRUCTURE,  2  4  MILES  NORTH  OF 
MELVILLE,  LA  (STA  4090012B  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY.  1930  DAILY,  FEB  14,  1951,  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  33  48  FEET  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  MAY  1.  1973  LOWEST,  13  70  FEET  (FROM 

INCOMPLETE  RECORD)  ON  NOV  13,  1970 


DAILY  EIGHT  A 

>  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO 

IS 

AT  NCVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

18 

28 

15 

63 

15 

76 

17  18 

F 

19  92 

2 

18 

20 

15 

39 

15 

50 

15  10 

16  50 

19  32 

3 

17 

98 

15 

22 

F 

14 

80 

15 

25 

19  35 

14 

20 

F 

14  53 

10  78 

4 

17 

70 

15 

20 

19  52 

14  51 

10  32 

5 

17 

40 

17 

98 

14  67 

18  79 

16  72 

17  90 

6 

17 

15 

18 

60 

17  ?9 

14  40 

18  49 

17  58 

7 

16 

95 

10 

30 

F  14 

83 

16  05 

17  24 

8 

16 

90 

17 

90 

16  03 

14 

18 

17  00 

9 

16 

90 

17 

49 

14  98 

15  42 

16  70 

10 

16 

90 

17 

13 

F 

14 

78 

F 

14  33 

F 

15  57 

18  00 

1  1 

18 

70 

16 

81 

14  55 

F 

15  28 

22  22 

12 

19 

05 

16 

50 

F 

15 

21 

F 

14  48 

21  68 

13 

18 

63 

16 

22 

16 

78 

20  52 

14 

18 

24 

16 

00 

17 

78 

F  15 

18 

14  61 

F 

19  50 

15 

17 

88 

15 

83 

17 

84 

14 

17 

F 

14  73 

19  02 

16 

17 

51 

15 

63 

17 

60 

14  64 

22  55 

17 

17 

20 

15 

49 

17 

24 

F 

15  25 

F 

14  60 

20  39 

18 

16 

98 

15 

38 

16 

79 

15  50 

14  50 

21  00 

19 

16 

76 

23 

00 

F 

14  47 

23  90 

20 

16 

59 

F 

15 

15 

21 

23 

16 

15 

15  40 

F 

14  50 

F 

15  24 

21 

16 

32 

20 

89 

18 

90 

15  30 

14  50 

15  35 

22 

16 

12 

20 

01 

17 

99 

14 

20 

15  25 

F 

20  61 

23 

15 

93 

19 

35 

17 

09 

F 

14  49 

15  07 

15  92 

22  98 

24 

15 

81 

F 

14 

88 

18 

81 

16 

30 

23  78 

F 

23  15 

25 

15 

69 

18 

21 

15 

72 

14  30 

25  30 

22  30 

26 

17 

43 

17 

71 

15 

20 

25  00 

27 

17 

32 

17 

28 

F 

14  96 

23  78 

28 

16 

82 

16 

87 

14 

90 

14  80 

14  51 

21  90 

29 

16 

43 

- 

— 

— 

16 

53 

16  18 

14  28 

14 

27 

F 

20  48 

30 

31 

16 

15 

15 

03 

“ 

— 

— 

16 

15 

21 

94 

. 

17  97 

_ 

... 

. 

20  20 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

17  15 

16  34 

17  77 

16  07 

14  58 

15  54 

16  75 

14  43 

14  22 

14  58 

18  45 

20  05 

MAX 

1?  05 

10  60 

23  00 

18  90 

14  80 

17  97 

19  52 

14  55 

14  28 

14  96 

25  30 

23  90 

MIN 

15  69 

14  08 

14  70 

14  85 

14  47 

14  64 

14  50 

14  28 

14  17 

14  33 

14  53 

16  70 

DAYS 

31 

20 

22 

13 

5 

10 

12 

5 

5 

5 

15 

25 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  168 
F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  17  13 
HIGHEST  STAGE  WAS  23  30  AT  1  00  P  M  ON  NOV  23 
LOWEST  STAGE  WAS  14  1 7  ON  SEP  15 
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43500  ATCHFWS  RIVER  AT  BELOW  POINTE  COUPEE  DR  STRUC.  LA 

BAYOU  LATENACHE  BELOW  POINTE  COUPEE  DRAINAGE  STRUCTURE  (LA  ) 

LOCATION  LAT  30-43-43,  LONG  91-43-59  ON  DOWNSTREAM  SIDE  OF  TTrtUcTURE,  2  4  MILES  NORTH  OF 
MELVILLE.  LA  (STA  4350012B  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 


RECORDS  AVAILABLE 

FEB 

9.  1951, 

TO 

DATE 

EXTREMES 

HIGHEST 

(FROM 

INCOMPLETE 

record: 

i  38  10  FEET 

ON  MAY 

18.  1973 

LOWEST  (FROM  INCOMPLETE 

RECORD) 

13  80  FEET 

ON 

OCT  17. 

1972 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN 

1  FEET 

GAGE  ZERO 

IS 

AT  NQVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

1 

10  18 

15  49 

15  70 

15  21 

17  01 

2 

18  10 

15  25 

15  40 

14  99 

16  38 

3 

17  89 

15  09  F 

14 

72 

15  17 

14  89 

19  30 

14  18 

F 

14  48 

4 

17  60 

15  01 

14  99 

15  02 

19  50 

14  38 

5 

17  30 

17  90 

14  90 

F 

14  55 

15  40 

18  72 

16  70 

6 

17  05 

18  50 

14  90 

15  28 

17  63 

14  33 

18  40 

7 

16  85 

18  22 

14  90 

15  01 

16  79 

17  18 

8 

16  BO 

17  83 

14  90 

15  00 

15  98 

16  94 

9 

16  80 

17  41 

14  89 

14  94 

15  36 

16  20 

10 

16  81 

17  10  F 

14 

70 

14  90 

14  90 

14  89 

F  14  20 

15  42 

1  1 

18  60 

16  75 

14  90 

14  90 

14  47 

14  98 

12 

18  88 

16  43  F 

14 

89 

14  89 

F 

14  45 

15  09 

13 

18  48 

16  15 

16 

70 

15  10 

14  88 

14 

IB  15 

15  90 

17 

70 

15  08 

14  55 

15 

17  80 

15  75 

17 

76 

14  91 

F  14  46 

16 

17  42 

15  53 

17 

52 

14  89 

14  59 

17 

17  10 

15  30 

17 

17 

14  89 

F  14  83 

F 

14  55 

18 

16  83 

15  27 

16 

73 

14  88 

15  39 

14  42 

19 

16  63 

15  11 

22 

40 

14  68 

F 

14  41 

14  99 

20 

16  42 

15  00 

20 

93 

16  10 

15  27 

14  98 

21 

16  20 

20 

82 

10  79 

15  18 

14  43 

F  14  42 

15  15 

22 

16  00 

19 

98 

17  92 

14  89 

14  98 

23 

15  81 

19 

25 

17  01 

F 

14  43 

14  98 

15  89 

24 

15  71  F 

14  79 

18 

73 

16  25 

14  87 

23  40 

25 

15  55 

18 

18 

15  68 

14  05 

14  26 

15  18 

24.  80 

26 

17  28 

17 

70 

15  20 

14  85 

15  02 

24  56 

27 

17  20 

17 

24 

14  92 

14  86 

14  82 

23  20 

28 

16  71 

16 

84 

14  80 

14  78 

14  08 

14  44 

21  57 

29 

16  32  — 

16 

50 

F 

14  91 

15  86 

14  23 

14  21 

20  94 

30 

31 

16  02  — 
15  75  — 

16 

15 

19 

93 

14  92 

15  04 

17  80 

. 

20  81 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

17  04 

16 

IB 

17 

66 

15 

42 

14  69 

15  13 

16  54 

14 

35 

14 

20 

14 

67 

18  26 

MAX 

18  88 

16 

50 

22 

40 

18 

79 

15  04 

17  80 

19  50 

14 

47 

14 

21 

15 

18 

24  80 

MIN 

15  55 

14 

79 

14 

70 

14 

80 

14  41 

14  59 

14  43 

14 

23 

14 

18 

14 

28 

14  48 

DAYS 

31 

21 

22 

28 

6 

28 

13 

5 

2 

7 

20 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

216 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  16  02 
HIGHEST  STAGE  WAS  25  03  AT  3  00  P  M  ON  NOV  25 
LOWEST  STAGE  WAS  14  1 8  ON  SEP  3 


DEC 

19  80 

19  10 

18  58 
18  10 
17  70 

17  35 
17  00 
16  88 

16  58 

17  75 

22  18 
21  65 

20  48 

19  50 

18  92 

20  70 
20  50 

20  84 
24  20 

21  22 

21  05 

20  52 
23  25 

22  60 
23  72 

22  70 

21  78 
21  01 
20  38 

19  96 
19  59 


20  18 
24  20 
16  58 
31 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


DAY 

1 

3 

4 

5 

6 
7 
0 
9 

10 

1  1 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


BAYOU  LATENACHE  BELOW  POINTS  COUPEE  DRAINAGE  STRUCTURE  (LA  > 

LOCATION  LAT  30-43-38,  LONG  91-43-54  ABOUT  300  FEET  BELOW  DRAINAOE  STRUCTURE  < ST A 
4350512B  ) 

GAGE  STAFF  TYPE 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY.  1968  TO  DATE 


STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 

19  71 


14  50 


15  08  13  80 


12  93 


13  30 


13  26 


14  10 


17  02  13  76 


18  45  16  10 


13  11 

12  82  16  75 

13  09  15  35 


12  08  13  63 


14  07 


14  27  18  67 


18  70 


13  27 


13  95  14  41 


12  91 


23  29 


17  14 


14  21  14  40 


13  42 


13  03 


12  98  12  96 


15  93 
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wABPL  < FwS  >  AT  BAvOU  ROUGE  i  LA  > 


LOCATION  LAT  30-45-23-  LONG  91-54-35  ATTACHED  TO  PILE  IN  BAVO'J  ROUGE-  2  5  MILES  NORT*  OF 
PALMETTO,  LA  ( STA  4615012A  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  JUNE  8  1937,  TO  1979,  JUNE  14,  1982  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  29  8  FEE T  uN  AuG  9,  1940  lOmEST.  12  j  feet  cpon  OCT  14  TO  16-  1950 


DAILV  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  at  NGvD 


Day 

JAN 

F£B 

MAR 

APR 

M/5 

JUN 

JU  L 

A  l/G 

SEP 

QC 

;T 

NO  V 

1 

18 

62 

17 

88 

17 

69 

17 

94 

17 

75 

17 

65 

20 

47 

17 

50 

1  7 

’4 

2 

18 

55 

17 

84 

1  7 

70 

17 

80 

17 

75 

1  7 

67 

20 

50 

r 

1  7 

23 

17 

45 

17 

7  1 

3 

18 

38 

1? 

81 

17 

71 

17 

64 

17 

74 

1  7 

65 

21 

1  4 

17 

24 

17 

49 

1  7 

’2 

4 

13 

03 

17 

79 

17 

77 

17 

65 

17 

71 

1  7 

66 

21 

15 

17 

2  1 

17 

47 

1  7 

7C 

5 

17 

90 

18 

17 

17 

78 

17 

63 

17 

70 

17 

65 

20 

40 

17 

22 

17 

53 

13 

45 

6 

17 

90 

19 

94 

17 

88 

17 

63 

17 

70 

j  7 

7  j 

1  9 

50 

17 

20 

1  7 

66 

19 

1 : 

7 

1  7 

73 

20 

27 

1  7 

83 

17 

65 

17 

76 

1  7 

70 

1  S 

38 

17 

18 

17 

49 

18 

76 

0 

1  7 

70 

1  9 

82 

1  7 

84 

17 

6  i 

17 

74 

1  7 

66 

18 

24 

1  7 

1  7 

1  7 

55 

1  '9 

C  5 

9 

1  7 

68 

19 

23 

17 

79 

17 

60 

17 

74 

1  7 

65 

1  7 

84 

17 

18 

i_7 

51 

19 

04 

10 

17 

60 

18 

83 

17 

85 

17 

61 

17 

78 

17 

64 

E 

17 

66 

17 

15 

17 

50 

1 8 

58 

1  1 

18 

1  1 

18 

40 

17 

84 

1  7 

65 

17 

75 

:  7 

74 

e 

l  7 

60 

!  7 

1  1 

I  7 

70 

18 

1  1 

12  r 

19 

59 

19 

01 

1  7 

99 

1  7 

67 

1  7 

76 

1  ? 

69 

E 

1  7 

58 

F 

17 

60 

1  7 

13 

1  7 

65 

1  7 

3  fa 

13 

19 

68 

17 

77 

18 

10 

1  7 

72 

17 

72 

1 7 

67 

E 

1  7 

F 

17 

60 

17 

1  1 

17 

92 

«  7 

7  4 

1  4 

1  9 

30 

1  7 

67 

18 

10 

17 

65 

1  7 

70 

17 

65 

17 

06 

;  7 

03 

17 

70 

15 

IS 

95 

1  7 

65 

18 

14 

1  7 

65 

17 

65 

1  7 

64 

F 

i  7 

60 

17 

10 

i  7 

78 

l7 

"2 

16 

19 

46 

17 

63 

18 

10 

1  7 

67 

17 

65 

1  7 

64 

17 

05 

1  7 

83 

17 

>0 

1  7 

18 

1  I 

1  7 

70 

18 

1 1 

1  7 

65 

1  7 

65 

•  T 

62 

17 

04 

17 

32 

1  7 

60 

13 

:  7 

91 

17 

70 

10 

07 

!  7 

6)4 

1  7 

64 

1  7 

62 

16 

98 

17 

80 

17 

60 

:  9 

1  7 

99 

1  7 

70 

17 

61 

17 

64 

1  7 

62 

16 

94 

1  7 

~  4 

1  7 

6  7 

20 

;  7 

92 

:  7 

67 

1  7 

9Q 

17 

60 

17 

60 

16 

92 

17 

68 

18 

-  5 

21 

1  7 

97 

17 

68 

17 

B’ 

■  7 

59 

17 

58 

F 

17 

30 

17 

c 

17 

64 

15 

25 

22 

1  7 

85 

17 

70 

1  7 

06 

17 

57 

17 

50 

1  7 

5G 

17 

42 

1  7 

64 

18 

1 2 

23 

1  7 

05 

17 

90 

17 

85 

17 

55 

17 

55 

c 

18 

40 

l  7 

55 

1  7 

63 

IS 

:  1 

24 

17 

92 

17 

73 

17 

84 

l7 

54 

:  7 

53 

j  7 

36 

17 

50 

;  7 

90 

r 

24 

9£ 

25 

1  7 

91 

17 

70  F 

23 

23 

\  7 

84 

1  7 

54 

56 

!  7 

53 

17 

49 

1  7 

?3 

c 

27 

90 

26 

18 

09 

1  7 

68 

22 

15 

:  7 

73 

17 

59 

J7 

65 

p 

17 

30 

l7 

54 

17 

69 

2  7 

18 

53 

17 

67 

21 

19 

1  - 

73 

17 

60 

I  8 

19 

cr 

17 

85 

17 

53 

1  7 

08 

26 

18 

64 

17 

68 

20 

20 

17 

77 

1  7 

62 

:  8 

20 

17 

53 

1  7 

35 

27 

OO 

29 

13 

38 

- - 

— 

1  9 

50 

• 7 

7~’ 

17 

62 

:  8 

72 

1  7 

52 

1  7 

02 

26 

79 

30 

19 

37 

— 

— 

IS 

91 

le 

00 

1  7 

63  F 

20 

34 

i  7 

50 

1  7 

"8 

26 

54 

31 

1  7 

99 

— 

18 

32 

— 

— 

j_7 

62  - 

— 

- 

— 

__ 

1  7 

7B 

- 

— 

The  FOL 

l3w I NG 

REFER 

QNL  Y 

TO  READINGS  IN  'ME 

T AB»_E  ABOJE 

mean 

1 8 

24 

18 

12 

18  63  l7  7j 

t 7  66  1 7 

SO 

18  7  0 

l7  59 

l7  24 

•  7  ■’o 

19  62 

M  A  1 

19 

63 

20 

27 

23  23  10  C J 

1 7  7Q  2  . 

34 

21  i  5 

!  7  95 

J  '■  55 

1  "  93 

27  sc 

MIN 

DA*  <5 

;  7 

66 

31 

i7 

o5 

28 

\  7  o9  ;  “  6-J 

2  5  30 

•  7  54 

32 

30 

!  7  30 

18 

1  7  5  j 

It  :2 

29 

45 

31 

2c 

T h£  TQTAL  NvMQEP  JF  DATS  FOP  The  year  was  £39 
E=E  J"  IMAGED  F=NOT  AT  STATED  TI-»E 

THF  -EAm  StA-GE  F OR  THE  VEAP  WAS  13  16 

Hi^^rsT  stage  estimated.'  was  2a  00  at  v  jo  p  m  on  no.  2 5 

L OWE  3 T  5 tagE  was  16  92  ON  SEP  20 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


BIG  DARBONNE  BAYOU  (FWS)  AT  COURTABLEAU,  LA 

LOCATION  LAT  30-33-05,  LONG  91-51-53  ON  EAST  SIDE  OF  DAR BONNE  BAYOU  CONTROL  STRUCTURE 
(STA  46300 12E  > 

CAGE  STAFF  TYPE 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY,  1932  TO  1934,  1941  TO  1958,  AND  1961  TO  1966  DAILY. 

MAY  1966  TO  DATE 

EXTREMES  < FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HIGHEST.  25  9  FEET  ON  MAY  3.  1945  LOWEST,  10  5  FEET  ON  SEP 

15.  1954 


DAILY  SEVEN  A  M  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NCVD  (1976  ADJ  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

G 

17 

49 

G 

15  29 

G 

14 

49 

G 

15.  49 

G 

14  49 

G 

14  99 

G 

15  80 

C 

14  00 

G 

13  30 

G 

12  90 

G 

14  40 

10  10 

2 

C 

17 

34 

C 

15.  29 

G 

14 

39 

G 

13  39 

G 

14  39 

G 

14  99 

G 

16  20 

0 

13  90 

G 

13  30 

G 

12  90 

G 

14.  40 

18  00 

3 

G 

17 

19 

G 

15  24 

G 

14 

39 

G 

13  24 

G 

14  34 

G 

14  94 

G 

16  35 

G 

13  90 

G 

13  30 

G 

12  85 

G 

14  35 

18  00 

4 

G 

16 

99 

G 

15  19 

G 

14 

49 

G 

15  14 

G 

14  29 

C 

14  89 

C 

16.  30 

G 

13  80 

G 

13  30 

G 

12  80 

0 

14  30 

17  90 

5 

C 

16 

79 

G 

15  54 

G 

14 

54 

G 

15  04 

G 

14  24 

G 

14  94 

G 

16  30 

G 

13  80 

G 

13  25 

G 

12  75 

G 

14.  60 

17  85 

6 

0 

16 

69 

G 

16  19 

G 

14 

54 

G 

14  89 

G 

14  14 

G 

14  89 

G 

16  20 

C 

13  70 

G 

13  20 

G 

12  00 

16  00 

17  75 

7 

c 

16 

49 

G 

16  29 

C 

14 

59 

G 

14  84 

G 

13  99 

G 

14  79 

G 

16  05 

c 

13  60 

G 

13  20 

C 

12  75 

16  00 

17  70 

8 

G 

16 

29 

G 

16  29 

G 

14 

39 

G 

14  79 

G 

13  09 

G 

14  84 

G 

15.  80 

G 

13  60 

G 

13  10 

G 

12  70 

G 

15  90 

17  55 

9 

G 

16 

14 

G 

16  14 

G 

14 

54 

G 

14  79 

G 

13  79 

0 

14  79 

G 

15  50 

G 

13.  60 

G 

13  10 

G 

12  70 

G 

15  80 

17  40 

10 

G 

16 

19 

G 

15  99 

G 

14 

49 

G 

14  69 

C 

13  74 

G 

15  19 

G 

15  40 

G 

13.  50 

G 

13  05 

G 

12.  70 

G 

15  70 

17  40 

1 1 

C 

16 

24 

G 

15  79 

G 

14 

49 

G 

14  59 

G 

13  64 

G 

15  29 

G 

15.  20 

G 

13  40 

G 

13  00 

G 

12  65 

G 

15  50 

17  50 

12 

G 

16 

29 

G 

15  59 

C 

1  '*» 

44 

G 

14  54 

G 

13  59 

G 

15  39 

0 

15  10 

G 

13  50 

0 

13  05 

G 

12  60 

G 

15  30 

17  60 

13 

G 

16 

29 

G 

15  49 

0 

1  4 

99 

G 

14  59 

G 

13  49 

G 

15  34 

G 

15  00 

G 

13.  60 

G 

13  00 

G 

12  70 

C 

15.  35 

17  70 

14 

G 

16 

34 

G 

15  39 

0 

15 

29 

G 

14  49 

G 

13  39 

G 

15  29 

C 

14  85 

G 

13  60 

G 

13  00 

G 

12  80 

G 

15  15 

17  65 

15 

G 

16 

19 

G 

15  29 

G 

15 

39 

G 

14  44 

G 

13  39 

G 

15  19 

G 

14  70 

G 

13.  60 

G 

13  00 

G 

12.  90 

G 

15  00 

17  60 

16 

G 

16 

04 

G 

15  19 

G 

15 

49 

G 

14  39 

G 

13  29 

G 

15.  04 

G 

14.  60 

G 

13  80 

G 

12  95 

G 

13  00 

G 

14  80 

17  80 

17 

G 

15 

89 

G 

15  09 

G 

15 

39 

G 

14  39 

G 

13  29 

G 

14.  89 

G 

14  50 

G 

13  80 

G 

12  90 

G 

13  10 

0 

14  80 

17  90 

18 

G 

15 

79 

G 

15  09 

G 

15 

29 

G 

14  39 

G 

13  29 

G 

14  75 

G 

14  35 

G 

13  80 

G 

12  90 

G 

13  10 

G 

14  65 

17  90 

19 

G 

15 

64 

G 

14  99 

G 

15 

59 

C 

14  29 

G 

13  29 

0 

14.  59 

G 

14  20 

G 

13  80 

G 

12  85 

G 

13  10 

G 

14  60 

10  10 

20 

G 

15 

54 

G 

14  89 

17 

19 

G 

14  79 

G 

13  29 

C 

14  49 

G 

14.  10 

G 

13  80 

G 

12  80 

G 

13  10 

G 

14  55 

10  20 

21 

G 

15 

49 

G 

14  84 

G 

17 

39 

G 

15  29 

G 

13  19 

G 

14  49 

0 

14.  00 

G 

13  70 

G 

12  80 

G 

13  05 

G 

14  60 

18  25 

22 

G 

15 

39 

G 

14  79 

G 

17 

49 

0 

15  34 

G 

13  19 

0 

14  49 

G 

13  90 

C 

13  65 

G 

12  85 

0 

13  00 

0 

14  70 

16  30 

23 

G 

15 

29 

G 

14  69 

17 

24 

G 

15  29 

G 

13  19 

G 

14  59 

G 

13  80 

G 

13  60 

G 

12  85 

0 

13  00 

G 

15  00 

18  50 

24 

C 

15 

19 

G 

14  64 

16 

89 

0 

15  19 

G 

13  19 

G 

14  60 

C 

13  80 

G 

13  50 

G 

12  90 

G 

13  15 

G 

15  25 

18  60 

25 

G 

15 

14 

G 

14  59 

C 

16 

84 

G 

15  04 

G 

13  29 

G 

14  65 

C 

13  70 

G 

13  50 

G 

12  90 

G 

13  50 

17  40 

18  60 

26 

G 

15 

09 

G 

14  59 

G 

16 

74 

G 

14  89 

G 

13  49 

G 

14  70 

G 

13  70 

G 

13  40 

G 

12  90 

G 

14  30 

17  70 

18  65 

27 

G 

15 

19 

G 

14  54 

Q 

16. 

49 

G 

14  79 

G 

13  84 

G 

14  80 

G 

14  00 

0 

13  40 

G 

12  90 

G 

14  60 

17  80 

18  60 

28 

G 

15 

44 

G 

14  49 

G 

16 

29 

G 

14  69 

G 

14  39 

G 

14  90 

G 

14  00 

G 

13  30 

G 

12  90 

G 

14  60 

18  00 

18  60 

29 

G 

15 

44 

- 

G 

16 

09 

G 

14  64 

G 

14  99 

C 

15  15 

G 

14  05 

G 

13  30 

G 

12.  90 

G 

14  60 

18  00 

10  50 

30 

0 

15 

39 

- 

G 

15 

89 

G 

14  54 

G 

14  99 

G 

15  50 

0 

14.  05 

G 

13.  30 

G 

12  90 

G 

14  50 

10  05 

18  50 

THE  FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

16  01 

15 

26 

15  54 

14 

83 

13  81 

14  91 

14  82 

13  61 

13  01 

13  21 

15  59 

18  04 

MAX 

17  49 

16 

29 

17  49 

15 

49 

14  99 

15.  50 

16  35 

14  00 

13  30 

14  60 

18  05 

18  65 

MIN 

15  09 

14 

49 

14  39 

14 

29 

13  10 

14  49 

13  70 

13  30 

12  80 

12  60 

14  30 

17  40 

DAY  9 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
C*CATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  14  89 

HIGHEST  STAGE  WAS  18  65  AT  0  00  A  M  ON  DEC  26 

LOWEST  STAGE  WAS  12  60  ON  OCT  12 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


67 


WABPL  BORROW  PIT  <FWS>  NEAR  COURT ABLEAU.  LA 

LOCATION  LAT  30-32-07,  LONG  91-51-23  ON  RIGHT  BANK  AT  JUNCTION  WITH  BAYOU  COURTABLEAU  AND  1  7 
MILES  SOUTHEAST  OF  COURTABLEAU  <STA  46375 12E  ) 

CAGE  STAFF  TYPE  IN  SEVERAL  SECTIONS 

GENERAL  INFORMATION  GAGE  HAS  BEEN  KNOWN  AS  BAYOU  COURTABLEAU  CROSSING.  FWS 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE,  INTERM I TTENTL V,  1932  TO  1950,  1953.  AND  1956  TO  1957  DAILY.  MAY  1968 

TO  DATE  DISCHARGE,  1932  TO  1934 

EXTREMES  HIGHEST .  26  0  FEET  ON  APR  28,  1945  LOWEST.  10  6  FEET  ON  OCT  15  AND  LATER  DATES  IN 

1972 

DAILY  SEVEN  A  M  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NCVD  (1976  ADJ  > 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

17  2 

14  9 

14  1 

15  2 

14  0 

14  7 

15  4 

13  6 

12  9 

12  5 

14  1 

17  4 

2 

17  0 

14  9 

14  0 

15  0 

14  0 

14  7 

15  8 

13  5 

12  9 

12  5 

14  0 

17  4 

3 

16  9 

14  9 

14  0 

14  9 

14  0 

14  5 

16  0 

13  3 

12  9 

12  5 

14  0 

17  4 

4 

16  7 

14  8 

14  1 

14  B 

13  9 

14  5 

13  9 

13  3 

12  9 

12  4 

13  9 

17  3 

5 

16  5 

15  2 

14  2 

14  7 

13  9 

14  5 

13  8 

13  4 

12  8 

12  3 

14  2 

17  3 

6 

16  4 

15  8 

14  2 

14  5 

13  8 

14  5 

15  7 

13  3 

12  B 

12  4 

15  6 

17  3 

7 

16  3 

15  9 

14  2 

14  3 

13  7 

14  5 

15  7 

13  3 

12  B 

12  3 

15  6 

17  2 

8 

16  0 

15  9 

14  2 

14  4 

13  5 

14  5 

15  4 

13  3 

12  7 

12  3 

15  5 

17  1 

9 

15  9 

15  8 

14  2 

14  4 

13  4 

14  5 

15  2 

13  3 

12  7 

12  2 

15  5 

17  0 

10 

15  9 

15  6 

14  2 

14  3 

13  3 

14  9 

15  0 

13  2 

12  7 

12  2 

15  4 

17  0 

11 

15  9 

15  4 

14  1 

14  2 

13  2 

14  9 

14  8 

13  2 

12  6 

12  2 

15  2 

17  1 

12 

15  9 

15  3 

14  0 

14  2 

13  2 

15  0 

14  7 

13  2 

12  7 

12  2 

15  0 

17  2 

13 

16  0 

15  1 

14  6 

14  2 

13  1 

15  0 

14  6 

13  2 

12  7 

12  2 

15  0 

17.  2 

14 

16  0 

15  0 

14  9 

14  1 

13  0 

14  9 

14  5 

13  2 

12  6 

12  4 

14  8 

17  2 

15 

16  0 

14  9 

15  1 

14  0 

13  0 

14  0 

14  4 

13  2 

12  6 

12  5 

14  6 

17  2 

16 

15  7 

14  8 

15  1 

14  0 

12  9 

14  7 

14  3 

13  3 

12  6 

12  6 

14  5 

17  3 

17 

15  5 

14  7 

15  0 

13  9 

12  9 

14  6 

14  1 

13  3 

12  5 

12  7 

14  4 

17  4 

18 

15  4 

14  7 

14  9 

13  9 

12  9 

14  4 

14  0 

13  4 

12  4 

12  7 

14  3 

17  4 

19 

15  3 

14  6 

15  2 

13  8 

12  9 

14  3 

13  8 

13  4 

12  4 

12  7 

14  2 

17  6 

20 

15  2 

14  5 

16  6 

14  4 

12  9 

14  2 

13  6 

13  4 

12.  4 

12  7 

14  2 

17  7 

21 

15  1 

14  5 

16  8 

14  9 

12  8 

14  1 

13  6 

13  4 

12  4 

12  7 

14  2 

17  7 

22 

15  0 

14  4 

16  9 

14  9 

12  B 

14  1 

13  6 

13  3 

12  5 

12  7 

14  3 

17  8 

23 

14  9 

14  3 

16  7 

14  9 

12  8 

14  2 

13  5 

13  2 

12  5 

12  4 

14  4 

18  0 

24 

14  8 

14  3 

16  5 

14  8 

12  8 

14  3 

13  4 

13  1 

12  9 

IP  8 

14  9 

18  1 

25 

14  7 

14  3 

16  4 

14  7 

12  8 

14  3 

13  3 

13  1 

12.  5 

13  1 

16.  9 

20  1 

26 

14  8 

14  2 

16  3 

14  5 

13  1 

14  3 

13  4 

13  0 

12  5 

13  9 

17  1 

18  1 

27 

14  8 

14  1 

16  1 

14  4 

13  5 

14  5 

13  6 

13  0 

12  5 

14  3 

17  3 

18  1 

28 

15  1 

14  1 

15  9 

14  4 

14  0 

14  6 

13  6 

12  9 

12  5 

14  3 

17  3 

18  1 

29 

15  1 

15  6 

14  3 

14  5 

14  7 

13  6 

12  9 

12  5 

14  2 

17  4 

18  1 

30 

o  o 

— 

15  5 

14  1 

14  7 

1  A  7 

13  1 

13  7 

12  9 

12  5 

14  1 

17  4 

IB  0 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN  15  7 

14  9 

15  1  14  4 

13  4 

14  6 

14  4 

13  2 

12  6 

12  8 

IS  2 

17 

5 

MAX  17  2 

15  9 

16  9  15  2 

14  7 

15  1 

16  0 

13  6 

12  9 

14  3 

17  4 

18 

1 

MIN  14  7 

14  1 

14  0  13  8 

12  8 

14  1 

13  3 

12  9 

12  4 

12  2 

13  9 

17 

0 

DAYS  31 

28 

31  30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR  THE  YEAR  WAS 

365 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  14  5 

HI CHEST  STAOE  WAS 

18  10  AT  8.  00  A  N  ON  DEC 

24  AND 

LATER  i 

DATE ( S) 

LOWEST  STAGE  WAS 

12  20  ON 

l  OCT  9  AND  LATER 

DATE  <  S ) 

68 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


BAYOU  COURTABLEAU  OUTLET  CHANNEL  NEAR  NORTHEAST  WING  WALL  < LA  ) 

LOCATION  LAT  30-32-02.  LONG  91-51-20  ON  LEFT  BANK.  300  FEET  BELOW  DRAINAGE  STRUCTURE  AND 
1  7  MILES  SOUTHEAST  OF  COURTABLEAU.  LA  (STA  46600 12E  ) 


GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 


RECORDS  AVAILABLE  MAR  28.  1957.  TO  DATE 


EXTREMES  HIGHEST  22  99  FEET  ON  MAY  26  AND  27,  1973  LOWEST,  B  43  FEET  ON  OCT  6  AND  7.  I960 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD  <1976  ADJ  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

17  00 

13 

14 

12 

37 

13  97 

1  1 

65 

14  73 

15  70 

11  02 

10  78 

10  43 

13  03 

2 

16  83 

12 

95 

12 

37 

13  78 

1  1 

56 

14  72 

16  31 

11  02 

10  78 

10  38 

12  98 

F 

17  32 

3 

16  67 

12 

82 

12 

36 

13  54 

1  1 

59 

14  55 

1*.  J2 

11  02 

10  79 

10  22 

12  90 

4 

16  47 

12 

77 

12 

48 

13  34 

1  1 

56 

13  44 

15  80 

11  00 

10  79 

10  19 

12  03 

5 

16  26 

13 

05 

12 

97 

13  19 

1  1 

49 

13  02 

15  76 

10  98 

10  79 

10  22 

12  97 

6 

16  09 

16 

22 

12 

64 

13  01 

1  1 

39 

12  89 

15  70 

10  95 

10  76 

10  19 

15  80 

7 

15  80 

15 

94 

13 

25 

12  87 

1  1 

30 

12  75 

15  25 

10  95 

10  75 

10  13 

15  60 

B 

15  36 

15 

70 

13 

30 

12  74 

1  1 

22 

12  63 

14  40 

10  92 

10  72 

10  12 

15  69 

9 

15  33 

15 

41 

12 

75 

12  60 

1  1 

1  5 

12  63 

14  09 

10  90 

10  70 

10  13 

15  53 

10 

15  64 

15 

18 

12 

49 

12  48 

1  1 

05 

15  30 

13  82 

10  85 

10  70 

10  12 

15  48 

1  1 

15  56 

14 

34 

13 

10 

12  33 

1  1 

05 

14  86 

13  42 

10  80 

10  70 

10  15 

14  37 

12 

15  60 

14 

04 

12 

59 

12  19 

1  1 

00 

14  82 

13  10 

10  82 

10  69 

10  25 

13  95 

F 

17  68 

13 

15  58 

13 

77 

12 

97 

12  20 

10 

95 

14  80 

12  76 

10  B 1 

10  66 

10  34 

1 5  20 

14 

15  84 

13 

48 

15 

08 

12  06 

10 

94 

14  76 

12  40 

10  81 

10  62 

10  35 

14  03 

15 

15  39 

13 

23 

15 

13 

11  92 

10 

95 

14  65 

12  12 

10  80 

10  61 

10  46 

13  50 

16 

14  78 

13 

00 

15 

10 

11  78 

10 

90 

14  39 

11  82 

10  81 

10  60 

13  08 

13  10 

17 

14  54 

12 

78 

15 

00 

11  70 

10 

89 

13  62 

11  61 

10  82 

10  59 

11  80 

12  97 

F 

17  30 

IB 

14  36 

12 

62 

14 

06 

11  65 

10 

08 

13  12 

11  49 

10  84 

10  58 

11  49 

17  39 

19 

14  19 

12 

53 

14 

41 

11  59 

10 

89 

12  87 

11  36 

10  89 

10  53 

11  48 

17  59 

20 

14  01 

12 

48 

17 

11 

11  80 

10 

85 

12  72 

11  27 

10  88 

10  50 

11  54 

17  64 

21 

13  85 

12 

40 

17 

1  1 

12  33 

10 

81 

12  62 

11  28 

10  90 

10  50 

11  65 

17  65 

22 

13  65 

12 

32 

16 

92 

12  83 

10 

83 

12  54 

11  20 

10  90 

10  50 

12  10 

17  65 

23 

13  43 

12 

31 

16 

45 

12  93 

10 

85 

12  52 

11  11 

10  87 

10  50 

12  26 

17  90 

24 

13  24 

12 

33 

16 

07 

12  83 

10 

84 

12  40 

11  05 

10  90 

10  50 

E  12  61 

18  00 

25 

13  07 

12 

37 

15 

14 

12  63 

10 

90 

12  30 

11  00 

10  88 

10  58 

E  15  00 

18  02 

26 

12  92 

12 

43 

15 

67 

12  40 

11 

05 

12  25 

11  11 

10  S3 

10  52 

14  93 

18  01 

27 

12  87 

12 

43 

14 

95 

12  20 

1 1 

24 

12  21 

11  30 

10  05 

10  50 

14  75 

17  99 

28 

15  28 

12 

40 

14 

75 

12  01 

13 

00 

12  20 

11  24 

10  84 

10  50 

13  60 

17  94 

29 

14  17 

— 

— 

14 

59 

11  89 

14 

90 

12  58 

11  14 

10  80 

10  49 

13  22 

17  90 

30 

13  71 

— 

14 

38 

11  75 

14 

00 

13  80 

11  14 

10  BO 

10  49 

13  10 

17  83 

31 

13  39 

— - 

— 

14 

17 

14 

68 

11  00 

10  79 

13  08  • 

17  78 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  A3CVE 

MEAN  14  87  13.37  14  25  12  48  1 1  50  13  42 
MAX  17  00  16  22  17  11  13  97  1 4  90  1 5  30 
MIN  12  B7  12  31  12  36  11  59  10  81  12  20 
DAYS  31  28  31  30  31  30 


THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  338 
F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  12  91 

HIGHEST  STAOE  HAS  18  02  AT  3  00  P  M  ON  DEC  25  AND  LATER  DATE  <  S) 
LOWEST  STAGE  WAS  10  12  ON  OCT  8 


12 

81 

10 

88 

10 

62 

1 1 

59 

14  12 

17 

75 

16 

32 

1 1 

02 

10 

79 

15 

00 

15  80 

18 

02 

1 1 

00 

:o 

79 

10 

49 

10 

12 

12  83 

17 

32 

31 

31 

30 

31 

17 

17 

DAILY  STAGE  FOR  1986 
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BAYOU  COURTABLEAU  OUTLET  CHANNEL  NEAR  SOUTHEAST  WING  WALL  < LA.  ) 

LOCATION  LAT  30-31-58,  LONG  91-51-20  ABOUT  346  FEET  BELOW  DRAINAGE  STRUCTURE  AND  l  7  MILES 
SOUTHEAST  OF  COURTABLEAU.  LA  (STA  4675012E  ) 

CAGE  STAFF  TYPE 


RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY.  1956  TO  1957  DAILY.  MAR  17.  1957.  TO  DATE 


EXTREMES 

HIGHEST,  22  95 

FEET  ON  MAY  26  AND 

27.  1973 

LOWEST, 

8.  70  FEET 

ON  SEP 

24  AND 

LATER 

DATES 

IN  I960 

DAILY  SEVEN  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

gage 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

17  00 

13  20 

12  40 

14  00 

11.70 

14  80 

15  70 

11  05 

10.  60 

10  30 

13  15 

17  40 

2 

16  90 

13  00 

12  40 

13  80 

11  60 

14  80 

16  40 

11. 00 

10  60 

10  25 

13  00 

17  30 

3 

16  70 

12  90 

12  40 

13  60 

11  60 

14  75 

16  40 

10  60 

10  15 

12.  90 

17  20 

4 

16  50 

12  80 

12  50 

13  40 

11  60 

13  60 

15  80 

10  60 

10  00 

12  80 

17  20 

5 

16  30 

13  15 

13  00 

13  20 

11  60 

13  15 

15  75 

10  60 

10  00 

13  00 

17  20 

6 

16  10 

16  30 

12  70 

11  50 

13  00 

15  70 

10.  ,0 

10  05 

15  80 

17  15 

7 

15  85 

16  10 

13  35 

1  1  40 

12  90 

15  60 

10.  60 

10  00 

15  60 

17  10 

8 

15  60 

15  80 

13  35 

11  30 

12  00 

14  50 

10  60 

10  00 

15  70 

17  00 

9 

15  40 

15  50 

12  60 

11  20 

.2  80 

14  10 

10  50 

10  00 

15  50 

16  90 

10 

15  70 

15  50 

12  50 

1  1  10 

15  45 

13  90 

10  90 

10  50 

10  00 

15  45 

16  90 

1 1 

15  60 

14  50 

13  15 

11  00 

15  00 

13  50 

10.  80 

10  50 

10  00 

14  40 

17  25 

12 

15  60 

14  20 

12  60 

n.oo 

15  00 

13  20 

10  85 

10  50 

10  00 

13  90 

17  25 

13 

15  60 

13  90 

12  70 

12  25 

10  90 

15  00 

12  80 

10  85 

10  50 

10  15 

15  20 

17  20 

14 

15  90 

13  60 

14  95 

12  10 

10  90 

14  95 

12  50 

10  85 

10  50 

10  25 

14  05 

17  20 

15 

15  40 

13  35 

15  OC 

12  00 

10  90 

14  90 

12  20 

10  85 

10  45 

10  30 

13  50 

17  10 

16 

14  90 

13  10 

15  OO 

11  90 

10  90 

14  70 

11  90 

10  85 

10  40 

12  90 

13.  15 

17  30 

17 

14  60 

12  90 

14  90 

11  80 

10  90 

13  70 

11  75 

10  85 

10  40 

11  70 

13  00 

17  40 

18 

14  40 

12  75 

3  4  OO 

11  70 

10  90 

13  20 

11.  60 

10  90 

10  40 

1 1  40 

12  05 

17  40 

19 

14  25 

12  65 

13  80 

11  70 

10  90 

12  90 

11.40 

10  90 

10  40 

11  35 

12  75 

17  60 

20 

14  10 

12  60 

17  00 

11  85 

10  80 

12  75 

11.30 

10  90 

10  35 

11  40 

12  90 

17  65 

21 

13  90 

12  50 

17  00 

12  30 

10  00 

12  70 

11  40 

10  85 

10  35 

1 1  Jo 

12  90 

17  65 

22 

13  70 

12  40 

16  90 

12  85 

10  80 

12.  60 

1  1.  30 

1C  C5 

10  35 

12  00 

12  90 

17  65 

23 

13  50 

16  50 

12  95 

10  80 

12  60 

11  20 

10  85 

10  35 

12  40 

12  90 

17  90 

24 

13  30 

12  40 

16  10 

12  85 

10  80 

12  50 

11  15 

10  00 

10  33 

12  40 

13  10 

18  00 

25 

13  10 

12  45 

15  20 

12  70 

10  90 

12  40 

11.  10 

10  BO 

10  35 

14  90 

17  30 

18  00 

26 

13  00 

12  50 

15  70 

12  40 

1  1  00 

12  30 

11.  20 

10  75 

10  40 

14  90 

17  40 

10  00 

27 

13  00 

12  50 

15  OO 

12  20 

11  20 

12  15 

11  40 

10  70 

10  40 

14  70 

17  40 

18  00 

28 

29 

15  35 

12  50 

14  80 
14  60 

12  00 

11  45 

12.  25 

12  60 

11  35 

11  25 

10  70 

10  70 

10  40 

10  30 

13  55 

13  20 

17  50 

17  40 

17  95 
17  95 

30 

14  40 

13  10 

1  1  15 

10  70 

10  30 

13  10 

17  40 

17  90 

31 

14  20 

11  17 

13  10 

17.  80 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

14  93 

13  52 

14  22 

12  49 

11  47 

13  51 

12  89 

10  03 

10  46 

11  48 

14  49 

17  47 

MAX 

17  00 

16  30 

17  00 

14  00 

15  50 

15  45 

16  40 

11  03 

10  60 

14  90 

17  50 

18  00 

MIN 

13  00 

12  40 

12  40 

11  70 

10  80 

12  15 

11  10 

10  60 

10  30 

10  00 

12  75 

16  90 

DAYS 

31 

27 

31 

23 

31 

30 

31 

24 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

350 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  13  21 

HIGHEST  STAGE  WAS  18  00  ON  DEC  24  AND  LATER  DATE < S > 

LOWEST  STAGE  WAS  10  00  ON  OCT  4  AND  LATER  DATE < S ) 
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DAILY  STAGE  FOR  1906 


BAYOU  COURTABLEAU  OUTLET  CHANNEL  AT  STATION  225+00  (LA  )  (EAST  AUTO  ) 

LOCATION  LAT  30-28-30,  LONG  91-50-20  ON  TOWER,  5  5  MILES  SOUTHEAST  OF  COURTABLEAU.  LA  (ST* 
49075 12E  ) 


GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 


RECORDS  AVAILABLE  OCT  9,  1959,  TO  DATE 


EXTREMES 

HIGHEST 

,  23  19 

FEET  ON  MAY 

26  AND  27,  1973 

LOWEST, 

(FROM 

INCOMPLETE 

RECORD)  9 

20  FEET 

ON  AUG 

11  AND 

12,  1980 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

2ER0  IS 

AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

i 

13  55 

12  66 

14  45 

11  37 

10  91 

10  61 

2 

13  38 

12  60 

14  27 

11  36 

10  90 

10  55 

3 

13  26 

12  60 

14  05 

11  35 

10  93 

10  45 

4 

13  1  1 

12  71 

13  87 

1 1  35 

10  93 

10  35 

5 

13  48 

13  20 

13  70 

11  32 

10  93 

10  31  F 

13  81 

6 

16  52 

12  87 

13  54 

11  28 

10  92 

10  36 

7 

16  28 

13  50 

13  39 

15  45 

11  28 

10  90 

10  33 

8 

16  08 

13  52 

13  25 

14  67 

11  26 

10  90 

10  30 

9 

15  82 

12  98 

13  15 

14  39 

11  25 

10  84 

10  28 

10 

15  60 

12  63 

13  02 

14  29 

11  20 

10  81 

10  30 

1 1 

14  78 

13  25 

12  90 

13  78 

11  15 

10  79 

10  29 

12 

14  48 

12  70 

12  75 

13  45 

11  18 

10  80 

10  30 

13 

14  22 

12  85 

12  73 

13  14 

11  16 

10  79 

10  41 

14 

13.  82 

15  06 

12  64 

12  80 

1 1  16 

10  78 

10  52 

15 

13  60 

15  14 

12  SO 

11  15 

10  77 

10  60  F 

13  78 

16 

13  35 

15  13 

F 

12  14 

11  10 

10  75 

13.  55 

17 

13  15 

15  04 

12  02 

11  17 

10  73 

13  37 

18 

13  00 

14  40 

11  90 

11  19 

10  71 

13  25 

19 

12  90 

14  21 

11.79 

11  20 

10  68 

13  17 

20 

12  82 

17  20 

11  66 

11  20 

10  66 

13  26 

21 

12  78 

17  24 

12  70 

1  1  66 

11  17 

10  64 

13  32 

22 

12  65 

17  15 

13  29 

11  61 

11  19 

10  65 

13  27 

23 

12  65 

16  84 

13  38  F 

11  08 

11  54 

11  16 

10  64 

13  29 

24 

12  65 

16  50 

13  34 

1  1  48 

11  14 

10  63 

13  70 

25 

12  66 

15  64 

13  15 

11  44 

11  12 

10  63 

17  34 

26 

12  74 

16  15 

12  92 

11  50 

11  09 

10  63 

17  45 

27 

12  74 

15  43 

12  70 

11  66 

11  05 

10  65 

17  48 

28 

12  70 

15  24 

11  64 

11  03 

10  65 

17  49 

29 

F  14  54  - 

15  05 

11  55 

11  02 

10  63 

17  50 

30 

14  13  - 

14  85 

11  47 

10  98 

10  61 

17  50 

31 

14  67 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

14  16 

13  74 

14  48 

13  30 

11  08 

12  44 

11  18 

10  76 

10  40 

14  85 

MAX 

14  54 

16  52 

17  24 

14  45 

11  08 

15  45 

11.37 

10  93 

10  61 

17  50 

MIN 

13  BO 

12  65 

12  60 

12  64 

11  08 

11.40 

10  94 

10  61 

10  28 

13  17 

DAYS 

3 

28 

31 

21 

1  0 

25 

31 

30 

15 

17 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR  THE 

YEAR  WAS  233 

F-NOT  AT  STATED 

TIME 

THE 

MEAN  STAOE  FOR  THE  YEAR  WAS 

13  32 

HIGHEST  STAGE  WAS  10  24  AT  0  00 

A  M  ON  DEC 

25  AND  LATER  DATE  <  S  > 

LOWEST  STAGE  WAS  10.  28  ON  OCT  9 


DEC 

17  45 
17  42 
17  39 
17  37 
17  36 

17  34 
17  28 
17  23 
17  15 
17  15 

17  35 
17  40 
17.  40 
17  36 
17  32 

17  49 
17  56 
17  58 
17  76 
17  03 

17  85 

17  06 
10  10 

18  20 
18  24 

10  24 
18  24 
18  23 
18  20 
18  15 
18  10 


17  66 

18  24 
17  15 

31 


DAILY  STAGE  FOR  1 906 
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UIABPL  (FWS  J  AT  CLEON-  LA 

LOCATION  LAT  30-19-42,  LONG  91-47-15  ON  TOWER  200  FEET  ABOVE  TEXAS  0 1 1_  CO  WHARF.  IN  LONG 
ISLAND  BAY-CLEON  NAVIGATION  CHANNEL  <STA  49l20l2D  / 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAF^ 

RECORDS  AVAILABLE  DAILY.  DEC  5  1934,  TO  OCT  12-  1935,  1937  TO  1936,  AND  MAR  22-  1957  TO  DATE 

INTERr.:  TTENTLY.  1940  TO  1945 

EXTREMES  HIGHEST,  25  6  FEET  FROM  APR  23  TO  MAY  3,  1945  LOWEST.  ' FROM  INCOMPLETE  RECORD)  A  Ql 

FEET  ON  NOV  24.  1967 


DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE 

IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS 

AT 

NGvB 

i  1976 

ADJ  * 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOv 

DEC 

1 

16 

93 

10  1  7 

12 

09 

9  80 

10 

40 

3 

05 

6 

20 

12 

94 

15 

05 

2 

16 

74 

9  9Q 

1  2 

05 

9  74 

1  0 

26 

8 

05 

e 

12 

12 

36 

1  5 

23 

3 

1  6 

5B 

9  65 

12 

00 

E 

9  65 

3 

13 

0 

16 

12 

91 

15 

37 

4 

16 

40 

9  41 

12 

04 

E 

9  55 

F  1  1 

60 

F 

7 

60 

6 

13 

e 

1  5 

12 

69 

15 

50 

5 

16 

20 

9  35 

1 1 

96 

6 

9  87 

1  1 

46 

0 

12 

8 

14 

12 

66 

l  5 

62 

© 

16 

02 

9  17 

1  1 

85 

1  1 

6  1 

6 

13 

8 

12 

12 

60 

15 

72 

1  5 

80 

9  27 

1 1 

72  F 

12 

00 

1  1 

74  F 

10 

55 

a 

13 

8 

1 1 

12 

58 

1  5 

80 

8 

15 

57 

9  39 

1  1 

63 

1  1 

Si  F 

10 

4B 

& 

13 

0 

09 

12 

58 

1  5 

@6 

<y 

15 

05 

9  57 

1  1 

51 

1  1 

65 

20 

34 

8 

14 

8 

01 

12 

58 

1  5 

93 

10 

14 

G5 

9  85 

1 1 

34 

86 

10 

12 

3 

13 

e 

20 

12 

62 

16 

04 

1  1 

1  5 

02 

9  80 

1  1 

10 

1  1 

89 

9 

94 

S 

l  1 

3 

43 

12 

54 

: 

14 

12 

14 

86 

9  86 

10 

98 

6  25 

1  2 

01 

9 

67 

F 

8 

00 

6 

12 

8 

73 

12 

49 

16 

22 

13 

14 

40 

10  03 

10. 

77 

: : 

02 

9 

3^ 

6 

i  5 

9 

17 

12 

43 

16 

32 

14 

14 

50 

10  25 

10 

80  F 

10 

52 

12 

06 

9 

05 

8 

13 

9 

53 

12 

39 

16 

38 

15 

14 

35 

10  46 

10 

65 

10 

26 

12 

1  1 

8 

69 

S 

1 1 

9 

78 

12 

35 

16 

49 

16 

14 

1  5 

10  66 

10 

50 

10 

10 

12 

14 

a 

35 

6 

10 

10 

14 

12 

32 

16 

60 

1  7 

13 

90 

10  86 

10 

35 

9 

9^ 

1 2 

15 

8 

01 

8 

1 1 

10 

44 

i  2 

30 

1  6 

70 

18 

13 

70 

11  11 

so 

30 

9 

83 

12 

12 

7 

^8 

F 

8 

00 

8 

10 

10 

73 

12 

32 

1 6 

78 

19 

13 

47 

1  1  30 

10 

30 

9 

75 

*- 

Qj 

o 

;  2 

12 

7 

98 

7 

97 

3 

1 1 

10 

99 

12 

36 

16 

94 

20 

13 

26 

1  1  50 

10 

27 

9 

79 

1  1 

7 

94 

7 

9  7 

3 

10 

1 1 

20 

12 

39 

17 

09 

21 

1  3 

00 

1  1  70 

10 

47 

9 

85 

04 

b 

OC 

? 

97 

3 

1 1 

1 1 

41 

12 

52 

17 

i  B 

22 

12 

77 

1  1  80 

10 

74 

9 

84 

1  1 

90 

a 

10 

e 

02 

b 

13 

1 1 

60 

12 

54 

17 

26 

23 

12 

53 

1  1  90 

1 1 

32 

9 

69 

r 

8  17 

1  1 

75 

7 

96 

6 

02 

0 

14 

1 1 

82 

12 

60 

1  7 

47 

24 

12 

25 

1  1  96 

1 1 

70 

9 

60 

1  1 

64 

6 

15 

6 

02 

0 

17 

12 

1  1 

12 

66 

1  7 

55 

25 

12 

00 

12  07 

12 

12 

9 

ca 

1  1 

49 

8 

17 

8 

02 

6 

20 

22 

30 

13 

06 

1  7 

62 

26 

1  1 

^5 

12  13 

12 

26 

9 

53 

J  ’ 

2  7 

b 

1  C 

9 

04 

0 

23 

12 

49 

13 

45 

17 

65 

2  7 

1  1 

48 

12  14 

12 

44 

9 

61 

9  60 

2  ! 

08 

8 

02 

0 

06 

0 

20 

12 

68 

*  3 

07 

1  7 

67 

28 

1  1 

22 

12  11 

12 

52 

9 

74 

10 

94 

7 

35 

8 

05 

3 

2 1 

12 

85 

14 

25 

1  7 

66 

29 

10 

67 

— 

12 

62 

9 

05 

1  0 

78 

3 

C5 

6 

21 

12 

95 

14 

56 

J  7 

64 

30 

10 

66 

- 

12 

59 

9 

92 

1  c 

67 

0 

05 

3 

22 

12 

98 

14 

83 

1  7 

59 

Jl 

10 

41 

12 

70 

— 

—  - 

— 

8 

05  -- 

— 

12 

99  - 

— 

:  7 

53 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  I  HE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

13 

09 

10 

62 

1  1 

48 

9 

9  7 

9 

19 

1  ; 

7  1 

e 

00 

T 

90 

0 

14 

10 

21 

12 

04 

16 

60 

MAX 

1  6 

93 

12 

1  4 

12 

70 

12 

00 

9 

87 

12 

15 

10 

55 

8 

06 

0 

23 

1  2 

99 

14 

03 

1  ? 

67 

MIN 

10 

41 

9 

1  7 

10 

27 

9 

53 

0 

10 

1C 

67 

7 

^8 

7 

60 

a 

05 

8 

01 

12 

30 

1  5 

05 

days 

31 

28 

31 

10 

9 

24 

1  6 

30 

31 

3C 

31 

THE  ^OTAl  NHMBEP  OF  days  FOR  the  tear  was  306 
E«CSTI MATED  F=NOT  AT  STATED  TIME 

the  mean  stage  for  THE  YEAR  WAS  1 1  32 

HIGHEST  5T  AGE  WAS  l1  67  AT  0  00  A  H  Qn  DEL  2 7  AND  LATER  DAT  E l S  > 
LOWEST  STAGE  ( FROM  INCOMPLETE  RECORDS?  WAS  7  60  ON  AUG  4 
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DAILY  STAGE  FOR  1906 


WABPL  BORROW  PIT  <FWS>  AT  OPELOUSAS  BAY  < LA  ) 

LOCATION  LAT  30-16-54.  LONG  91-44-11  ON  BRIDGE,  FOUR  MILES  SOUTHEAST  OF  NEW  HENDERSON 
LANDING.  LA  (ST A  491 351 2D  ) 

GAGE  STAFF  TYPE 


RECORDS  AVAILABLE 

INTtRMl TTENTLY, 

1935,  . 

1938,  1945. 

1946.  1949,  ; 

1950.  1961  AND 

1969  DAILY, 

CK 

TO  DEC 

1967. 

AND  SEP 

1969 

TO  DATE 

EXTREMES 

HIGHEST,  23  60 

FEET 

ON  MAY  26, 

1973 

LOWEST.  3  90 

FEET 

ON  SEP 

26  AND 

27, 

1969 

DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NCVD 

(  1976 

ADJ  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

l 

16 

50 

9 

55 

12  28 

12 

33 

9 

90 

10 

23 

10  35 

8 

01 

8  20 

8 

31 

12 

80 

2 

16 

31 

9 

47 

12  10 

12 

34 

9 

82 

10 

40 

10  28 

7 

9Q 

8  20 

8 

30 

12 

83 

3 

16 

03 

9 

32 

12  20 

12 

08 

9 

75 

10 

58 

10  19 

8 

02 

8  22 

8 

30 

12 

80 

4 

15 

88 

9 

17 

12  09 

12 

00 

9 

62 

10 

73 

10  15 

8 

04 

8  23 

8 

29 

12 

71 

5 

15 

60 

8 

92 

1  1  90 

1  1 

81 

9 

40 

10 

90 

10  10 

8 

05 

8  23 

0 

25 

12 

64 

6 

15 

30 

8 

90 

11  00 

11 

62 

9 

13 

1 1 

05 

10  20 

8 

07 

8  23 

8 

26 

12 

56 

7 

25 

02 

8 

75 

11  67 

1  1 

40 

8 

92 

1 1 

12 

9  90 

8 

10 

8  24 

8 

30 

12. 

49 

8 

14 

68 

8 

90 

11  33 

1 1 

25 

8 

80 

1 1 

22 

9  76 

B 

13 

8  24 

a 

35 

12 

40 

9 

14 

45 

9 

20 

11  31 

1  1 

15 

8 

57 

1 1 

36 

9  68 

0 

15 

8  23 

8 

40 

12 

40 

10 

14 

33 

9 

51 

1 1  13 

10 

93 

8 

46 

1 1 

47 

9  50 

8 

14 

8  22 

8 

70 

12 

43 

1  1 

14 

21 

9 

75 

10  88 

10 

82 

8 

34 

1 1 

69 

9  40 

8 

12 

8  23 

9 

10 

12 

45 

12 

14 

10 

9 

86 

10  82 

10 

65 

8 

20 

1 1 

91 

9  30 

8 

16 

8  22 

9 

52 

12 

46 

13 

13 

83 

9 

91 

10  65 

10 

54 

8 

05 

12 

12 

9  10 

8 

18 

8  22 

9 

70 

12 

45 

14 

13 

68 

9 

96 

10  50 

10 

43 

7 

99 

12 

30 

8  97 

8 

20 

8  23 

10 

03 

12 

43 

15 

13 

55 

10 

00 

10  25 

10 

34 

7 

90 

12 

32 

8  72 

8 

20 

8  23 

10 

41 

12. 

46 

4  6 

13 

38 

10 

20 

10  15 

10 

22 

7. 

90 

12 

38 

8  50 

8 

19 

8  23 

10 

72 

12 

46 

17 

13 

17 

to 

52 

10  63 

10 

09 

8 

05 

12 

32 

0  34 

6 

22 

8  23 

10 

98 

12 

50 

16 

12 

83 

10 

95 

10  90 

9 

92 

8 

20 

12 

30 

8  21 

8 

22 

8  25 

11 

30 

12 

54 

19 

12 

65 

1 1 

22 

10  97 

9 

90 

8 

30 

12 

23 

8  10 

8 

20 

8  25 

11 

50 

12 

58 

20 

12 

42 

1 1 

53 

11  20 

9 

60 

8 

42 

12 

17 

8  11 

8 

23 

8  25 

11. 

72 

12 

63 

21 

12 

20 

1 1 

05 

11  53 

9 

60 

8 

54 

12 

20 

8  13 

e 

18 

8  25 

11 

91 

12 

68 

22 

1 1 

02 

12 

05 

1  1  80 

9 

50 

8 

70 

12 

03 

8  13 

e 

23 

8  25 

12 

13 

12 

74 

23 

1  1 

75 

12 

13 

11  92 

9 

55 

8 

81 

1  1 

87 

0  12 

8 

20 

8  27 

12 

30 

12 

75 

24 

1  1 

48 

12 

21 

12  03 

9 

70 

8 

97 

11 

01 

8  15 

8 

20 

8  30 

12 

50 

12 

91 

25 

1  1 

10 

12 

30 

12  20 

9 

93 

9 

08 

1  1 

62 

8  17 

8 

20 

8  32 

12 

70 

13 

32 

26 

10 

91 

12 

34 

12  31 

10 

00 

9 

24 

1  1 

30 

8  20 

8 

20 

8  33 

12 

80 

13 

74 

27 

10 

65 

12 

39 

12  40 

9 

83 

9 

41 

1  1 

04 

7  80 

8 

20 

8  33 

12 

92 

14 

08 

28 

10 

42 

12 

40 

12  50 

9 

92 

9 

62 

10 

70 

7  64 

8 

20 

0  33 

13 

00 

14 

29 

29 

7  4! 

8  33 

13 

n  n 

8 

0  02 

B 

THE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

23 

16 

10 

47 

1  1  58 

10 

58 

8 

90 

1 1 

46 

8  86 

8 

16 

8  25 

10 

58 

12 

88 

MAX 

16 

50 

12 

40 

12  55 

12 

34 

10 

10 

12 

38 

10  35 

8 

23 

8  33 

13 

10 

14 

55 

MIN 

9 

90 

8 

75 

10  15 

9 

50 

7 

90 

10 

15 

7  41 

7 

99 

B  20 

B 

25 

12 

40 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR  THE 

YEAR 

WAS 

365 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  iO  94 

HIGHEST  STAGE  WAS  17  40  ON  DEC  26  AND  LATER  DATE  <  S ) 

LOWEST  STAGE  WAS  7  4 1  ON  JUL  29 


DEC 

14  73 

14  91 

15  11 
15  23 
15  41 

15  56 
15  60 
15  64 
15  72 
15  00 

15  82 

15  90 

16  04 

15  85 

16  17 

16  30 
16  55 
16  72 
16  85 

16  96 

17  04 
17  12 
17  30 
17  35 
17  38 

17  40 
17  40 
17  35 
17  24 
17  13 
17  06 


16  35 

17  40 
14  73 

31 


DAILY  STAGE  FOR  1906 


WABPL  BORROW  PIT  (FWS>  AT  BAYOU  MERSIER  (LA  ) 

LOCATION  LAT  30-14-00-  LONG  91-41-55  ON  RIGHT  BANK  AT  LEVEE  STATION  3265*00.  1  7  MILES  NORTH 

OF  CATAHOULA.  LA  < STA  491 501 2D  ) 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY.  1945  TO  1950.  1957  AND  1961  DAILY  DURING  HIGH  WATER.  JAN 

1966  TO  1969  AND  FEB  23.  1973  TO  1979  DAILY  1980  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  23  05  FEET  ON  MAY  26,  1973  LOWEST,  0  11  FOOT  ON  JAN  17,  1981 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  2ER0  IS  AT  NGVD  (1976  ADJ  ) 

DAY  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


1 

14 

91 

7 

80 

12 

42 

9 

69 

1  1 

49 

9 

15 

5 

88 

3  43 

4 

57 

12  75 

2 

14 

46 

7 

83 

12 

40 

9 

70 

1  1 

60 

9 

05 

5 

40 

3  45 

4 

94 

12  63 

3 

14 

10 

7 

70  F 

1 1 

80 

12 

25 

9 

59 

1 1 

65 

8 

05 

5 

04 

3  35 

5 

28 

12  45 

4 

13 

so 

7. 

68 

1  1 

71 

1  1 

92 

9 

50 

1 1 

76 

0 

74 

4 

75 

3  11 

5 

60 

12  13 

5 

13 

45 

7 

95 

1 1 

45 

11 

52 

9 

42 

1 1 

84 

8 

62 

4 

72 

O 

O 

n 

5 

97 

12  12 

6 

12 

93 

7 

80 

1 1 

32 

1 1 

07 

9 

35 

1 1 

05 

8 

60 

4 

58 

2  88 

6 

46 

1  1  94 

7 

12 

65 

7 

66 

1  1 

1  1 

10 

74 

9 

14 

1 1 . 

B7 

8 

50 

4 

52 

2  95 

6 

74 

11  87 

8 

7 

77 

10 

84 

10 

42 

8 

73 

1 1 

87 

8 

40 

4 

27 

2  95 

7 

57 

11  82 

9  F 

12 

10 

8 

12 

10 

56 

10 

12 

8 

46 

1 1 

85 

8 

30 

4 

25 

3  14 

7 

95 

11  95 

10 

12 

12 

8 

62 

10 

33 

10 

03 

e 

15 

1 1 

85 

8 

19 

4 

15 

3  29 

8 

21 

12.  16 

1  1 

1  1 

67 

F 

8 

65 

10 

17 

9 

93 

8 

04 

1 1 

91 

8 

10 

4 

08 

3  53 

8 

69 

12  25 

12 

1  1 

40 

9 

03 

9 

90 

9 

73 

7 

95 

12 

00 

8 

00 

4 

06 

3  55 

9 

17 

12  17 

13 

1  1 

27 

9 

75 

9 

62 

9 

73 

7 

73 

12 

01 

7 

85 

4 

06 

3  44 

9 

79 

12  20 

14 

1  1 

14 

10 

18 

9 

40 

9 

74 

7 

56 

12 

05 

7 

68 

4 

00 

3  47 

10 

44 

12  15 

1  5 

1  1 

00 

10 

55 

9 

16 

9 

67 

7 

64 

12 

09 

7 

61 

4 

09 

3  47 

10 

02 

12  20 

16 

10 

80 

1C 

98 

0 

95 

9 

63 

7. 

GO 

LZ 

00 

7. 

42 

3 

97 

3  49 

1  1 

20 

T 

17 

10 

68 

1  1 

20 

8 

81 

9 

61 

7 

50 

12 

1  1 

7 

17 

3  39 

1  1 

65 

10 

10 

46 

1  1 

56 

8 

78 

9 

56 

7 

44 

12 

13 

7 

06  F 

3 

47 

3  34 

1 1 

94 

19 

10 

24 

1 1 

94 

9 

10 

9 

59 

7 

33 

12 

12 

6 

95 

2 

65 

3  16 

12 

16 

20 

10 

03 

9 

25 

9 

77 

7 

33 

12 

00 

7 

07 

2 

65 

3  50 

12 

31 

21 

9 

84 

F 

1  1 

88 

9 

70 

9 

81 

7 

61 

1  1 

70 

7 

03 

2 

96 

3  31 

12 

49 

22 

9 

64 

F 

12 

00 

10 

24 

9 

63 

8 

16 

1  1 

50 

7 

40 

2 

90 

3  37 

12 

69 

23 

9 

41 

12 

13 

10 

89 

9 

30 

8 

90 

1  1 

24 

7 

75 

3 

16 

3  50 

12 

83 

24 

9 

23 

12 

25 

1  1 

31 

9 

29 

8 

92 

1 1 

00 

7 

89 

3 

37 

3  79 

12 

99 

25 

9 

01 

12 

20 

1  1 

60 

9 

39 

9 

27 

10 

68 

7. 

94 

3 

20 

3  93 

13 

06 

26 

8 

86 

12 

03 

9 

46 

9 

64 

10 

40 

3 

43 

3  98 

13 

15 

27 

8 

64 

12 

15 

9 

53 

9 

96 

10 

12 

3 

47 

4  17 

13 

19 

28 

8 

30 

12 

24 

9 

67 

10 

30 

9 

70  F 

7 

70 

3 

42 

4  03 

13 

1  1 

29 

8 

26 

- 

— 

— 

12 

33 

9 

77 

10 

60 

9 

55 

7 

40 

3 

17 

4  10 

12 

98 

30 

8 

14 

- 

— 

— 

12 

39 

9 

75 

10 

84 

9 

81 

6 

63 

3 

51 

4  31 

12 

92 

31 

7 

87 

- 

— 

— 

12 

41 

— 

1  1 

21 

— 

— 

6 

25 

3 

45 

- - 

12 

86 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

10  B8 

9 

72 

10 

67 

10 

18 

8 

02 

11  46 

7  05 

3 

09 

3  48 

10 

12 

12 

19 

MAX 

14  91 

12 

25 

12 

41 

12 

42 

1  1 

21 

12  13 

9  45 

5 

88 

4  31 

13 

19 

12 

75 

MIN 

7  07 

7 

66 

8 

78 

9 

23 

7 

33 

9  55 

6  25 

2 

65 

2  00 

4 

57 

1  1 

02 

DAYS 

28 

24 

29 

30 

31 

30 

29 

30 

30 

31 

15 

0 

the 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

307 

F=NOT  AT  STATED  TIME  T * TEMPOR AR IL Y  INOPERATIVE 

THE  MEAN  STAGE  FUR  THE  YEAR  WAS  8  86 
HIGHEST  STAGE  WAS  1 5  05  AT  12  01  AM  ON  jAN  1 
LOWEST  STAGE  WAS  2  30  ON  AUG  19 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


WABPL  <FWS>  AT  LOWER  GRAND  BAYOU  (LA  ) 

LOCATION  LAT  30-04-30,  LONG  91-37-13  ON  RIGHT  BANK  OF  GRAND  BAYOU  AT  LEVEE  STATION  3942*73, 

1  9  MILES  EAST  OF  DAUTERIVE  LANDING,  LA  < STA  49I9512D  ) 

GAGE  STAFF  TYPE 

GENERAL  INFORMATION  PRIOR  TO  1973  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  0  45  FOOT,  NGVD 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMI TTENTL Y.  1933  TO  1943  DAILY,  JUNE  1,  1944,  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  21  20  FEET  ON  MAY  22  AND  LATER  DATES  IN  1973  LOWEST,  MINUS  0  35  FOOT  ON 
JAN  21,  1981 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

1  1 

5 

4 

5 

9 

0 

8 

9 

7 

3 

8  9 

7 

3 

5 

2 

2 

6 

4 

1 

9  9 

2 

1  1 

1 

4 

8 

8 

9 

9 

0 

7 

4 

9  0 

6 

9 

5 

2 

2 

5 

4 

1 

9  B 

3 

10 

7 

5 

0 

8 

8 

9 

0 

7 

4 

9  0 

6 

6 

4 

6 

2 

4 

4 

2 

9  6 

4 

10 

4 

5 

1 

8 

7 

9 

0 

7 

4 

9  0 

6 

4 

4 

1 

2 

4 

4 

2 

9  4 

5 

9 

0 

5 

2 

8 

6 

9 

1 

7 

3 

9  0 

6 

2 

4 

0 

2 

3 

4 

3 

9  3 

6 

8 

6 

5 

3 

8 

6 

9 

0 

7 

0 

9  0 

6 

0 

3 

8 

2 

2 

4 

7 

9  2 

7 

8 

2 

5 

3 

8 

5 

8 

8 

6 

8 

8  9 

5 

8 

3 

7 

2 

4 

5 

0 

9  1 

8 

7 

9 

5 

2 

8 

3 

8 

5 

6 

7 

8  8 

5 

5 

3 

6 

2 

6 

5 

3 

9  1 

9 

7 

5 

5 

3 

8 

1 

B 

1 

6 

6 

8  6 

5 

5 

3 

4 

2 

7 

5 

9 

9  0 

10 

7 

0 

5 

6 

7 

9 

7 

8 

6 

5 

9  0 

5 

5 

3 

4 

2 

7 

6 

2 

9  0 

1  1 

6 

7 

6 

1 

7 

7 

7 

4 

6 

4 

9  1 

5 

4 

3 

3 

2 

8 

6 

7 

8  9 

12 

6 

4 

6 

7 

7 

4 

7 

4 

6 

4 

9  1 

5 

5 

3 

3 

2 

e 

6 

9 

8  9 

13 

6 

0 

7 

2 

7 

1 

7 

3 

6 

3 

9  0 

5 

4 

3 

4 

2 

9 

7 

2 

9  1 

14 

5 

8 

7 

8 

6 

9 

7 

3 

6 

3 

9  0 

5 

5 

3 

3 

2 

9 

7 

5 

9  1 

15 

5 

6 

8 

3 

6 

7 

7 

1 

6 

3 

8  9 

5 

5 

3 

2 

3 

0 

7 

9 

9  0 

16 

5 

4 

8 

6 

6 

5 

7 

0 

6 

2 

9  0 

5 

5 

3 

2 

3 

1 

8 

4 

9  1 

17 

5 

n 

8 

8 

6 

4 

7 

1 

6 

2 

8  7 

5 

4 

3 

2 

3 

1 

8 

9 

9  0 

18 

5 

0 

9 

0 

6 

5 

7 

2 

6 

1 

b  9 

5 

4 

3 

1 

3 

0 

9 

3 

9  0 

19 

4 

8 

9 

2 

6 

6 

7 

2 

6 

0 

9  0 

5 

5 

3 

0 

3 

1 

9 

7 

9  1 

20 

4 

6 

9 

3 

6 

7 

7 

3 

5 

9 

9  0 

5 

6 

2 

7 

3 

0 

10 

0 

9  3 

21 

4 

4 

9 

4 

6 

9 

7 

4 

5 

0 

8  9 

5 

6 

2 

5 

3 

0 

10 

2 

9  6 

22 

4 

3 

9 

5 

7 

2 

7 

5 

5 

b 

8  8 

5 

7 

2 

3 

3 

0 

10 

4 

9  5 

23 

4 

1 

9 

5 

7 

5 

7 

4 

6 

0 

8  7 

5 

8 

2 

2 

3 

1 

10 

5 

9  5 

24 

3 

P 

9 

5 

7 

7 

7 

3 

6 

4 

8  6 

5 

8 

2 

3 

3 
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2 
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0  - 
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6 
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0  - 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO 

READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

6  1  7  4 

7  9 

7  e 

6  8 

8  8 

5  B 

3  2 

2  9 

7  9 

9  3 

MAX 

115  9  5 

9  0 

9  1 

8  7 

9  1 

7  3 

5  2 

3  9 

10  6 

9  9 

MIN 

3  5  4  5 

6  4 

7  0 

5  e 

7  7 

5  3 

2  2 

2  2 

4  1 

8  9 

DAYS 

31  28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

THE 

TOTAL  NUMBER  OF  DAYS 

FOR 

THE  YEAR 

WAS 

362 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  7  0 

HIGHEST  5TACE  WAS  1 1  50  AT  0  00  A  M  ON  JAN  1 

LOWEST  STAGE  WAS  2  20  ON  AUG  23  AND  LATER  DATE  <  S ) 
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9  8 
9  6 
9  5 
9  4 
9  3 

9  3 
9  4 
9  5 
9  7 
10  O 

10  2 
10  4 
10  6 

10  7 
10  8 

1  !  0 

11  1 
11  2 
112 
11  2 

11  1 
11  0 
1  1  1 
11  2 
11  2 

1 1  1 
11  2 
11  4 
11  0 
io  e 
10  6 


10  5 
1  1  4 
9  3 
31 


DAILY  STAGE  FOP  1986 


75 

ARM  OF  Gfl*  O  LAKE  NEAP  CROOK  Crlfc  NE  COVE  -  *_A  ' 

LOCATION  LAT  30-04-35  LONG  91-31-33  IN  CANAL  8  MILES  WEST  OF  GRAND  L  av*  E  «STA  49197. 


GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 
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47 

29 

9  43 

9 
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90 
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61 
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1  1 

40 
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34 

THE  F  OL 

LOWING  PF.F&R 

JNL  v 

7  U  1 

READINGS 

IN  THE  TABLE  AfiO.'E 

MFAN 
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96  1 0 

47 
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43 
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10 

42 
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DA  v  S 

22 

- 
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3° 

22 

30 

8 

0 

24 

30 

31 

THE  TOf 

Al_  NUMBER  OF 

DATS 

‘  OP 

THE  vEAR 

WAS  221 

r*CSrI MA  rE  C  r*NOT  AT  STATED  T I  ME 

'HE  MEAN  0  r  AGE  »  OR  THE  TEAP  WAS  9  00 
M  ;  GHE  T  STAGE  WAS  12  90  AT  d  00  A  M  ON  Ptu 

lOWFSt  3 rACE  FROM  INCOMPLETE  RECORDS  WAS  5  4 7  ON  JAN  22 
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DAILY  STAGE  FOR  1 906 


waBPl  <FWS>  AT  lITTlE  lake  LONG;  <lA  ) 

LOCATION  LAT  29-59-08.  LONG  91-32  55  ON  RIGHT  BANK  OF  LITTLE  LAKE  LONG.  900  FEET  EAST  OF 
WA3PL  AND  ABOUT  SEVEN  MILES  NORTH  QF  CHARENTQN  FLOODGATE  'STA  4923013  > 

GAGE  AUTOMAT  TC  RECORDER  AND  STAFF 

RErOR03  AVAILABLE  JAN  1971  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  18  99  FEET  ON  MAY  25.  1973  LOWEST,  1  C£ET  ON  SEP  29.  1984 


DA ! L •  EIGHT  A  M 

5TAGE 
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FEET 
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A  7  NGvD 
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uAN  FEB 

MAR 
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MAY 

JUN 
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FQi.  LOWING  REFER  JNL 

Y  TO  READINGS  ] 

!  N  t 

HE 
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ME  AN 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 
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BUFFALO  COVE  AT  ROUND  ISLAND  (LA  ) 


LOCATION  LAT  29-59-00.  LONG  91-31-30  ON  SOUTHEAST  SIDE  OF  ROUND  ISLAND  ( STA  4923513  > 
GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 
RECORDS  AVAILABLE  FEB  26.  1976  TO  DATE 


EXTREMES  HIGHEST,  14  98  FEET  ON  JUN  3.  1983  LOWEST,  < FRCM  INCOMPLETE  RFCOtIDt  0  II  FOOT  ON 

OCT  l 7  AND  18.  1976 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET 
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— 

7 

94  - 

--- 

4 

76 

2 

58  - 

—  - 

9 

43  - 

- - 

— 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY  TO  READINGS 

:  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

5  85 

6  73  7  23 

7  12 

6  45 

8  16 

5  40 

2  90 

2  78 

7  35 

8  83 

MAX 

10  25 

8  77  8  43 

8  43 

7  94 

8  58 

6  83 

4  50 

3  37 

10  09 

9  33 

MIN 

3  48 

4  OC  6  03 

6  61 

5  56 

6  84 

4  76 

1  76 

2  28 

3  54 

8  46 

DAYS 

31 

26  21 

29 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  352 
F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  6  53 

HIGHEST  STAGE  WAS  10  9[  AT  6  00  P  M  ON  DEC  22 

LOWEST  STAGE  WAS  1  57  ON  AUG  20 


DEC 

8  71 
B  60 
8  50 
B  48 
B  56 

8  72 
8  88 

9  05 
9  20 
9  35 

9  50 
9  66 
9  79 
9  87 
10  03 

10  27 
10  38 
10  48 
10  56 
10  64 

10  68 
10  75 
10  87 
10  83 
10  73 

10  64 
10  55 
10  36 
10  17 
9  90 
9  60 


9  82 
10  87 
6  48 
31 
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DAILY  STAGE  FOR  1 906 


BAYOU  FORDOCHE  NEAR  KROTZ  SPRINGS-  LA 

LOCATION  LAT  30-29-10,  LONG  91-48-40  ON  BRIDGE  BELOW  JUNCTION  WITH  BAYOU  COURTABLEAU-  FIVE 
MILES  SOUTHWEST  OF  KROTZ  SPRINGS  <STA  49253 12D  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 


RECORDS  AVAILABLE 

JAN  13-  1954- 

TO 

DATE 

EaTFv-^EG  hi- 

14.  1  >79 

23  26  Ffc'.l  JN 

MAY 

27.  1973 

LUWeST.  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  9  90  FEET  ON  SEP 

DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

18 

25 

15  30 

13 

55 

15 

01 

13 

90 

15 

43 

16 

23 

13  86 

18 

02 

2 

18 

10 

15  22 

13 

53 

15 

63 

13 

60 

15 

40 

16 

66 

F 

12 

93 

13  82 

18 

02 

3 

17 

94 

15  20 

13 

50 

15 

40 

13 

50 

15 

38 

16 

78 

12 

62 

13.  76 

18 

02 

4 

1  7 

78 

15  10 

13 

58 

15 

20 

13 

42 

14 

90 

16 

66 

13 

15 

13  70 

18 

00 

5 

17 

56 

15  50 

13 

90 

15 

08 

13 

38 

14 

80 

16 

60 

!  3  80 

17 

98 

t 

17 

38 

16  59 

13 

68 

14 

86 

13 

31 

14 

74 

16 

53 

16  40 

17 

92 

7 

17 

22 

16  65 

14 

08 

14 

70 

13 

30 

14 

60 

16 

40 

16  48 

17 

08 

8 

1  7 

02 

16  63 

14 

19 

14 

56 

13 

30 

14 

51 

15 

99 

F 

12 

85 

16  38 

17 

85 

9 

16 

85 

16  50 

13 

79 

14 

59 

13 

29 

14 

59 

15 

68 

16  32 

17 

79 

10 

16 

90 

16  31 

13 

60 

14 

54 

13 

28 

15 

81 

15 

49 

16  28 

17 

80 

1 1 

16 

90 

16  01 

13 

95 

14 

43 

13 

25 

15 

78 

15 

22 

F 

13 

08 

15  88 

17 

91 

12 

16 

91 

15  88 

13 

71 

14 

40 

13 

29 

15 

84 

15 

10 

15  60 

17 

98 

13 

16 

91 

15  70 

13 

83 

14 

38 

13 

23 

15 

61 

14 

92 

15  82 

17 

99 

14 

17 

01 

15  50 

15 

59 

14 

30 

13 

20 

15 

77 

14 

79 

12 

60 

15  42 

17 

98 

15 

16 

84 

15  41 

15 

89 

14 

18 

13 

21 

15 

63 

14 

59 

15  12 

18 

00 

16 

16 

63 

15  28 

15 

93 

13 

98 

13 

21 

15 

40 

14 

41 

14  91 

18 

08 

17 

16 

49 

15  10 

15 

09 

13 

72 

13 

20 

14 

99 

14 

23 

14  70 

18 

20 

10 

16 

36 

15  05 

15 

50 

13 

59 

13 

20 

14 

69 

14 

10 

13 

13 

14  31 

18 

25 

19 

16 

21 

14  87 

15 

62 

13 

51 

13 

30 

14 

42 

13 

99 

14  05 

18 

42 

20 

16 

09 

14  75 

17 

34 

13 

71 

13 

30 

14 

28 

13 

86 

14  00 

18 

50 

21 

15 

96 

14  53 

17 

60 

15 

09 

13 

29 

14 

19 

13 

80 

F 

12 

40 

13  90 

18 

52 

22 

14  25 

17 

65 

15 

28 

13 

26 

14 

1  1 

13 

69 

F 

12 

65 

13  06 

IB 

53 

23 

14  00 

17 

54 

15 

24 

13 

23 

14 

20 

13 

60 

13  92 

18 

85 

24 

13  85 

17 

28 

15 

1  1 

13 

22 

14 

20 

13 

50 

F 

13 

14 

14.  65 

lb 

95 

25 

13  74 

17 

09 

14 

98 

13 

25 

14 

18 

13 

42 

14 

13 

17  45 

19 

00 

26 

13  60 

17 

09 

14 

80 

13 

49 

14 

18 

13 

51 

F 

13 

05 

15 

06 

17  68 

19 

02 

27 

13  60 

16 

07 

14 

62 

13 

50 

14 

30 

13 

49 

15 

08 

17  85 

19 

02 

28 

15 

87 

13  56 

16 

64 

14 

52 

13 

68 

14 

51 

13 

42 

14 

56 

17  95 

19 

00 

29 

15 

60 

16 

45 

14. 

30 

15 

65 

15 

03 

13 

36 

14 

23 

10  00 

18 

91 

30 

31 

15 

15 

49 

39 

16 

16 

24 

03 

14 

20 

15 

15 

13 

30 

15 

40 

13 

13 

34 

30 

... 

14 

13 

03 

96  - 

18  05 

18 

18 

90 

80 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

16  79 

15 

13 

15  39 

14 

63 

13  54 

14 

90 

14  73 

13 

10 

12 

81 

13  80 

15  46 

18 

33 

MAX 

18  25 

16. 

65 

17  65 

15 

81 

15  65 

15 

84 

16  78 

13 

15 

12 

93 

15  08 

18  05 

19 

02 

MIN 

15  39 

13 

56 

13  50 

13 

51 

13  20 

14 

1  1 

13  30 

13 

05 

12 

65 

12  40 

13  70 

17 

79 

DAYS 

25 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

4 

3 

1 1 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  205 
F»NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  15  29 
HIGHEST  STAGE  WAS  19  05  AT  NOON  ON  DEC  26 
LOWEST  STAGE  WAS  12  40  ON  OCT  2 l 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


79 


ALABAMA  BAYOU  <FWS>  AT  SHERBURNE.  LA 

LOCATION  LAT  30-42-40.  LONG  91-30-36  ON  LEFT  BANK  AT  HEAD  <STA  4940012B  ) 
CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE  JAN  1972  TO  DATE 


EXTREMES  HIGHEST.  29  40 

FEET 

ON 

MAY 

24, 

1973  LOWEST,  . 

(FROM 

INCOMPLETE 

RECORD) 

11  31 

FEET  ON 

OCT 

18,  : 

1980 

DAILY  EIGHT  i 

*  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO 

IS 

AT  NQVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

16  73 

14 

94 

13 

41 

15 

63 

13 

36 

16  00 

14 

89 

2 

16  75 

14 

75 

13 

29 

15 

38 

13 

14 

15  82 

14 

90 

3 

16  75 

14 

58 

13 

16 

15 

10 

12 

95 

15  53 

15 

23 

14 

94 

4 

16  70 

14 

40 

13 

17 

14 

87 

12 

76 

15  20 

F 

1  1.  76 

15 

01 

3 

16  61 

14 

B6 

13 

24 

14 

62 

12 

62 

15  32 

11  85 

15 

13 

6 

16  49 

15 

72 

13 

27 

14 

33 

12 

48 

15  70 

12  14 

15 

30 

7 

16  36 

16 

22 

13 

28 

14 

10 

12 

36 

15  75 

13  31 

15 

49 

8 

16  25 

16 

32 

13 

25 

13 

79 

12 

24 

15  60 

13  02  F 

15 

80 

9 

16  18 

16 

25 

13 

19 

13 

54 

12 

12 

15  40  F 

15 

20 

14  05 

10 

16  15 

16 

15 

13 

1 2 

13 

31 

11 

99 

15  30 

14 

82 

14  05 

11 

16  27 

16 

07 

13 

05 

13 

10 

1 1 

94 

15  09 

14 

44 

F 

1 1 

81 

13  87 

16 

42 

12 

16  30 

15 

89 

13 

00 

12 

97 

15  18 

14 

08 

13  63 

26 

75 

13 

16  62 

15 

68 

14 

64 

12 

99 

15  30 

13 

75 

F 

11  76 

13  33 

16 

85 

14 

16  63 

15 

47 

15 

83 

12 

97 

15  20 

13 

45 

F 

1 1 

83 

13  06 

16 

87 

15 

16  56 

15 

35 

16 

21 

12 

96 

14  76 

13 

12 

F 

1 1 

50 

12  84 

16 

89 

16 

16  40 

15 

20 

16 

26 

12 

90 

14  45 

12 

87 

12  63 

17 

08 

17 

16  35 

15 

04 

16 

18 

12 

80 

12 

66 

12  45 

17 

16 

18 

16  22 

14 

90 

16 

06 

12 

71 

F 

1 1 

92 

12 

53 

12  32 

17 

23 

19 

16  07 

14 

77 

16 

27 

12 

63 

12 

40 

12  20 

17 

40 

20 

15  93 

14 

64 

16 

95 

12 

78 

12 

23 

12  28 

17 

47 

21 

15  76 

14 

51 

16 

88 

14 

10 

12 

OB 

12  17 

17 

50 

22 

15  60 

14 

38 

16 

85 

15 

20 

11 

95 

12  32 

17 

54 

23 

15  43 

14 

26 

16 

86 

15 

51 

11 

94 

F 

1 1  76 

12  48 

17 

03 

24 

15  26 

1  4 

12 

16 

88 

15 

44 

1 1 

91 

11  91 

F 

13  01 

17 

86 

25 

15  11 

13 

98 

16 

94 

15 

17 

F 

11 

72 

11 

86 

17 

91 

26 

15  OB 

13 

82 

16 

90 

14 

85 

12 

20 

12 

03 

F 

15  03 

17 

94 

27 

15  30 

13 

60 

16 

85 

14 

52 

12 

80 

12 

1  1 

14  97 

17 

96 

20 

15  43 

13 

54 

16 

55 

14 

20 

15 

30 

12 

00 

14  94 

17 

97 

29 

15  39 

— 

16 

34 

13 

90 

16 

43 

1  1 

90 

14  93 

17 

95 

30 

15  27 

— 

— 

16 

10 

13 

63 

16 

50 

14  92 

1  7 

91 

31 

15  12 

87 

16 

22 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS  : 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

16  04 

14 

98 

15 

16 

14 

00 

13 

21 

15  35 

12 

93 

1 1 

81 

11  81 

13  24 

16 

82 

MAX 

16  75 

16 

32 

16 

95 

15 

63 

16 

50 

16  00 

15 

23 

1 1 

83 

11  91 

15  03 

17 

97 

MIN 

15  08 

13 

54 

13 

00 

12. 

63 

1  1 

72 

14  45 

1  1 

86 

1 1 

80 

11  76 

1  1  76 

14 

89 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

19 

16 

22 

3 

0 

3 

26 

29 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  238 
F=NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  14  67 

HIGHEST  STAGE  WAS  17  97  AT  8  00  A  M  ON  DEC  28 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  11  72  ON  MAY  25 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


UPPER  GRAND  RIVER  AT  LITTLE  TENSAS  BAYOU  < LA  ) 

LOCATION  LAT  30-14-23,  LONG  91-31-35  ON  EAST  BANK  OF  LITTLE  TENSAS  BAYOU.  ABOUT  300  FEET 
SOUTH  OF  JUNCTION  WITH  UPPER  GRAND  RIVER  <STA  4944012D  ) 


GAGE  AUTOMAT 1 C  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  JAN  1971  TO  DATE 


EXTREMES 

H'SHEST.  23  62 

FEET 

ON  MAY 

23. 

1973  LOWEST. 

(FROM 

INCOMPLETE 

RECORD) 

1  10  ON 

OCT  9, 

1976 

DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

13  09 

6  76 

1  1 

55 

9  35 

8  96 

6  00 

3  88 

4  97 

1 1 

38 

2 

12  45 

7  14 

1  1 

50 

9  40 

e  43 

5  55 

3  94 

5  29 

11 

30 

3 

1  1  95 

7  37 

1  1 

38 

9  22 

8  05 

5  24 

3  93 

5  59 

11 

18 

4 

1  1  40 

7  61 

1  1 

13 

9  14 

7  66 

3  75 

1 1 

30 

5 

10  86 

8  04 

10 

82 

9  10 

F  1  1  65 

7  30 

3  59 

1 1 

55 

6 

10  30 

7  97 

F  10  77 

10 

37 

9  04 

11  55 

7  18 

3  45 

6  60  F 

11.  25 

11 

78 

7 

9  95 

7  76 

10  58 

10 

01 

8  88 

11  50 

6  92 

4  83 

3  50 

6  82 

11  20 

12 

00 

8 

9  25 

7  00 

10  33 

9 

68 

0  51 

1  1  43 

6  59 

4  51 

3  45 

7  34 

11  15 

12 

15 

9 

8  74 

8  21 

10  04 

9 

28 

8  22 

1  1  30 

6  54 

4  47 

3  65 

7  99 

11  25 

12 

35 

to 

8  43 

8  66 

9  82 

9 

30 

7  93 

11  35 

6  64 

4  37 

3  80 

8  22 

11  30 

12 

50 

1  1 

8  07 

9  32 

9  52 

9 

22 

7  80 

11  43 

6  71 

4  17 

4  03 

8  87 

11  38 

12 

70 

12 

7  88 

10  14 

9  20 

9 

03 

7  85 

1  1  40 

6  83 

4  24 

4.  05 

9  42 

11  30 

12 

90 

13 

7  56 

10  78 

8  78 

9 

10 

7  62 

11  40 

6  80 

4  28 

3  91 

10  07 

11  30 

13 

05 

14 

7  15 

1  1  27 

8  59 

9 

18 

7  47 

11  43 

6  77 

4  26 

3  91 

10  76 

11  25 

13 

10 

15 

7  13 

11  66 

8  29 

9 

18 

7  63 

11  45 

6  94 

4  36 

3  92 

11  10 

1 1  35 

13 

25 

16 

7  45 

1  1  85 

8  02 

9 

15 

7  67 

1  1  43 

6  89 

4  28 

3  93 

11  55 

11  42 

13 

55 

17 

7  39 

12  30 

7  90 

9 

17 

7  54 

11  45 

6  73 

4  13 

3  09 

11  95 

11  50 

13 

75 

18 

7  12 

12  54 

8  05 

9 

17 

7  51 

11  50 

6  75 

3  80 

3  06 

12  30 

U  63 

13 

80 

19 

6  85 

12  68 

8  47 

9 

20 

7  40 

11  50 

6  95 

3  23 

3  72 

12  45 

11  80 

14 

00 

20 

6  59 

12  77 

8  67 

9 

40 

11  38 

7  G5 

3  04 

3  76 

12  60 

11  83 

14 

00 

21 

6  41 

12  90 

9  17 

9 

47 

11  13 

7  01 

3  30 

3  85 

12  80 

It  85 

14 

07 

22 

6  36 

9  55 

9 

30 

10  98 

7  32 

3  29 

3  88 

13  00 

11  90 

14 

10 

23 

6  25 

10  05 

9 

00 

10  77 

7  63 

3  48 

3  98 

13  13 

12  00 

14 

10 

24 

6  07 

10  35 

8 

99 

10  55 

7  75 

3  66 

4  27 

13  25 

12  03 

14 

15 

25 

6  15 

10  61 

9 

00 

10  19 

7  78 

3  48 

4  40 

13  25 

12  17 

14 

00 

26 

6  02 

11  00 

9 

18 

9  95 

7  BO 

3  69 

4  44 

13  30 

12  15 

13 

95 

27 

5  58 

1  1  10 

9 

29 

9  57 

7  72 

3  73 

4  46 

13  22 

12  07 

13 

85 

2B 

5  66 

11  24 

9 

47 

9  00 

7  56 

3  84 

4  45 

12  00 

13 

44 

29 

5  84  - 

11  40 

9 

50 

0  80 

7  25 

3  59 

4  54 

11  66 

13 

25 

30 

5  99  - 

11  48 

9 

41 

9  30 

6  68 

3  89 

4  73 

11  43 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

7  94 

9  BO 

9  79 

9  65 

8  28 

10  90 

7  21 

4  09 

3  96 

10  23 

1161 

12  95 

MAX 

13  09 

12  90 

1  1  54 

11  55 

9  40 

11  65 

8  C6 

6  00 

4  73 

13  30 

12  17 

14  15 

MIN 

5  58 

6  76 

7  90 

0  99 

7  40 

8  80 

6  31 

3  04 

3  45 

4  97 

11  15 

11  18 

DAYS 

31 

21 

26 

30 

19 

26 

31 

28 

30 

25 

25 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  322 
F=NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  8  78 

HIGHEST  STAGE  WAS  14  15  AT  0  00  A  M  ON  DEC  24 

LOWEST  STAGE  WAS  2  67  ON  AUG  20 


DAILY  STAGE  FOR  1996 


EABPL  BORROW  PIT  <FWS>  AT  DIXIE  BAYOU  (LA  ) 

LOCATION  LAT  30-27-28.  LONG  91-32-35  AT  MILEPOST  29,  4  5  MILES  NORTH  OF  RAMAH.  LA  <STA 
495 1 01 2D  > 

GAGE  STAFF  TYPE 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY.  1945  TO  1946.  1949  TO  1950.  1955  TO  1957  AND  1959  TO  DATE 

STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  ADJ  ) 


DAY  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 

1  10  33  10  30  10  60  9  87 

2 

3  9  99 

4  10  30  10  3B  10  45 

5 

6  10  76 

7  9  42 

8  10  25 

9 

10  u  01  10  83  10  28  10  58  9  78  10  40  11  07 

11  9  88 

12  10  70 

13  10  85  10  40 

14  9  82 

15  10  43 

16  9  00 

17  9  78  12  10 

18  10  65 

19  10  50 

20  9  98 

21  10  04  9  22  10  40  10  32 

22 

23  10  50 

24  10  50  12  25 

25  10  70  10  22  11  80 

26  9  97 

27  9  99  13  09 

28  1016 

29  - 

30  -  13  18 

31  -  -  -  -  - 


fj  *j  to 


82  DAILY  STAGE  FOR  19BA 

EABPL  BORROW  PIT  (FWS)  AT  RAMAH.  LA  < ABOVE  RAILROAD  FILL) 

LOCATION  LAT  30-24-05,  LONG  91-30-47  ABOVE  OLD  50UTHERN  PACIFIC  RAILROAD  EMBANKMENT 
< ST A  495251 2D  > 

GAGE  STAFF  TYPE 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY  1955  TO  1957  AND  1959  TO  DATE 


13  10 


DAILY  STAGL  FOR  1906 


EABPL  BORROW  PIT  ( FWS )  AT  RAMAH,  LA  (BELOW  RAILROAD  FILL) 

LOCATION  LAT  30-24-03.  LONG  91-30-41  BELOW  OLD  SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD  EMBANKMENT  <STA 
495401 2D  ) 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  DAILY.  FEB  TO  JULY,  1935,  JAN  TO  MAY,  1936.  AND  FEB  1971  TO  DATE 
INTERMITTENTLY.  1945  TO  1946,  1949  TO  1950,  1955  TO  1957.  AND  1959  TO  1970 

EXTREMES  (FROM  1971  TO  DATE)  HIGHEST,  19  68  FEET  ON  APR  21.  1975  LOWEST.  0  90  FOOT  ON  JAN  19. 

1  98 1 


STAGE  in  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NCVD  ( 1976  ADj  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

13  25 

4  46 

10  24 

9  82 

7 

73 

9 

12 

7 

77 

4 

95 

2  97 

3  93 

10  98 

10  55 

2 

13  04 

4  85 

10  20 

9  82 

7 

69 

9 

39 

7 

49 

4 

60 

3  05 

4  18 

10  90 

10  43 

3 

12  78 

5  01 

10  15 

9  89 

7 

70 

9 

58 

7 

30 

4 

25 

3  22 

4  40 

10  80 

10  30 

4 

12  40 

5  29 

10  1? 

9  91 

7 

65 

9 

70 

6 

90 

4 

01 

3  08 

4  55 

10  70 

10  20 

5 

12  13 

5  Jo 

10  02 

9  86 

7 

63 

9 

88 

6 

49 

3 

98 

3  00 

4  75 

10  65 

10  15 

6 

1  1  82 

5  92 

9  83 

9  69 

7 

50 

9 

91 

6 

28 

3 

95 

2  91 

5  00 

10  53 

10  10 

7 

11  50 

5  82 

9  62 

9  35 

7 

43 

9 

81 

6 

01 

3 

79 

2  80 

5  15 

10  45 

10  15 

0 

11  16 

5  75 

9  38 

8  94 

7 

30 

9 

82 

5 

72 

3 

70 

2  75 

5  45 

10  38 

10  25 

9 

10  80 

5  73 

9  10 

8  49 

7 

01 

9 

05 

5 

65 

2  72 

5  94 

10  26 

10  45 

10 

10  50 

6  10 

8  83 

8  20 

6 

82 

9 

97 

5 

68 

2  81 

6  28 

10  16 

10  47 

1  1 

10  10 

6  40 

8  54 

8  00 

6 

76 

9 

95 

5 

70 

2  93 

6  63 

10  18 

10  92 

12 

9  39 

6  95 

8  29 

7  80 

6 

70 

10 

00 

5 

73 

3  10 

7  04 

10  18 

11  04 

13 

8  48 

7  40 

8  00 

7  73 

6 

55 

9 

95 

5 

70 

3  02 

7  44 

10  05 

11  15 

14 

7  75 

7  67 

7  71 

7  70 

6 

40 

9 

92 

2  92 

7  60 

10  00 

11  24 

1  5 

7  14 

7  99 

7  43 

7  60 

6 

30 

9 

95 

3  04 

7  80 

10  00 

11  40 

16 

6  60 

7  10 

7  52 

6 

28 

9 

97 

3  08 

8  10 

9  99 

11  61 

17 

6  11 

6  87 

7  43 

6 

19 

10 

00 

3  10 

8  58 

10  00 

11  73 

18 

5  88  F 

9  27 

6  87 

7  45 

6 

1 1 

9 

95 

3  16 

9  01 

10  00 

11  83 

19 

5  58 

9  53 

6  90 

7  48 

6 

09 

9 

94 

3  20 

10  02 

12  00 

20 

5  25 

9  74 

6  91 

7  74 

5 

98 

9 

95 

3  18 

10  10 

12  OB 

21 

4  97 

9  91 

7  09 

7  72 

5 

99 

9 

80 

F 

2 

40 

3  21 

10  10 

12  13 

22 

4  73 

10  03 

7  35 

7  70 

6 

35 

9 

70 

F 

2 

55 

3  18 

10  18 

12  20 

23 

4  59 

10  18 

7  60 

7  66 

6 

75 

9 

64 

2 

62 

3  25 

10  22 

12  43 

24 

4  44 

10  28 

7  91 

7  55 

7 

05 

9 

55 

2 

65 

3  34 

10  25 

12  40 

25 

4  40 

10  31 

B  27 

7  47 

7 

25 

9 

28 

2 

71 

3  54 

10  72 

12  50 

26 

4  44 

10  37 

8  66 

7  47 

7 

48 

8 

95 

2 

67 

3  55 

10  75 

12  53 

27 

4  02 

10  38 

0  99 

7  51 

7 

64 

8 

65 

2 

77 

E 

3  51  F 

11  00 

10  75 

12  53 

26 

3  78 

10  32 

9  23 

7  60 

7 

95 

8 

30 

6 

15 

2 

85 

E 

3  50 

11  08 

10  75 

12  50 

29 

3  91  - 

9  44 

7  68 

8 

28 

5 

92 

2 

81 

E 

3  55 

11  10 

10  75 

12  44 

30 

3  95  -■ 

9  60 

7  69 

0 

59 

5 

57 

2 

71 

E 

3  79 

11  09 

10  67 

12  30 

31 

4  15  — 

9  72  - 

— 

8 

81  - 

— 

— 

5 

22 

2 

90 

-■ 

11  03 

12  18 

THE  FOLLOWING  RECER  ONLY 

TO  i 

READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

7  71  7  75 

0 

50  0 

22 

7 

10 

9 

66 

6 

1? 

3 

32 

3 

15 

7 

27 

10  38 

11 

43 

MAX 

13  25  10  30 

10 

24  9 

91 

8 

01 

10 

00 

7 

77 

4 

95 

3 

79 

1  1 

10 

10  98 

12 

53 

MIN 

3  78  4  46 

6 

87  7 

43 

5 

98 

8 

30 

5 

22 

2 

40 

2 

72 

3 

93 

9  99 

10 

10 

DAYS 

31  26 

31 

30 

31 

28 

17 

19 

30 

23 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS 

FOR 

THE  YEAR 

WAS 

327 

E*EST I  MATED  F»NOT  AT 

STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR 

WAS  7  77 

HIGHEST 

STAGE  WAS  13  34 

AT  1 

2  01  A  M 

ON  JAN  1 

LOWEST 

STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD) 

WAS  2 

40 

ON 

AUG 

21 

DAILY  STAGE  FOR  1986 


81* 


UPPER  GRAND  RIVER  <FWS)  AT  DIkE  iLA  ) 

LOCATION  LAT  30-13-33.  LONG  91-25-24  ABOUT  0  6  MILE  BELOW  JUNCTION  WlTn  BAyOU  MARINGOUIN 
(EA3PL  BORROW  PIT>  ' STA  4957009  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 


GENERAL  INFORMATION 
IN  UPPER  GRAND  R 


GAGE  MOVED  FROM  HIGH  WATER  STAND  IN  E  A  B  P  L 
VER  ON  AUG  9.  1974 


BORROW  FIT  TO  lOw  WaTER  STAND 


RECORDS  AVAILABLE 
29,  1954  TO  APR 

R  S  IN  1933 


INTERMITTENTLY.  .°33  TQ  l94e>.  1949  TO  1950-  AND  1 963  TO  1965  DAILY.  JUNE 

6.  1963.  AND  DEC  io-  1965  TO  DATE  GAGE  WAS  KNOWN  AS  GRAND  RIVER  CROSSING 


EXTREMES  HIGHEST.  19  5  FEET  FROM  MAR  4  TO  9  1950 

JAN  12.  1981 


LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  0  50  FOOT  ON 


daily  eight  a  m  stage  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  ADJ  i 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

M  A  T 

-UN 

JUl 

AUG 

SEP 

OCT 

NOv 

1 

1  1 

37 

4 

20 

9 

21 

u,.; 

31 

*;  60 

7 

30 

4  70 

3 

70 

10  12 

2 

1  1 

00 

4 

50 

9 

15 

9 

A  • 

•* 

3 1 

8  85 

7 

00 

4  29 

F 

4 

00 

9  95 

3 

10 

60 

4 

70 

9 

1  j 

9 

zz 

’ 

29 

9  00 

6 

83 

4  1  1 

2  88 

4 

12 

9  60 

4 

10 

20 

4 

97 

9 

Oj 

6 

99 

7 

2 : 

%  22 

6 

49 

4 

32 

9  51 

5 

9 

78 

5 

50 

8 

92 

8 

85 

7 

:  9 

9  1  9 

6 

1  1 

4 

50 

9  48 

6 

9 

40 

5 

51 

8 

76 

a 

&2 

- 

-  5 

v  20 

5 

93 

4 

00 

9  38 

7 

9 

01 

5 

39 

8 

64 

6 

3  4 

zz 

9  1  j 

5 

70 

4 

95 

9  34 

0 

a 

48 

5 

40 

8 

41 

a 

12 

6 

89 

9  09 

5 

43 

F 

3  35 

5 

26 

9  24 

9 

3 

00 

5 

49 

3 

21 

7 

80 

6 

60 

?  03 

5 

28 

5 

7Q 

9  20 

10 

7 

71 

5 

85 

8 

07 

■ 

63 

6 

44 

9  10 

5 

29 

6 

00 

9  20 

1  1 

7 

34 

6 

2 1 

7 

86 

7 

50 

6 

37 

9  10 

5 

30 

f 

3  07 

6 

38 

9  29 

12 

F 

15 

6 

70 

7 

63 

7 

34 

6 

29 

9  1  1 

5 

31 

6 

77 

9  22 

13 

F 

6 

62 

7 

10 

7 

40 

7 

30 

6 

12 

9  Q9 

5 

30 

F 

3  18 

7 

20 

9  20 

14 

6 

28 

7 

44 

7 

18 

7 

26 

6 

00 

9  09 

5 

28 

7 

58 

9  15 

15 

5 

97 

7 

78 

6 

92 

7 

23 

5 

99 

9  10 

5 

29 

7 

79 

9  14 

16 

5 

60 

8 

05 

6 

65 

7 

19 

5 

99 

9  10 

5 

28 

8 

01 

9  18 

1  7 

5 

40 

B 

35 

6 

50 

7 

16 

5 

99 

9  1  1 

5 

IB 

2  88 

8 

38 

9  25 

18 

5 

19 

8 

63 

6 

43 

7 

15 

5 

90 

9  21 

5 

13 

8 

75 

9  20 

19 

4 

98 

8 

84 

6 

60 

7 

14 

5 

90 

9  28 

5 

20 

9 

00 

9  35 

20 

4 

79 

Q 

03 

6 

65 

7 

30 

5 

81 

9  12 

5 

25 

9 

24 

9  40 

21 

4 

50 

9 

20 

6 

83 

7 

39 

5 

BQ 

9  00 

5 

25 

F 

2  30 

9 

42 

9  45 

22 

4 

38 

9 

35 

7 

05 

6 

09 

□  90 

5 

44 

9 

58 

9  50 

23 

4 

28 

9 

40 

7 

30 

6 

49 

8  79 

5 

65 

9 

75 

9  55 

24 

4 

03 

9 

45 

7 

55 

6 

01 

8  61 

5 

75 

9 

99 

9  58 

25 

4 

03 

9 

45 

7 

79 

7 

00  F 

8  41 

5 

80 

2  50 

10 

10 

9  80 

26 

4 

00 

9 

43 

8 

08 

7 

21 

5 

89 

3  36 

10 

20 

9  90 

27 

9 

39 

3 

33 

7 

41 

7  99 

5 

89 

10 

25 

0  90 

20 

F 

3 

50 

9 

30 

8 

51 

7 

70 

7  63 

5 

80 

10 

30 

9  85 

32 

60 

30 

0 

33 

8 

15 

5 

25 

31 

3 

9 0 

--  - 

8 

92 

— 

— 

9 

40  — 

— 

4 

94 

10 

20 

the 

POLL OWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

mean 

6  70 

7 

31 

7  91 

7  Q3 

6  77 

8 

82 

5 

65 

3 

49 

3 

05 

7 

64 

9 

48 

MAX 

1  1  37 

9 

45 

9  21 

9  04 

0  40 

9 

28 

7 

30 

4 

70 

3 

36 

10 

30 

10 

1 2 

MIN 

3  50 

4 

20 

6  43 

7  14 

5  81 

7 

42 

4 

94 

2 

30 

2 

88 

3 

50 

9 

1  4 

DAYS 

28 

28 

31 

23 

31 

29 

31 

7 

4 

31 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WA5  304 

F*NOT  AT  STATED  TIME 

the  MEAN  stage  for  THE  year  WAS  7  70 

HIGHEST  STAGE  WAS  11  49  AT  12  01  AM  ON  JAN  1 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  WAS  2  30  ON  AUG  21 


DEC 

9  52 
9  40 
9  30 
9  28 
9  32 

9  42 
9  54 
9  68 
9  75 
9  92 

10  05 
10  18 
10  28 
10  35 
10  50 

10  70 
10  86 

10  90 
1  1  01 
1  1  10 

1  1  16 

11  20 
11  37 
11  40 
11  38 

11  35 

I  1  30 

II  18 
11  05 
10  85 
10  62 


10  4  5 
1  1  40 
9  28 
31 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


35 

EABPL  jnftftOU  PIT  ( FwS  >  AT  BAYOU  SORREL  LOCK  (LA  ) 

LOCATION  LAT  30-07-48.  LONG  91-19-21  IN  RECESS  AT  SOUTHWEST  CORNER  OF  SOUTH  GATE  BAY  SECTION 
(IWW,  MORGAN  CITY-PORT  ALLEN  ROUTE).  LEVEE  STATION  129+62  (STA  4963009  ) 

GAGE  STAFF  TYPE 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY,  1949  DAILY,  JAN  1.  1950.  TO  DATE  SUBTRACT  0  3  FROM  STAGES 

PRIOR  TQ  1955 

EXTREMES  HIGHEST.  18  10  FEET  ON  MAY  23  AND  LATER  DATES  IN  1973  LOWEST.  0  00  FOOT  ON  JAN  14  AND 
15,  1964  AND  OCT  18,  1976 


daily 

EIGHT 

A 

M 

STAGE 

IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS 

AT 

NGVD  < 

(  1976 

ADJ 

) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

4 

JUL 

AUG 

SEF 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

7 

8 

2 

5 

5 

9 

5 

6 

4 

9 

5 

4 

5 

3 

3  3 

1 

7 

2 

0 

6 

7 

6  4 

2 

7 

6 

2 

7 

5 

9 

5 

6 

4 

9 

5 

5 

5 

2 

2  9 

1 

7 

2 

8 

6 

5 

6  4 

3 

7 

3 

2 

9 

5 

8 

5 

7 

4 

8 

5 

6 

5 

2 

2  6 

1 

8 

3 

0 

6 

5 

6  3 

4 

7 

0 

3 

1 

5 

8 

5 

6 

4 

8 

5 

8 

5 

2 

2  4 

1 

9 

3 

2 

6 

4 

6  3 

5 

6 

8 

4 

0 

5 

8 

5 

6 

4 

8 

5 

9 

4 

8 

2  4 

1 

9 

3 

3 

6 

4 

6  1 

6 

6 

4 

1 

5 

7 

5 

6 

4 

8 

5 

9 

4 

5 

2  5 

1 

9 

3 

3 

6 

3 

6  1 

7 

6 

3 

4 

0 

5 

7 

5 

6 

4 

8 

6 

0 

4 

3 

2  5 

1 

9 

3 

3 

6 

3 

6  3 

8 

6 

0 

3 

9 

5 

7 

5 

4 

4 

7 

6 

0 

4 

1 

2  3 

1 

9 

3 

4 

6 

3 

6  3 

9 

5 

6 

3 

7 

5 

6 

5 

3 

4 

7 

6 

0 

4 

0 

2  3 

2 

0 

3 

5 

6 

3 

6  3 

10 

5 

4 

3 

6 

5 

5 

5 

1 

4 

5 

6 

0 

4 

0 

2  3 

2 

0 

3 

7 

6 

3 

6  4 

1  1 

5 

2 

3 

5 

5 

5 

5 

0 

A 

4 

6 

0 

4 

0 

2  2 

2 

0 

4 

0 

6 

3 

6  5 

12 

5 

0 

3 

4 

5 

4 

5 

0 

4 

4 

6 

1 

3 

9 

2  2 

2 

0 

4 

2 

6 

3 

6  6 

13 

4 

e 

3 

9 

5 

3 

4 

9 

4 

3 

6 

0 

3 

9 

2  2 

2 

2 

4 

5 

6 

3 

6  6 

14 

4 

6 

4 

5 

5 

0 

4 

9 

4 

2 

6 

0 

3 

8 

2  2 

2 

1 

4 

e 

6 

3 

6  6 

15 

4 

4 

4 

8 

4 

9 

4 

9 

4 

2 

6 

0 

3 

7 

2  2 

2 

1 

4 

8 

6 

2 

6  6 

16 

4 

3 

5 

0 

4 

7 

4 

9 

4 

1 

5 

9 

3 

7 

2  2 

2 

1 

5 

0 

6 

2 

6  7 

17 

4 

0 

5 

2 

4 

5 

4 

8 

4 

1 

5 

9 

3 

7 

2  2 

2 

2 

5 

3 

6 

2 

6  9 

18 

4 

0 

5 

3 

4 

5 

4 

8 

4 

2 

5 

9 

3 

6 

2  1 

2 

2 

5 

5 

6 

2 

7  1 

19 

3 

8 

5 

5 

4 

6 

4 

a 

4 

2 

5 

9 

3 

5 

2  1 

2 

2 

5 

7 

6 

2 

7  3 

20 

3 

6 

5 

6 

4 

5 

5 

0 

4 

6 

0 

3 

4 

2  0 

2 

2 

5 

8 

6 

3 

7  3 

21 

3 

4 

5 

7 

4 

6 

5 

0 

4 

2 

6 

0 

3 

4 

1  9 

2 

2 

6 

0 

6 

3 

22 

3 

2 

5 

7 

4 

6 

5 

0 

4 

1 

5 

9 

3 

4 

1  6 

2 

3 

6 

1 

6 

3 

23 

3 

0 

5 

8 

4 

7 

5 

0 

4 

1 

5 

9 

3 

5 

1  6 

2 

3 

6 

3 

6 

3 

24 

2 

B 

5 

8 

4 

8 

4 

8 

4 

3 

5 

9 

3 

6 

1  8 

2 

3 

6 

4 

6 

3 

25 

2 

6 

5 

9 

4 

9 

4 

7 

4 

5 

5 

8 

3 

7 

1  7 

2 

3 

6 

5 

6 

5 

26 

2 

8 

6 

0 

5 

1 

4 

7 

4 

7 

5 

7 

3 

9 

1  6 

2 

3 

6 

7 

6 

7 

27 

2 

5 

5 

9 

5 

2 

4 

7 

4 

9 

5 

6 

3 

9 

I  7 

2 

3 

6 

7 

6 

7 

20 

2 

2 

5 

9 

5 

2 

4 

8 

5 

0 

5 

5 

3 

9 

1  8 

3 

6 

7 

7 

5 

5 

31 

2 

2  _ 

— 

5 

5 

— 

-- 

5 

3  - 

— 

3 

5 

1  6  - 

- - - 

... 

6 

7  -- 

— - . 

-- 

THE 

following 

REFER  ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

4  5 

4  6 

5  2 

5  1 

4  6 

5  8 

4  0 

2  1 

2  1 

4  9 

6  4 

6  6 

MAX 

7  8 

6  0 

5  9 

5  7 

5  3 

6  1 

5  3 

3  3 

2  6 

6  7 

6  7 

7  3 

MIN 

2  2 

2  5 

4  5 

4  7 

4  1 

5  3 

3  4 

l  6 

1  7 

2  8 

6  2 

6  1 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

20 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DA  YS  .'OR  THE  YEAR  WAS  354 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAh  WAS  4  6 
HIGHEST  STAGE  WAS  7  80  AT  8  00  A  M  ON  JAN  1 
LOWEST  STAGE  WAS  1  60  ON  AUG  22  AND  LATER  DATE < S ) 


86 


DAILY  STAGE  FOR  1906 


BIG  BAYOU  PIGEON  <FWS)  NEAR  PIGEON.  LA 

LOCATION  LAT  30-04-36  LONG  91-18-33  *.i  JUNCTION  WITH  GIWW  (MORGAN  CITY-PORT  ALLEN  ROUTE). 

ABOUT  700  FEET  WEST  OF  LEVEE  STATION  ( EABPL  >  773+00  < STA  4963509  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY.  1936  TO  1939,  1949  AND  1950  DAILY.  JAN  1971  TO  DATE  PRIOR 

TO  1971  CAGE  WAS  KNOWN  AS  LITTLE  BAYOU  PIGEON 

EXTREMES  HIGHEST,  18  20  FEET  ON  MAY  25.  1973  LOWEST,  0  37  FOOT  ON  OCT  18.  1976 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NCVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

7  53 

5  74 

5  °9 

4  80 

5  40 

3  23 

3  3* 

6  44 

6  26 

2 

7  36  F 

2  83 

3  70 

5  54 

4  82 

b  <♦ 7 

3  *3 

3  1* 

3  02 

6  49 

6  24 

3 

7  16 

2  98 

5  67 

5  57 

4  78 

5  37 

5  18 

3  03 

6  42 

6  16 

4 

6  94 

3  20 

3  70 

5  61 

4  75 

5  70 

5  02 

3  13 

6  34 

6  11 

5 

6  74 

3  79 

5  63 

3  61 

4  70 

5  76 

4  78 

3  16 

6  39 

6  09 

6 

6  50 

3  88 

3  60 

5  56 

4  72 

5  BO 

4  60 

3  30 

6  33 

6  08 

7 

6  30 

3  78 

3  33 

3  43 

4  70 

3  85 

4  44 

3  .2 

6  30 

6  12 

0 

6  00 

3  76 

3  46 

5  36 

4  65 

5  87 

4  24 

3  33 

6  25 

6  17 

9 

5  75 

3  75 

5  38 

5  23 

4  60 

5  89 

4  13 

3  77 

6  18 

6  22 

10 

5  33 

3  87 

5  32 

3  08 

4  50 

5  92 

4  04 

3  84 

6  13 

6  30 

1  1 

5  30 

3  97 

5  20 

5  00 

4  45 

5  93 

4  03 

4  09 

6  22 

6  49 

12 

5  10 

4  09 

5  12 

4  95 

4  40 

5  93 

3  97 

4  30 

6  15 

6  54 

13 

4  87 

4  27 

5  10 

4  92 

4  37 

5  93 

3  90 

4  58 

6  10 

6  60 

14 

4  63 

4  46 

4  93 

4  86 

4  28 

5  94 

3  84 

4  84 

6  03 

6  63 

15 

4  43 

4  66 

4  84 

4  80 

4  24 

5  90 

3  53 

4  98 

3  99 

6  73 

16 

4  25 

4  82 

4  68 

4  77 

4  23 

5  90 

3  71 

5  13 

5  90 

6  87 

17 

4  06 

5  01 

4  54 

4  70 

4  22 

5  86 

3  65 

5  26 

6  02 

6  95 

18 

3  91 

5  10 

4  48 

4  70 

4  25 

5  90 

3  68 

5  44 

6  08 

7  02 

19 

3  75 

5  32 

4  55 

4  71 

4  27 

5  90 

3  64 

5  58 

6  07 

7  10 

20 

3  60 

5  44 

4  52 

4  06 

4  20 

5  88 

3  50 

5  73 

6  10 

7  16 

21 

3  45 

5  55 

4  48 

4  86 

4  05 

5  88 

3  38 

5  09 

6  15 

7  21 

22 

3  27 

5  65 

4  46 

4  85 

4  15 

5  84 

3  64 

6  17 

7  27 

23 

3  10 

5  70 

4  62 

4  77 

4  30 

5  85 

3  76 

6  20 

7  32 

24 

2  95 

5  75 

4  71 

4  70 

4  46 

5  79 

3  84 

6  36 

6  26 

7  34 

25 

2  87 

5  77 

4  82 

4  68 

4  37 

5  70 

3  87 

6  50 

6  30 

7  33 

26 

3  00 

5  80 

4  93 

4  68 

4  70 

3  60 

3  93 

6  58 

6  50 

7  49 

27 

?  70 

5  06 

4  70 

4  84 

3  34 

3  91 

6  63 

6  30 

7  47 

28 

3  79 

3  13 

4  73 

3  OO 

3  40 

3  86 

6  66 

6  46 

7  41 

29 

— 

5  25 

4  80 

5  08 

5  32 

3  80 

6  63 

6  40 

7  34 

30 

3  31 

4  84 

3  15 

3  33 

3  66 

6  64 

6  34 

7  25 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

4  94 

4 

62 

5  09 

5  01 

4  36 

3 

73 

4  05 

3 

24 

4  93 

6 

25 

6 

81 

MAX 

7  55 

5 

00 

5  74 

3  61 

3  26 

3 

94 

3  23 

3 

34 

6  66 

6 

50 

7 

54 

MIN 

2  07 

2 

85 

4  46 

4  68 

4  03 

5 

32 

3  38 

3 

14 

3  02 

3 

90 

6 

08 

DAYS 

26 

27 

31 

30 

31 

30 

31 

2 

0  28 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  297 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  5  20 

HIGHEST  STAGE  WAS  7  60  AT  12  01  A  M  ON  JAN  1 

LOWEST  STAGE  WAS  UNDETERMINED 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


37 


OLD  RIVER  (FWS)  AT  JUNCTION  WITH  G  I  WW  (rlQRGAN  CITy-PQRT  ALLEN  ROUTE )  'LA  ) 

LOCATION  LAT  29-56-47,  LONG  91-15-35  ABOUT  1250  FEET  WEST  OF  LEVEE  STATION  ( EABPL )  1 375+00 
(STA  4964510  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY.  1938  TO  1946  AND  1949  DAILY.  NOV  1934  TO  AUG  1937  AND 
JAN  1971  TO  DATE  PRIOR  TO  1939  GAGE  WAS  KNOWN  AS  OLD  RIVER  (FWS)  SOUTHWEST  OF  PIERRE  PASS 

EXTREMES  (FROM  1971  TO  DATE;  HIGHEST.  16  84  FEET  ON  MAY  24,  1973  LOWEST.  0  38  FOOT  ON  OCT  17, 

1976 


DA ILV  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

J 

6 

94 

2 

15 

4 

86 

4 

60 

4 

20 

4 

60 

4 

68 

2 

59 

5 

S3 

5  60 

2 

6 

74 

2 

25 

4 

83 

4 

70 

4 

20 

4 

72 

4 

58 

2 

77 

5 

77 

5  65 

3 

6 

54 

2 

38 

4 

81 

4 

76 

4 

15 

4 

79 

4 

63 

2 

53 

2 

98 

5 

73 

5  54 

4 

6 

30 

2 

70 

4 

84 

4 

84 

4 

09 

4 

94 

4 

48 

2 

34 

2 

99 

5 

68 

5  45 

5 

6 

10 

3 

1  1 

4 

79 

4 

86 

4 

07 

5 

03 

4 

30 

2 

10 

2 

96 

5 

73 

5  40 

6 

5 

84 

3 

26 

4 

80 

4 

85 

4 

10 

5 

10 

4 

14 

1 

94 

2 

96 

5 

66 

5  37 

7 

5 

65 

3 

22 

4 

72 

4 

78 

4 

10 

5 

17 

3 

97 

I 

90 

2 

94 

5 

63 

5  37 

8 

5 

40 

3 

24 

4 

68 

4 

68 

4 

10 

5 

19 

3 

7Q 

2 

01 

3 

02 

5 

57 

5  40 

9 

5 

15 

3 

20 

4 

63 

4 

59 

4 

08 

5 

20 

3 

65 

2 

22 

3 

33 

5 

50 

5  45 

10 

A 

90 

1 

24 

4 

55 

4 

45 

4 

00 

5 

30 

3 

63 

2 

10 

3 

30 

5 

44 

5  54 

. 

1  1 

4 

70 

3 

23 

4 

50 

4 

36 

3 

95 

5 

29 

3 

60 

2 

04 

3 

39 

5 

45 

5  62 

12 

4 

50 

3 

20 

4 

43 

4 

30 

3 

99 

5 

30 

3 

55 

2 

42 

3 

55 

5 

43 

5  67 

13 

4 

30 

3 

30 

4 

45 

4 

29 

3 

90 

5 

26 

3 

45 

2 

41 

3 

78 

5 

38 

5  70 

14 

4 

10 

3 

47 

4 

33 

4 

25 

3 

80 

s 

27 

3 

35 

2 

30 

3 

98 

5 

25 

5  77 

15 

3 

90 

3 

73 

4 

24 

4 

23 

3 

76 

5 

24 

3 

25 

2 

34 

4 

06 

5 

23 

5  87 

16 

3 

70 

3 

85 

4 

13 

4 

15 

3 

80 

5 

20 

3 

20 

2 

40 

4 

16 

5 

24 

6 

08 

17 

3 

55 

4 

04 

3 

97 

4 

07 

3 

81 

5 

20 

3 

50 

2 

36 

4 

28 

5 

27 

6 

17 

18 

3 

40 

4 

21 

3 

86 

4 

07 

3 

89 

5 

20 

3 

19 

2 

36 

4 

46 

5 

33 

6 

26 

19 

3 

29 

4 

35 

4 

01 

4 

06 

3 

93 

5 

19 

3 

16 

2 

18 

4 

63 

5 

35 

6 

35 

20 

3 

13 

4 

48 

3 

93 

4 

20 

3 

7  6 

5 

19 

3 

08 

2 

25 

4 

80 

5 

36 

6 

42 

21 

2 

97 

4 

60 

3 

00 

4 

28 

3 

65 

5 

20 

3 

05 

2 

45 

4 

97 

5 

41 

6 

48 

22 

2 

76 

4 

71 

3 

74 

4 

20 

3 

66 

5 

16 

3 

07 

2 

47 

5 

15 

5 

40 

6 

55 

23 

2 

61 

4 

75 

3 

76 

4 

1 1 

3 

00 

5 

25 

3 

1  1 

2 

15 

5 

32 

5 

45 

6 

04 

24 

2 

55 

4 

84 

3 

83 

4 

05 

3 

98 

5 

1  6 

3 

14 

2 

20 

5 

60 

5 

53 

6 

89 

2* 

2 

60 

4 

90 

3 

88 

4 

02 

3 

94 

5 

10 

3 

1  7 

2 

31 

5 

76 

5 

77 

6 

95 

26 

2 

63 

4 

93 

3 

98 

4 

02 

4 

06 

5 

00 

2 

70 

5 

81 

5 

85 

6 

83 

27 

2 

10 

4 

98 

4 

10 

4 

05 

4 

15 

4 

97 

2 

79 

5 

89 

5 

00 

6 

79 

28 

2 

05 

4 

94 

4 

20 

4 

14 

4 

30 

4 

83 

2 

63 

5 

94 

5 

75 

6 

75 

29 

1 

97 

— 

4 

30 

4 

1  6 

4 

33 

4 

75 

2 

41 

5 

94 

5 

70 

6 

67 

30 

1 

94 

— 

4 

40 

4 

19 

4 

40 

4 

75 

-i 

45 

5 

90 

5 

65 

6 

60 

31 

2 

1  1 

— 

4 

50  - 

— 

— 

4 

49 

— 

— 

— 

5 

66  - 

— 

6 

40 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  tq  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

4  c; 

3 

^b 

4 

32 

4 

34 

4 

01 

08 

3 

<b2 

2  31 

4 

29 

5 

54 

6 

08 

MA  t 

b  94 

4 

98 

4 

8. 

4 

86 

4 

49 

5 

30 

4 

66 

2  ~*9 

5 

94 

5 

85 

6 

89 

MIN 

1  94 

? 

15 

3 

74 

4 

02 

3 

65 

4 

60 

3 

05 

1  90 

2 

59 

5 

23 

5 

37 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

25 

28 

31 

30 

31 

THE  -OTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  326 

THE  MEAN  stage  FOR  THE  YEAR  WAS  4  34 

HIGHEST  STAGE  WAS  7  00  AT  1  00  A  M  ON  JAN  1 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  WAS  1  65  ON  SEP  9 


DAILY  STAGE  FOR  1986 

INTRACOASTAL  WATERWAY  NEAR  PIERRE  PASS.  LA 

LOCATION  LAT  29-54-23.  LONG  91-13-04  ATTACHED  TO  PILE  (MORGAN  C1TY-PCRT  ALLEN  ROUTE )  AT 
LEVEE  STATION  1 546&00.  4  2  MILES  SOUTH  OF  PIuRRE  PASS  (STA  4969010  ) 

CAGE  STAFF  TYPE 

RECORDS  AVAILABLE  INTERM I TTENTLY.  1945  TO  1946.  1949  TO  1950.  1961  DAILY.  JULY  1.  1962.  TO 

DATE  PRIOR  TO  1961.  GAGE  WAS  KNOWN  AS  BELLE  RIVER.  FW5 

EXTREMES  HIGHEST,  16  00  FEET  ON  MAY  22  AND  LATER  DATES  IN  1973  LOWEST,  MINUS  0  9  FOOT  ON  JAN 
14,  1964 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3  7 
HIGHEST  STAGE  WAS  6  90  AT  8  00  A  M  ON  JAN  1 
LOWEST  STAGE  WAS  1  20  ON  FEB  4  AND  LATER  DATE  <  S  > 


DAILY  STASE  FOR  1986  89 

LITTLE  BAYOU  SORREL  AT  JCT.  WITH  CIWU  (HORC AN-CITY  PORT  ALLEN  ROUTE)  I  LA.  ) 

LOCATION.  LAT.  29-47-47.  LONC.  91-10-30.  AT  JUNCTION  WITH  OULF  INTRACOASTAL  WATERWAY,  NEAR  OIWW 
MILE  10.  (STA.  4972910.  ) 

OACE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  DEC.  21.  1970.  TO  DATE. 


EXTREMES. 

HIGHEST. 

14.  01 

FEET  (FROM 

INCOMPLETE  RECORD) 

ON  MAY 

25,  1973. 

LOWEST, 

MINUS  0. 

80  FOOT 

ON  OCT. 

17,  1976. 

DAILY  EIGHT  AM.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

9  33 

1  37 

3.  46 

3.  62 

3.  33 

3.  70 

3.  36 

2.  17 

2.  22 

2.  74 

4.  36 

4.  43 

2 

9  12 

1  62 

3.  34 

3.  66 

3.  30 

3.  87 

3.  49 

2.  21 

2.  32 

2.  73 

4.  49 

4.  37 

3 

4.  91 

1.  70 

3.  30 

3  83 

3.  08 

3.  96 

3.  36 

2.  33 

2  53 

2  96 

4.  50 

4  00 

4 

4  69 

2.  13 

3.  31 

3  93 

3.  11 

4.  05 

3.  14 

2.  26 

2.  41 

2.  74 

4.  33 

4.  09 

5 

4  40 

2.  48 

3.  41 

3  88 

3.  28 

4.  14 

3.  16 

2.  28 

2.  23 

2.  68 

4.  77 

4.  05 

6 

4.  14 

2.  69 

3  63 

3.  90 

3  38 

4.  21 

3.  07 

2.  29 

2.  00 

2.  63 

4.  49 

4.  10 

7 

4.  10 

2.  39 

3  39 

3  63 

3.  45 

4.  20 

2.  91 

2.  20 

1.  99 

2.  50 

4.  48 

4.  11 

8 

3  68 

2  62 

3.  49 

3.  34 

3.  35 

4.  18 

2.  74 

2  00 

1.  74 

2.  78 

4.  41 

4.  18 

9 

3  48 

2.  33 

3.  41 

3  29 

3.  20 

4.  21 

2.  76 

2.  04 

2.  03 

3  14 

4.  33 

4.  28 

10 

3.  43 

2  66 

3  42 

3.  19 

3.  09 

4.  25 

2.  91 

1.  07 

2.  33 

2.  96 

4.  17 

4.  25 

1  1 

3  16 

2.  30 

3.  36 

3  21 

3  14 

4.  15 

2.  92 

1  65 

2.  71 

3.  17 

4.  27 

4.  23 

12 

3  19 

2.  24 

3.  33 

3.  30 

3.  19 

4.  05 

2.  83 

1.  84 

2  69 

3.  27 

4.  14 

4.  40 

13 

2  94 

2  43 

3.  29 

3.  23 

2.  94 

4.  01 

2.  60 

1  90 

2.  35 

3.  49 

3.  95 

4.  31 

14 

2  67 

2.  78 

3.  26 

3  27 

2.  70 

3.  90 

2.  43 

2  21 

2.  38 

3  44 

3.  81 

4  47 

13 

2.  33 

2.  99 

3.  02 

3  16 

2  95 

3.  09 

2.  47 

2.  44 

2.  44 

3.  43 

4.  03 

4.  59 

16 

2.  34 

3  12 

2.  83 

2  93 

3.  15 

3  87 

2.  45 

2  48 

2.  25 

3.  37 

4.  17 

4.  87 

17 

2.  29 

3.  38 

2.  69 

2.  93 

3.  10 

3.  88 

2.  54 

2.  48 

2.  36 

3  57 

4.  25 

4.  96 

18 

2  24 

3  47 

2.  84 

3.  09 

3.  38 

3  93 

2.  62 

2.  00 

2.  33 

3.  79 

4.  30 

5.  03 

19 

2.  17 

3.  33 

3.  13 

3.  17 

3.  14 

3.  90 

2.  72 

1  56 

2.  24 

3  93 

4.  20 

3.  12 

20 

1.  90 

3.  63 

2  70 

3  S3 

2  70 

4.  01 

2.  63 

1.  37 

2.  30 

4.  00 

4.  37 

5.  13 

21 

1.  92 

3.  73 

2.  38 

3  37 

2  92 

3  99 

2.  60 

1  74 

2.  22 

4.  27 

4.  24 

3.  18 

22 

l.  76 

3  84 

2  33 

3  13 

3.  26 

3.  92 

2.  68 

1  70 

2.  25 

4.  39 

4.  34 

3.  19 

23 

1.  37 

3  69 

2.  73 

3  00 

3  56 

3  90 

2.  31 

1.  74 

2.  18 

4.  57 

4.  45 

5.  53 

24 

1  71 

3.  93 

2.  83 

3  13 

3.  45 

3  79 

2.  54 

1  75 

2.  61 

4.  86 

4.  51 

5.  50 

23 

2.  00 

3.  87 

3.  Ol 

3.  18 

3.  36 

3  01 

2.  47 

1.  44 

2.  74 

4.  70 

4.  79 

5.  37 

26 

1. 79 

3  92 

3.  17 

3.  17 

3  44 

4.07 

2.  40 

1-  62 

2.  55 

4.  80 

4.  80 

3.  38 

27 

1  17 

3  92 

3.  28 

3.  23 

3  40 

3.  06 

2.  34 

1.  67 

2.  32 

4.  86 

4.  52 

5.  33 

28 

1.  66 

3.  69 

3.  29 

3.  30 

3.  46 

3  36 

2.  40 

1.  SB 

2.  60 

4.  82 

4.  30 

5.  24 

29 

1.32  — 

3  38 

3  23 

3.  43 

3  47 

2  42 

1.  39 

2.  72 

4  73 

4.  34 

5.  18 

30 

1 .  40 - 

3.  44 

3  27 

3  31 

3  34 

2.  39 

2.  13 

2.  67 

4.  63 

4.  38 

3.  10 

31  1  67  -  3.93  -  3  69  -  2.27  2.13  -  4.64  -  4.  9S 


THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.  91 

2.  96 

3.  20 

3  34 

3.  24 

3.  93 

2.  72 

1. 97 

2.  37 

3.  70 

4.  37 

4.  74 

MAX 

5.  33 

3.  93 

3.  63 

3.  93 

3.  63 

4.  23 

3.  56 

2.  40 

2.  74 

4.  86 

4.  00 

5.  53 

MIN 

1.  17 

1.  37 

2  33 

2.  93 

2.  70 

3.  47 

2.  27 

1.  39 

1.  74 

2.  50 

3.  81 

4.  05 

DAYS 

31 

29 

•  31 

30 

*  31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  363 
THE  MEAN  STAOE  FOR  THE  YEAR  WAS  3  26. 

HIOHEST  STAOE  WAS  9.  66  AT  NOON  ON  DEC.  23 
LOWEST  STAOE  WAS  O.  99  ON  AUO.  20. 
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DAILY  STAGE  FOR  198b 


EABPL  BORROW  PIT  AT  BAYOU  FQRDOChE  (LA  ;  'BElOw  STATE  hUy  !  0  .* 

LOCATION  LAT  30-40-04.  LONG  91-39-31  ON  SOUTH  END  OF  HIGHWAY  10  CuLVERT,  JuST  ABOVE  LOWER 
JUNCTION  WITH  BAYOU  FORDOCHE  AND  SIX  MIuES  EAST  OF  MELV I  i.l.E .  LA  <  ST  A  5208012B 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY.  1947.  AND  1950  TO  ’.955  DAILY,  JAN  1.  :948.  TO  DEC  31, 

1949.  ANC  MAY  22.  1958.  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST  t  FROM  INCOMPLETE  RECORD'  28  0  FEET  ON  MAY  18  1953  LOWEST.  CHANNEL  DRY  ON 

OCT  5.  1953-  AND  LATER  DATES 

DAILY  EIGHT  a  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  13  at  nGvD 


Day 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JON 

JUl 

AuG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

17  03 

16  39 

16  40 

16  43 

16  20 

15 

to  2 

15  92 

15  7Q 

1  5 

84 

7  95 

2 

17  06 

16  39 

16  39 

16  42 

1  5 

97 

16  28 

15 

"to 

15  99 

1  5  79 

1  5 

35 

7  86 

3 

17  06 

16  39 

16  37 

16  40 

15 

95 

17  70 

15 

7b 

16  05 

15  79 

15 

37 

7  77 

4 

1  7  01 

16  39 

16  50 

16  30 

1  6 

40 

17  70 

1  5 

7  3 

16  Oto 

15  79 

15 

85 

7  64 

5 

16  9b 

16  77 

16  47 

1 6  36 

E 

1  6 

27 

17  30 

1  5 

70 

16  05 

15  79 

1  5 

95 

7  56 

6 

16  91 

16  69 

16  33 

16  36 

16 

20 

1  7  01 

15 

70 

16  02 

15  7© 

15 

93 

7  53 

7 

16  88 

16  63 

16  27 

16  34 

16 

16 

lb  75 

15 

70 

15  9  7 

15  77 

15 

94 

7  44 

8 

l  6  86 

16  60 

16  18 

16  31 

16 

4b 

lto  57 

1  5 

7.' 

15  94 

l  5  77 

15 

94 

7  40 

9 

16  80 

16  53 

16  10 

16  29 

16 

37 

16  47 

15 

69 

15  93 

15  77 

1  5 

=  4 

7  34 

10 

16  87 

16  53 

B 

16  27 

16 

92 

16  40 

15 

63 

15  90 

15  93 

1  5 

94 

7  43 

1 1 

16  95 

16  50 

16  26 

1 1 

45 

lto  30 

16 

00 

1  5  89 

15  8 1 

1  5 

94 

7  54 

12 

16  92 

16  49 

16  24 

16 

85 

lto  25 

16 

01 

1  5  90 

15  81 

15 

94 

7  49 

13 

16  90 

*  6  47 

Ilj  Jj 

lb 

32 

16  to 

1  D 

9^ 

15  90 

15  90 

1  t) 

/  43 

14 

lo  86 

16  45 

16  23 

1  to 

66 

16  14 

15 

90 

15  88 

15  9b 

15 

93 

7  42 

15 

i  6  81 

16  45 

16  19 

16 

54 

16  10 

1  5 

86 

15  85 

15  95 

15 

93 

7  42 

16 

1  6  64 

16  44 

16  14 

16 

46 

16  06 

1  5 

97 

15  85 

15  93 

1  5 

93 

7  61 

17 

16  54 

16  43 

16  10 

16 

35 

1  6  02 

16 

25 

15  95 

15  90 

1  5 

7  60 

IB 

16  49 

16  43 

16  03 

1  6 

28 

16  00 

16 

15 

15  93 

15  89 

15 

7  60 

19 

16  45 

16  42 

!  5  99 

B 

16 

24 

15  97 

16 

06 

15  83 

2  5  86 

2  5 

90 

8  63 

20 

16  41 

16  95 

16  03 

16 

19 

15  J0 

16 

02 

15  93 

15  83 

16 

:o 

3  34 

21 

16  37 

17  16 

16  91 

1  6 

14 

1  5  95 

I  5 

97 

15  9? 

15  84 

25 

55 

7  81 

22 

16  35 

17  02 

16  85 

16 

08 

15  95 

15 

95 

15  93 

15  82 

15 

93 

7  59 

23 

16  33 

16  92 

16  70 

1  6 

06 

15  96 

15 

91 

15  89 

15  80 

16 

43 

9  36 

24 

16  30 

16  86  F 

1  6  60 

16  59 

!  6 

01 

16  01 

I  5 

88 

15  88 

lb  07 

lb 

65 

8  99 

25 

16  28 

16  70 

16  57 

16  50 

Is? 

95 

16  04 

15 

85 

15  06 

16  01 

18 

38 

0  37 

26 

16  40 

16  64 

1 6  52 

16 

1  5 

90 

lb  09 

15 

79 

15  95 

2  5  97 

19 

60 

7  90 

27 

16  37 

16  55 

lb  52 

16  27 

16  09 

15 

"to 

15  85 

15  93 

18 

34 

7  62 

2Q 

16  38 

16  48 

16  52 

16  22 

F  15 

89 

16  06 

15 

75 

15  83 

15  90 

18 

05 

-  55 

29 

16  39 

16  30 

16  16 

1  5 

96 

2  5  90 

25 

79 

15  9C 

15  87 

18 

00 

~  54 

30 

16  39 

16  49  F 

16  14 

16 

15 

15  90 

15 

79 

15  78 

15  95 

17 

99 

7  51 

31 

16  39 

16  44  - 

— 

— 

— 

15  56 

l  5 

31 

15  84 

— -- 

7  45 

THE  FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

16  66 

1  o 

60 

16  42 

16 

35 

i  to 

2  7 

16 

30 

15 

too 

1  5 

w; 

1  5 

too 

la  4t 

1  ~  ~6 

MAX 

17  06 

17 

16 

16  60 

16 

91 

1  to 

92 

17 

"*C 

16 

25 

1  6 

06 

16 

07 

19  toO 

19  36 

MIN 

16  20 

16 

39 

lto  10 

1  5 

99 

;  S 

89 

1  5 

86 

15 

68 

1  5 

"9 

1  5 

77 

1  5  34 

17  34 

DAYS 

31 

28 

17 

30 

0 

28 

31 

3; 

30 

31 

30 

31 

THE  r0 T AL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  J18 
3=0<ANNEL  DRY  F=NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  16  40 
HIGHEST  STAGE  WAS  19  44  AT  NOON  ON  DEC  23 
LOWEST  STAGE  WAS  UNDETERMINED 


DAILY  STAOG  FOR  1986 
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EA«PL  BORROW  PIT  AT  LOTTIE.  LA.  (ABOVE  U.  8.  HUY.  190) 

LOCATION.  LAT.  30-33-27,  LONG.  91-39-27.  ON  NORTH  END  OF  U  8.  HIGHWAY  190  CULVERT.  18TA 
S212012B.  ) 

OAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY.  1937  TO  1948.  AND  19S0  TO  1936.  DAILY.  JAN.  1.  TO  DEC.  31. 
1949,  AND  AUG.  B.  1936.  TO  DATE.  ADD  0.  1  TO  8TAGE8  FROM  1943  TO  1964.  OAGE  HAS  KNOWN  AS  BAYOU 
FOR DOC HE -LOTTIE  BORROW  PIT  FROM  1937  TO  1939. 


EXTREMES. 

HI CHEST.  (FROM 

INCOMPLETE 

RECORD) 

25.  8  FEET 

ON  AUG 

Bp  1940. 

LOWEST. 

(FROM  INCOMPLETE 

RECORD) 

7.  23 

FEET  (PRESENT  DATUM) 

ON  JAN. 

12.  1981. 

DAILY  EIGHT  A.  M. 

STAGE  IN 

FEET 

OAGE  ZERO  IS  AT 

NCVD  (1976 

ADJ.  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

9  19 

8.  09 

8.  19 

8  16 

a.  is 

8.  30 

8.  12 

7.  96 

8  11 

7.  93 

7.  90 

8.  88 

2 

8.  88 

Q  09 

e.  u 

8  16 

B.  12 

8.  21 

8.  12 

8  10 

7.  90 

7.  90 

8.  70 

3 

8  68 

8.  07 

8.  09 

0.  15 

0.  10 

8  21 

9.  35 

8.  10 

7.  90 

7.  90 

0.  67 

4 

8  51 

B  08 

8.  10 

8.  12 

e.  oe 

8.  29 

9.  40 

8.  10 

7  89 

7.  90 

a.  65 

5 

8  40 

0  38 

0.  20 

0  10 

8.  05 

8.  50 

9.  32 

8.  14 

7.  88 

8.  40 

8  60 

6 

8  30 

8.  79 

8.  19 

a.  oe 

8.  04 

8  30 

9.  12 

8  14 

8.  10 

8.  50 

7 

8  34 

a.  65 

0.  13 

8.  04 

F 

8.  02 

8  32 

8.  85 

B.  12 

8.  05 

8.  42 

0 

B  43 

8.  10 

8.  09 

8.  05 

8  28 

8  62 

7.  BO 

8.  12 

Q.  00 

0.  35 

9 

8.  19 

8.  09 

8.  04 

8.  35 

8  42 

0.  00 

7.  9B 

0.  30 

10 

8.  41 

8  25 

8  18 

B.  10 

8.  01 

8.  90 

8.  34 

8.  00 

7.  88 

7.  97 

8  30 

1 1 

0  70 

8  21 

B.  12 

8.  10 

8.  01 

9.  07 

0.  29 

8.  11 

7.  88 

7.  95 

9.  02 

12 

8  69 

8.  20 

B  57 

8.  13 

B.  OO 

8  78 

8  22 

8.  15 

7.  88 

7.  92 

8.  92 

13 

8  60 

9.  60 

8  12 

8  00 

8.  63 

8.  18 

8.  OO 

8.  12 

7.  09 

7.  91 

8.  72 

14 

9.  20 

8.  13 

8  OO 

0.  55 

0.  11 

8.  OO 

8.  10 

7.  89 

7.  90  F 

8.  58 

13 

8.  85 

8.  01 

B.  47 

8.  10 

8.  00 

0  08 

7.  89 

7.  09 

8.  55 

16 

B  59  F 

8  15 

7.  99 

8  38 

B.  09 

8.  01 

8.  06 

7.  90 

7.  B8 

10.  19 

17 

a  44 

8  11 

a.  oi 

8.  30 

8.  08 

7.  92 

7.  92 

7.  90 

7.  88 

9.  75 

18 

8  12 

8.  39 

8.  09 

a  to 

8.22 

8.  03 

7.  93 

7.  94 

7.  90 

7.  90 

19 

9.  38 

8.  00 

8.  17 

8.  20 

8.  01 

7.  99 

7.  94 

7.  90 

7.  93 

20 

9.  OO 

8.  34 

8.  20 

8.  22 

e.  oo 

8.  00 

7.  93 

7.  90 

B.  10 

21 

f 

8.  08 

8.  64 

8.  49 

F 

8.  22 

8.  20 

7.  99 

8.  03 

7.  92 

7.  90 

7.  95 

22 

8.  50 

8.  55 

B.  25 

B.  18 

7.  99 

e.  02 

7.  92 

7.  90 

7.  96 

23 

e  to 

a  4i 

8.  30 

8.  99 

7.  99 

8.  03 

7.  93 

7.  90 

7.  95 

24 

a  to 

8.  33 

0  33 

a.  30 

8.  28 

8.  00 

8.  01 

7.  93 

8.  00 

7.  94  F 

11.  10 

23 

a  u 

8  SO 

a  3t 

a.  35 

8.  14 

7.  99 

8.  00 

B  00 

7.  92 

12.  07 

10.  18 

26 

8.  12 

8.  30 

e.  so 

a.  38 

8.  10 

7.  99 

8  00 

7.  98 

7.  92 

11.  so 

9.  68 

27 

a  12 

8  37 

B  30 

8.  38 

8.  10 

7.  99 

8  01 

7.  98 

7.  92 

10.  28 

9.  38 

29 

8.  13 

8.  27 

8.  28 

9.  49 

*.  10 

7.  98 

7.  99 

7.  97 

7.  96 

9.  77 

9.  12 

29 

8.  10  - 

— 

8  .  23  F 

8.  18 

8.  77 

8.  40 

7.  96 

8.  03 

7.  95 

7.  96 

9.  37 

9.  08 

8.  93 
8.  88 

8.  78 

31 

8  10  - 

— — 

8.  IB 

8.  38  ■ 

7.  93 

B.  10  - 

7.  91  — 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

8.  39 

8.  30 

8.  43 

8.  16 

B.  21 

8.  38 

B.  28 

8.  00 

8.  03 

7.  91 

8.  48 

9.  01 

MAX 

9.  19 

B.  79 

9.  60 

8.  93 

9.  49 

9.  07 

9.  40 

0.  10 

8.  19 

8.  00 

12.  87 

11.  18 

MIN 

8.  10 

0.  07 

0.  09 

8.04 

7.  99 

8.  10 

7.  93 

7.  80 

7.  92 

7.  08 

7.  08 

8.  30 

DAYS 

20 

18 

31 

23 

31 

30 

31 

21 

30 

27 

30 

23 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  317 
F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  8.  30. 

HIGHEST  STAGE  WAS  13.23  AT  3:00  P.  M. 

LOWEST  STAGE  WAS  7.  80  ON  AUG.  8. 


ON  NOV.  23. 
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DAILY  STAGE  FOR  198* 

EASPL  BORROW  PIT  AT  LOTTIE,  LA.  (BELOW  U  8.  HWY.  190) 

LOCATION.  LAT.  30-33-34,  LONG.  91-39-37.  ON  SOOTH  END  OF  U.  9.  HIGHWAY  190  CULVERT.  (STA 
32I6012B.  > 

CAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1938  TO  194B.  AND  1930.  DAILY,  JAN.  1,  TO  DEC.  31,  1949,  AND 
MAR.  8,  1931,  TO  DATE.  ADD  0.  I  TO  STAOES  FROM  1943  TO  19*4.  EXTREMES  IN  CURRENT  REPORTS  HAVE 
BEEN  CORRECTED.  GAGE  WAS  KNOWN  AS  BAYOU  FORDOCHE-LOTTIE  BORROW  PIT  FROM  1937  TO  1939. 

EXTREMES.  HIGHEST.  33.3  FEET  (FROM  WATERMARK)  IN  MAY.  1933.  LOWEST.  CHANNEL  DRY  ON  OCT.  11. 

19*3,  AND  LATER  DATES. 


DAILY  EIGHT  A.  M_ 

ST ACE  IN 

FEET 

CAGE  ZERO 

IS  AT 

NCVD  (1976 

ADJ.  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

9  14 

7.  69 

7.  82 

7.  63 

7.  93 

8.  24 

7.  93 

7.  BO 

9.  13 

7.  73 

7.  63 

8.  78 

2 

0  80 

7.  69 

7  71 

7.  60 

7.  93 

8  10 

7.  92 

7.  79 

8.  11 

7.  63 

7.  60 

8.  68 

>  3 

8  60 

7.  69 

7.  63 

7.  39 

7.  92 

8.  18 

9.  32 

7.  78 

8.  02 

7.  62 

7.  60 

8.  62 

« 

8  43 

7.  70 

7.  79 

7.  33 

7.  92 

8.  20 

9.  40 

7.  72 

0.  02 

7.  60 

7.  34 

8.  60 

3 

8  33 

0  29 

7  83 

7.  49 

7.  07 

8.  40 

9.  31 

7.  72 

8.  08 

7.  60 

8.  43 

B.  32 

6 

B.  23 

B.  70 

7.  80 

7.  48 

7.  76 

8.  33 

9.  10 

7.  73 

8.  08 

7.  60 

8.  12 

8.  43 

l  7 

0  20 

8.  38 

7  72 

7.  43 

7.  64 

8.  23 

8.  80 

7.  71 

8.  10 

7.  38 

8.  03 

8.  38 

8 

8.  23 

8  31 

7.  68 

7.  41 

7.  30 

8  20 

8.  33 

7.  70 

8.  10 

7.  36 

8.  00 

0.  30 

9 

8  23 

8.  10 

7.  79 

7.  43 

7.  48 

8  28 

8.  29 

7.  68 

8.  10 

7.  31 

7.  90 

8.  22 

8  32 

8  00 

7.  74 

7  47 

7.  60 

8  82 

8.  12 

7.  68 

8.  10 

7.  32 

7.  80 

8.  32 

11 

■  60 

7.  93 

7.  63 

7.  48 

7.  39 

9.  07 

8.  09 

7.  73 

a.  08 

7.  30 

7.  72 

9.  02 

13 

8  60 

7.  86 

7.  90 

7.  43 

7.  33 

8  73 

8.  OO 

7.  88 

B.  03 

7.  30 

7.  70 

8.  92 

13 

8  30 

7.  97 

9.  31 

7  32 

7.  39 

8.  35 

7.  99 

7.  93 

8  01 

7.  35 

7.  69 

8.  67 

14 

8.  33 

8.  11 

9.  17 

7.  33 

7.  72 

8  43 

7.  93 

8.  01 

7.  99 

7.  60 

7.  63 

8.  49 

13 

8  22 

a.  OO 

8.  79 

7.  32 

7.  87 

8.  33 

7.  98 

8.  02 

7.  93 

7.  62 

7.  60 

8.  43 

'  16 

8  1* 

7.  90 

8.  49 

7.  49 

7.  90 

8.  39 

7.  93 

8.  03 

7.  88 

7.  *3 

7.  39 

10.  10 

17 

8.  10 

7.81 

8.  23 

7.  43 

a.  oo 

8.  19 

7.  99 

7.  97 

7.  S3 

7.  *3 

7.  33 

9.  63 

IS 

8  06 

7.  78 

8.  10 

7.  44 

a.  09 

8.  11 

7.  99 

B.  00 

7.  83 

7.  63 

7.  33 

9.  23 

19 

8  02 

7.  73 

9.  27 

7.  44 

8.  13 

8  07 

7.  99 

8.  03 

7.  80 

7.  62 

7.  33 

10.  SB 

20 

7.  98 

7.  71 

8.  91 

8  17  , 

8.  20 

8.  00 

8.  00 

B.  03 

7.  80 

7.  60 

7.  70 

10.  03 

31 

7.  93 

7  72 

8  34 

9.  1*  * 

8.  31 

8.  00 

8  01 

B  03 

7.  SO 

7.  3* 

7.  84 

9.  63 

22 

7.  B7 

8.  18 

8  34 

8  29 

a  3i 

7.  96 

8.  00 

B.  02 

7.  80 

7.  33 

7.  70 

9  28 

23 

7.  80 

8  33 

8.  20 

8.  13 

8.  23 

8  92 

7.  93 

B.  04 

7.  89 

7.  36 

7,  62 

12.  70 

24 

7.  79 

8  30 

8  09 

8  OV 

a  29 

8.  19 

7  93 

a.  04 

7.  92 

7.  93 

7.  60 

11.  10 

23 

7.  77 

8  33 

8  01 

8  00 

a  3i 

7.  94 

7.  88 

a.  04 

8.  02 

7.  70 

12.  80 

10.  10 

3* 

7.  78 

8.  39 

7.  94 

7.  94 

8.  39 

7.  87 

7.  BS 

B.  It 

7.  98 

7.  73 

11.  70 

9.  60 

27 

7  79 

8  19 

8.  00 

9.  37 

7.  83 

7.88 

8.  12 

7.  sa 

7.  78 

10.  IB 

9.  30 

26 

7  80 

8.  00 

7,  98 

9.  48 

7.  80 

7.  88 

8.  10 

7.  81 

7.  73 

9.  74 

9.  06 

29 

7.  79 

7.  93 

8.  70 

8.  10 

7.  03 

8.  12 

7.  80 

7.  70 

9.  33 

8.  88 

31 

7.  70 

8  30  - 

7.  82 

8.  13 - 

7.  68  — 

8.  70 

: 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

! 

MEAN 

6.  16 

8.  03 

0  18 

7.  70 

8.  03 

8.  23 

8.  18 

7.  93 

7.  96 

7.  63 

B.  28 

9.  21 

§ 

MAX 

9.  14 

8.  70 

9.  31 

8.  29 

9.  48 

9.  07 

9.  40 

8.  13 

9.  19 

7.  93 

12.  80 

12.  70 

i 

MIN 

7.  70 

7.  69 

7.  63 

7.  41 

7.  48 

7.  80 

7.  82 

7.  68 

7.  78 

7.  63 

7.  34 

0.  22 

ij 

DAYS 

31 

28 

26 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  3*0 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  8.  13. 

HIGHEST  STAGE  WAS  13.  30  AT  3:  OO  P.  M.  ON  NOV.  33. 
LOWEST  STAGE  WAS  7.  40  ON  APR.  7. 


DAILY  STAGE  FOR  1986  93 

EABPL  BORROW  PIT  NEAR  MAR  I NGOU IN.  LA 

LOCATION  LAT  30-28-00.  LONG  91-32-40  ON  BRIDGE.  TWO  MILES  SOUTHWEST  OF  MARINGOUIN  (STA 
522001 2D  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 


RECORDS  AVAILABLE  MAR  10,  1940,  TO  DATE 


EXTREMES 

HIGHEST,  17  54 

feet 

ON  OCT 

4,  1964 

LOWEST, 

0  5 

FOOT  ON  NOV 

12.  1953 

daily  eight 

A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD  (1976 

ADJ  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

4  30 

2  00 

2  62 

2 

90 

2  98 

3  09 

2  87 

2  19 

1  88 

2  50 

2  75 

4  60 

n 

4  25 

3  00 

2  45 

2 

80 

2  98 

3  01 

2  75 

2  21 

1  98 

2  70 

2  64 

4  64 

3 

4  15 

3  30 

2  50 

2 

80 

2  88 

3  00 

4  30 

t  93 

2  22 

2  80 

2  50 

4  32 

4 

4  05 

3  40 

2  71 

3 

01 

2  84 

3  12 

3  96 

F  2  13 

2  18 

2  82 

2  51 

4.  12 

5 

3  80 

5  02 

2  76 

3 

00 

2  78 

3  20 

3  49 

2  12 

2  92 

3  75 

3  95 

6 

3  79 

5  12 

2  73 

3 

16 

2  80 

3  00 

3  20 

2  02 

3  00 

2  3rJ 

3  77 

7 

3  67 

4  97 

2  73 

3 

10 

2  80 

2  90 

3  02 

1  95 

2  90 

3  15 

3  58 

8 

3  57 

4  72 

2  60 

3 

23 

2  87 

2  88 

3  14 

2  20 

1  90 

2  90 

3  20 

3  40 

9 

3  45 

4  45 

2  56 

2 

86 

2  89 

2  90 

2  93 

2  25 

1  88 

3  00 

2  98 

3  30 

10 

3  39 

4  35 

2  63 

2 

78 

2  79 

3  08 

2  74 

2  23 

1  92 

3  17 

2  91 

3  10 

1  1 

3  55 

4  23 

2  62 

2 

76 

2  92 

3  08 

2  58 

2  20 

2  05 

3  28 

3  10 

5  08 

12 

3  49 

4  08 

2  73 

2 

80 

3  03 

3  10 

2  60 

2  21 

2  22 

3  18 

3  42 

4  06 

13 

3  35 

4  30 

2 

80 

2  81 

2  95 

2  50 

1  98 

2  25 

3  22 

3  25 

3  78 

14 

3  17 

3  99 

2 

86 

2  79 

3  00 

2  36 

2  08 

2  15 

4  00 

3  10 

3  61 

15 

3  04 

3  75 

2 

90 

2  90 

2.  98 

2  43 

2  05 

2  12 

3  40 

2.  9B 

3  58 

16 

2  89 

3  49 

2 

75 

2  85 

2  70 

2  40 

2  25 

2  00 

3  15 

2  88 

6  70 

17 

2  77 

3  28 

3  21 

2 

61 

2  90 

2  77 

2  12 

2  27 

2  13 

3  12 

2  78 

5.  29 

18 

3  02 

3  15 

3  15 

2 

46 

3  05 

3  00 

2  12 

2  11 

2  38 

2  80 

2  78 

4  68 

19 

2  89 

3  06 

3  95 

2 

50 

3  18 

2  79 

2  04 

1  70 

2  30 

2  62 

2  70 

7  00 

20 

2  72 

3  00 

3  71 

3 

29 

2  90 

2  60 

2  03 

1  42 

2  22 

2  50 

2  95 

5  60 

21 

2  79 

2  90 

3  40 

o 

23 

2  81 

2  64 

2  27 

1  51  F 

2  50 

2  45 

4  08 

5  06 

22 

2  86 

2  78 

3  22 

3 

03 

2  96 

2  58 

3.  41 

1  70 

2  40 

3  28 

4  89 

23 

2  68 

2  62 

3  09 

2 

90 

2  90 

2.  79 

2  71 

1  80 

2  50 

3  10 

9  45 

24 

2  42 

2  55 

2  81 

2 

80 

2  79 

2  60 

2  74 

1  79 

2  65 

3  00 

7  25 

25 

2  52 

2  68 

2  63 

2 

77 

3  02 

2  60 

2  70 

1  82 

2  78 

10  10 

6  02 

26 

2  73 

2  78 

2  60 

2 

68 

3  00 

2  54 

3  93 

1  72 

2  50 

2  80 

0  45 

5  70 

27 

2  94 

2  &j 

2  48 

2 

68 

2  99 

2  49 

3  54 

1  80 

2  52 

2  80 

5  60 

5  50 

28 

2  89 

2  80 

2  49 

2 

83 

4  38 

2  50 

3  20 

1  00 

2  55 

2  80 

5  05 

5  35 

29 

2  90  - 

2  51 

3 

28 

3  59 

2  60 

3  01 

1  72 

2  62 

2  70 

4  82 

5  20 

30 

2  61  — 

2  68 

3 

10 

3  22 

2  94 

2  65 

1  50 

2  02 

2  68 

4  70 

5  00 

31 

2  72  — 

2  77 

— 

— 

3  10  — 

2  49 

1  08  - 

2  70  — 

4  85 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

3  21 

3 

50 

2 

96 

2 

89 

2 

99 

3  85 

2  85 

1  94 

2  21 

2  89 

3  73 

4  92 

MAX 

4  30 

5 

12 

4 

30 

3 

29 

4 

38 

3  20 

4  30 

2  27 

2  82 

4  08 

10  10 

9  45 

MIN 

2  42 

2 

55 

2 

45 

2 

46 

2 

78 

2  49 

2  03 

1  42 

1  88 

2  40 

2  50 

3  10 

DAYS 

31 

24 

31 

30 

31 

30 

31 

28 

26 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

354 

F»NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3  09 

HIGHEST  STAGE  WAS  10  77  AT  2.00  P  M  ON  NOV  25 

LOWEST  STAGE  WAS  1  32  ON  AUG  20 


DAILY  STAGE  FOR  1906 


94 

EABPL  BORROW  PIT  ilS>  at  HAMAH,  la 

LOCATION  LAT  30-24-05.  LONG  91  30-37  ON  BRIDGE  < STA  522401 2D  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY.  1935.  1937.  1944  TO  1946.  AND  1953  TQ  i 954  DAILY,  JAN  13. 

1948,  TO  DEC  31.  1952.  AND  FEB  21.  1956.  TQ  DAT£ 

EXTREMES  HIGHEST.  12  73  FEET  ON  APR  22,  l97«  lGwEIT.  0  29  FOOT  ON  JAN  19,  1901 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGv'D 


DAY  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUl  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
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THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

2  50 

2  69 

2  22 

2  34 

2  35 

2  61 

2  66 

1  95 

2  22 

2  77 

3  40 

4  31 

MAX 

3  65 

4  24 

3  10 

2  68 

3  1  1 

2  90 

3  49 

2  19 

2  74 

3  28 

7  43 

6  08 

MIN 

1  70 

1  79 

1  75 

1  95 

2  09 

2  30 

2  01 

1  50 

1  82 

2  35 

2  42 

2 

DAYS 

27 

25 

29 

23 

2C 

29 

31 

18 

23 

20 

18 

24 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  2^2 

E=EST IMATED  F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  66 

HIGHEST  STAGE  WAS  0  26  AT  4  00  P  M  ON  NOv  25 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  WAS  1  50  ON  AUG  21 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


95 


UPPER  GRAND  RIVER  (LS)  AT  DIKE  (LA  > 

LOCATION  LAT  30-13-33,  LONG  y1  25-11  ATTACHED  TO  STUMP  AT  JUNCTION  WITH  EABPL  BORROW  PIT 
(ST A  5228009  ) 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY.  1933  TO  1945  DAILY.  APR  1.  1948.  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  13  O  FEET  FROM  MAY  2  TO  5.  1933  LOWEST.  (FROM 

INCOMPLETE  RECORD)  MINUS  0  1  FOOT  ON  JAN  27,  1940 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD  (1976  ADJ  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

j 

3  69 

2  21 

F 

2  35 

2  41 

2  69  F 

2  74 

2  23 

1  90 

2  65 

2  82 

4  75 

2 

3  65 

2  53 

*  33 

2  40 

2  67 

2  60 

2  23 

2  03 

2  80 

2  72 

4  50 

3 

3  57 

2  76  F 

1 

97 

2  29 

*>  38 

2  63 

2  96 

1  93 

2  20 

2  82 

2  68 

4  40 

4 

3  48 

2  85 

n 

1  1 

2  52 

2  34 

2  70 

3  34 

2  10 

2  18 

2  92 

2  61 

4  20 

5 

3  31 

4  21 

2 

20 

2.  51 

2  20 

2  82 

3  20 

1  87 

2  20 

3  01 

2  78 

4  02 

6 

3  22 

4  37 

2 

15 

2  65 

2  31 

2  75 

3  00 

1  95 

2  08 

3  02 

3  08 

3  82 

7 

3  15 

4  33 

2 

19 

2  62 

2  36 

2  70 

2  02 

2  22 

1  94 

2  92 

3  14 

3  60 

8 

3  01 

4  15 

2 

05 

2  66 

2  20 

2  65 

2  95 

2  29 

1  92 

2  98 

3  14 

3  50 

9 

3  95 

2 

09 

2  41 

2  34 

2  64 

2  80 

2  30 

1  88 

3  11 

3  00 

3  40 

10 

3  79 

2. 

14 

2  28 

2  27 

2  97 

2  59 

2  29 

2  02 

3  22 

2  96 

3  30 

1  1 

3  80 

2 

17 

2  35 

2  44 

2  45 

2  22 

2  10 

3  28 

3  29 

3.  74 

12 

3  63 

2 

2C 

2  31 

2  59 

2  91 

2  45 

2  21 

2  32 

3  15 

3  52 

3  85 

13 

F 

9.  76 

3  45 

3 

18 

2  33 

2  51 

2  82 

2  42 

2  02 

2  40 

3  28 

3  42 

3  82 

14 

2  52 

3  20 

3 

20 

2  38 

2  39 

2  94 

2  30 

2  00 

2  28 

3  55 

3  22 

3  70 

15 

2  47 

3  05 

3. 

09 

2  49 

2  47 

2  80 

2  29 

2  11 

2  20 

3  45 

3  05 

3  62 

16 

2  29 

2  85 

n 

90 

2  27 

2  43 

2  66 

2  41 

2  17 

2  09 

3  20 

2  88 

4  28 

17 

2  12 

2  80 

2 

68 

2  53 

2  67 

2  23 

2  12 

2.  10 

3  10 

2  82 

4  45 

18 

2  50 

2  66 

2 

48 

2  74 

2  86 

2  20 

2  05 

2  31 

2.  90 

2  83 

4  47 

19 

2  29 

2  51 

2 

60 

2  82 

2  72 

2  18 

1  67 

2  29 

2  72 

2  82 

4  79 

20 

2  19 

2  48 

2 

83 

2  60 

2  55 

2  30 

1  50 

2  26 

2  64 

2  90 

4  90 

21 

2  28 

2  38 

2 

73 

F 

2  47 

2  48 

2  60 

2  49 

1  51 

2  56 

2  57 

3  22 

4  90 

22 

2  27 

2  30 

2 

60 

2  35 

2  57 

2  53 

2  81 

1  71 

2  45 

2  49 

3  20 

4  88 

23 

F 

2  06 

2  12 

2 

49 

2  23 

2  58 

2  59 

2  70 

1  75 

2  40 

2  55 

3  07 

5  40 

24 

1  98 

2  03 

2. 

25 

2  10 

2  49 

2  49 

2  82 

1  80 

2  43 

2  70 

3.  10 

5  70 

25 

1  91 

2  20 

2 

05 

2  14 

2  66 

2  50 

2  69 

1  83 

2  58 

2  82 

4  22 

5  64 

26 

2  31 

2  25 

2 

05 

2  00 

2  49 

3  05 

1  65 

2  59 

2  92 

4  92 

5  58 

27 

2  55 

2  38 

1 

98 

1  99 

2  58 

2  49 

3  29 

1  79 

2  61 

2  92 

5.  05 

5  49 

28 

2  34 

2  31 

1 

98 

2  18 

2  93 

2  45 

3.  20 

1  75 

2  64 

2  90 

5  04 

5  35 

29 

2  35  - 

2 

05 

2  70 

2  96 

2  53 

2  94 

1  68 

2  68 

2  84 

4  98 

5  20 

30 

2  10 

2 

18 

2  53 

2  80 

2  80 

2  68 

1  52 

2  81 

2  70 

4  88 

5  08 

31 

2  26  - 

2 

30 

2  73  - 

2  48 

1  80  - 

2  79  - 

4  90 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2  62 

2 

90 

2  30 

2  36 

2  52 

2 

68 

2  69 

1  94 

2  28 

2  94 

3  38 

4  50 

MAX 

3  69 

4 

37 

3  20 

2  70 

2  96 

2. 

97 

3  34 

2  30 

2  81 

3  55 

5  05 

5  70 

MIN 

1  91 

2. 

03 

1  97 

1  99 

2  20 

2 

45 

2  18 

1  50 

1  80 

2  49 

2  61 

3  30 

DAYS 

27 

28 

29 

26 

30 

29 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  353 

F«NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  78 

HIOHEST  STAGE  WAS  5.  70  AT  8  00  A  M  ON  DEC  24 

LOWEST  STAGE  WAS  1  47  ON  AUG  20 


96  DAILY  STAGE  FOR  1986 

BAYOU  GROSSE  TETE  AT  FRISCCVILLE,  LA 

LOCATION  LAT  30-33-06.  LONG  91-31-31  HIGHWAY  78  BRIDGE.  2  5  MILES  NORTHEAST  OF  LIVONIA.  LA 
(ST A  52320 12B  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 
RECORDS  AVAILABLE  FEB  21,  1956,  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  19  09  FEET  ON  APR  8,  1983  LOWEST,  CHANNEL  DRY  ON  SEP  13.  1963  AND  LATER 

DATES 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

1 

9  00 

7  35 

7  29 

7  30 

7  20 

7  30 

2 

8  28 

7  33 

7  28 

7  31 

7  20 

7  24 

3 

8  00 

7  32 

7  28 

7  31 

7  19 

7  21 

4 

7  83 

7  33 

7  45 

7  30 

7  15 

7  68 

5 

7  71 

9  57 

7  45 

7  29 

7  15 

7  40 

6 

7  61 

9  31 

7  37 

7  28 

7  15 

7  30 

7 

7  63 

8  50 

7  33 

7.  26 

7  18 

7  28 

8 

7  79 

7  90 

/  30 

7.  24 

7  18 

7  38 

9 

7  70 

7  70 

7  28 

7.  22 

7  18 

7  30 

10 

7  73 

7  61 

7  29 

7  21 

7  11 

9  29 

1  1 

8  1  1 

7  69 

7  26 

7.  21 

7  10 

7  90 

12 

7  91 

7  59 

7  38 

7  19 

7  1  1 

7  61 

13 

7  75 

7  50 

10  93 

7  35 

7  18 

7  40 

14 

7  68 

7  48 

9  67 

7  25 

7  17 

7  29 

15 

7  60 

7  50 

8  15 

7  24 

7  22 

16 

7  55 

7  49 

7  73 

7  22 

7  21 

17 

7  50 

7  45 

7  59 

7  21 

7  20 

ie 

7  49 

7  43 

7  52 

7  20 

7  25 

19 

7  50 

7  40 

9  60 

7  18  F 

7  19 

7  25 

20 

7  50 

7  40 

9  28 

8  04 

7  19 

7  22 

21 

7  48 

7  40 

8  03 

8  05 

7  17 

7  20 

22 

7  41 

7  39 

7  70 

7  47 

7  13 

7  19 

23 

7  39 

7  38 

7  55 

7  32 

7  11 

7  20 

24 

7  40 

7  35 

7  48 

7  28 

7  11 

7  21 

25 

7  41 

7  31 

7  4? 

7  24 

7  20 

7  20 

26 

7  72 

7  32 

/  40 

7  20 

7  28 

7  19 

27 

7.  59 

7  33 

7  40 

7  19 

7  59 

7  19 

20 

7  49 

7  31 

7  39 

7  20 

8  67 

7  18 

29 

7  45 

7  37 

7  20 

7  95 

7  27 

30 

7  41 

7  32 

7  20 

7  50 

7  32 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO 

READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

7  68  7  63 

7 

77  7 

31 

7 

28 

7 

37 

MAX 

9  00  9  57 

10 

93  8 

05 

8 

67 

9 

29 

MIN 

7  39  7  31 

7 

26  7 

18 

7 

10 

7 

18 

DAYS 

31  28 

31 

30 

27 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS 

FOR 

THE  YEAR 

WAS 

354 

F=NOT  AT 

STATED  TIME 

THE  MEAN 

STAGE  FOR  THE  YEAR  i 

WAS  7  71 

HIGHEST 

STAGE  WAS  14  08  < 

4T  8 

00  P  M 

ON  NOV 

26 

LOWEST  STAGE  WAS  6  91  ON 

SEP 

20 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

7  28 

7 

13 

7  02 

7  05 

7  05 

9  10 

7  28 

7 

10 

7  00 

7  08 

7  02 

7  06 

9  48 

7 

1  1 

7  00 

7  08 

7  04 

7  62 

9  39 

7 

12 

7  00 

7  04 

7  05 

7  52 

7  63 

7  00 

7  04 

9  20 

7  48 

7  37 

7  00 

7  08 

8  28 

7  42 

7  27 

7  00 

7  08 

7  42 

7  39 

7  21 

7  00 

7  00 

7  26 

7  37 

7  43 

6  99 

7.  08 

7  20 

7  39 

7  28 

6  98 

7  19 

7  50 

7.  20  F 

7. 

23 

6  98 

7  10 

7  20 

9  **0 

7  29 

7 

28 

6  99 

7  09 

7  20 

8  97 

7  21 

7 

21 

6  98 

7  18 

7  18 

7  95 

7  20 

7 

19 

6  98 

7  52 

7  17 

7  68 

7  20 

7. 

15 

6  98 

7  27 

7  15 

7  66 

7  20 

7 

13 

6  95 

7  12 

7  12 

11  92 

7  20 

7. 

16 

6  95 

7  08 

7.  13 

11  50 

7  25 

7. 

15 

6  94 

7  05 

7.  14 

9  95 

7  20 

7. 

15 

6  92 

7  03 

7  15 

13  90 

7  20 

7 

18 

6  92 

7  03 

7.  22 

13  68 

7  24 

7 

15 

7  20 

7  01 

7  68 

12  83 

8  25 

7. 

13 

7  16 

7  00 

7  32 

11  32 

7  39 

7 

1 1 

7  10 

7  02 

8  62 

14  69 

7  20 

7 

10 

7  10 

7  18 

8  04 

14  59 

7  20 

7. 

10 

7  10 

7  28 

14  24 

14  20 

7  19 

7 

11 

7  07 

7  20 

14  71 

13  62 

7  15 

7 

18 

7  05 

7  11 

14  36 

12  65 

7  15 

7 

15 

7.  04 

7  10 

13  36 

11  10 

7  13 

7 

10 

7  02 

7  10 

12  64 

9  58 

7  13 

7. 

07 

7  04 

7  ID 

10  96 

8  28 

7  12 

7 

04  - 

7  09 

7  96 

7 

42 

7  14 

7  02 

7  11 

8  61 

0  01 

9 

48 

7  28 

7  20 

7  52 

14  71 

14  69 

7 

12 

7  04 

6  92 

7  00 

7  02 

7  37 

31 

25 

30 

30 

30 

31 

DAILY  STAGE  FOR  1986 


FALSE  RIVER  AT  NEW  ROADS,  LA 

LOCATION  LAT  30-41-28,  LONG  91-26-18  ON  NORTH  BANK  AT  TROPICAL  GARDENS  BOAT  LANDING,  ONE 
MILE  EAST  OF  MOUTH  OF  PAT  IN  SLOUGH  <STA  5233009  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

OENERAL  INFORMATION  PR  I DR  TO  FEB  15.  1966,  GAGE  WAS  MAINTAINED  BY  U  c  GEOLOGICAL  SURVEY  AND 

DATUM  OF  GAGE  WAS  1 3  32  FEET  HIGHER  THAN  PRESENT  DATUM 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE,  AUG  13.  1963,  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  21  10  FEET  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  APR  24.  1979  LOWEST,  14  60  FEET  ON 

OCT  29,  1976 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

16 

40 

15 

90 

15 

90 

16 

00 

15 

83 

15 

78 

15  64 

15  50 

15  29 

15 

30 

15 

30 

16 

40 

2 

16 

40 

15 

90 

15 

89 

16 

00 

15 

83 

15 

77 

15  67 

15  49 

15  28 

15 

29 

1  5 

30 

16 

38 

3 

16 

40 

15 

90 

15 

89 

15 

96 

15 

78 

15 

83 

15  72 

15  48 

15  30 

15 

30 

15 

30 

16 

30 

4 

16 

39 

15 

92 

15 

90 

1  5 

93 

15 

75 

15 

87 

15  75 

15  44 

15  30 

15 

28 

15 

31 

16 

25 

5 

16 

31 

16 

10 

15 

90 

15 

91 

1  5 

75 

15 

87 

15  75 

15  43 

15  30 

15 

27 

15 

65 

16 

20 

6 

16 

30 

16 

20 

15 

90 

15 

91 

15 

74 

15 

87 

15  68 

15  45 

15  30 

15 

26 

15 

68 

16 

15 

7 

16 

30 

16 

20 

15 

90 

15 

90 

15 

73 

15 

84 

15  64 

15  45 

15  20 

15 

24 

15 

70 

16 

10 

B 

16 

28 

16 

20 

15 

89 

15 

90 

1  5 

73 

15 

82 

15  64 

15  44 

15  28 

15 

24 

15 

78 

16 

05 

9 

16 

25 

16 

18 

15 

85 

15 

86 

15 

70 

15 

82 

15  70 

15  43 

15  26 

15 

24 

15 

70 

16 

08 

10 

16 

23 

16 

17 

15 

89 

15 

85 

15 

70 

15 

06 

15  77 

15  42 

15  25 

15 

24 

15 

75 

16 

08 

1  1 

16 

20 

16 

18 

15 

87 

15 

84 

15 

68 

15 

87 

15  68 

15  43 

15  25 

15 

22 

15 

65 

16 

15 

12 

16 

20 

16 

15 

15 

89 

15 

90 

15 

68 

15 

85 

15  76 

15  48 

15  25 

15 

20 

15 

62 

16 

15 

13 

16 

18 

16 

10 

16 

10 

15 

90 

15 

63 

15 

83 

15  72 

15  50 

15  20 

15 

22 

15 

58 

16 

12 

14 

16 

20 

16 

10 

16 

14 

15 

91 

15 

60 

15 

82 

15  68 

15  50 

15  20 

15 

33 

15 

55 

16 

10 

15 

16 

20 

16 

10 

16 

14 

15 

89 

15 

60 

15 

80 

15  67 

15  48 

15  20 

15 

33 

15 

52 

16 

10 

16 

16 

15 

16 

08 

16 

1  1 

15 

87 

15 

60 

15 

78 

15  65 

15  48 

15  20 

15 

33 

15 

50 

16 

20 

17 

16 

10 

16 

06 

16 

10 

15 

85 

15 

60 

15 

73 

15  62 

15  45 

15  20 

15 

33 

15 

50 

16 

38 

18 

16 

12 

16 

05 

16 

08 

1  5 

84 

1  5 

58 

15 

70 

15  60 

15  42 

15  22 

15 

33 

15 

52 

16 

38 

19 

16 

10 

16 

05 

16 

18 

15 

83 

15 

60 

15 

70 

15  60 

15  45 

15  21 

15 

30 

15 

55 

16 

60 

20 

16 

10 

16 

05 

16 

20 

«  c 

93 

15 

60 

15 

70 

15  58 

15  42 

15  20 

15 

30 

15 

65 

16 

70 

21 

16 

00 

16 

05 

16 

25 

15 

92 

15 

60 

15 

70 

15  55 

15  42 

15  20 

15 

23 

15 

65 

16 

69 

22 

16 

05 

16 

01 

16 

20 

15 

92 

15 

60 

15 

68 

15  60 

15  40 

2  5  20 

15 

20 

15 

75 

16 

67 

23 

16 

00 

16 

00 

16 

20 

15 

90 

15 

58 

15 

65 

15  60 

15  40 

15  30 

15 

20 

15 

75 

17 

01 

24 

16 

00 

16 

00 

16 

20 

15 

90 

15 

56 

15 

66 

15  60 

15  39 

15  30 

15 

30 

15 

65 

17 

15 

25 

16 

00 

15 

99 

16 

15 

15 

90 

15 

56 

15 

63 

15  60 

15  37 

15  30 

15 

30 

16 

08 

17 

16 

26 

16 

00 

15 

99 

16 

10 

15 

88 

15 

70 

15 

66 

15  60 

15  32 

15  30 

15 

35 

16 

40 

17 

12 

27 

15 

98 

15 

95 

16 

10 

15 

85 

15 

72 

15 

62 

15  58 

15  30 

15  30 

15 

35 

16 

50 

17 

04 

28 

15 

98 

15 

90 

16 

09 

15 

83 

15 

80 

15 

61 

15  55 

15  31 

15  30 

15 

33 

16 

50 

16 

98 

29 

15 

95 

— 

— 

16 

04 

!  5 

83 

15 

80 

15 

63 

15  53 

15  30 

15  20 

15 

33 

16 

46 

16 

90 

30 

15 

93 

— 

— 

16 

00 

15 

B4 

15 

80 

15 

67 

15  50 

15  30 

15  29 

15 

33 

16 

42 

16 

87 

THE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY 

TO  ! 

READINCS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

16 

15 

16 

05 

16 

03 

15 

89 

15 

68 

15 

75 

15  64 

15 

42 

15 

26 

15 

28 

15 

74 

16 

49 

MAX 

16 

40 

16 

20 

1  6 

25 

16 

00 

15 

83 

15 

87 

15  77 

15 

50 

15 

30 

15 

35 

16 

50 

17 

16 

MIN 

15 

90 

15 

90 

1  5 

85 

15 

83 

15 

56 

15 

61 

15  50 

15 

30 

15 

20 

15 

20 

15 

30 

16 

05 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  1 

NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

365 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  15  78 

HIGHEST  STAGE  WAS  17  16  AT  8  00  A  M  ON  DEC  25 

LOWEST  STAGE  WAS  15  20  ON  SEP  13  AND  LATER  DATE ( S ) 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


BAYOU  CROSSE  TETE  NEAR  TORBERT,  LA 

LOCATION  LAT  30-34-06.  LONG  91-29-23  STATE  HIGHWAY  978  BRIDGE.  1  1  MILES  NORTH  OF  TORBERT 
(STA  5234209  ) 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 
RECORDS  AVAILABLE  FEfa  18.  1965.  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  18  73  FEET  ON  APR  8.  1983  LOWEST  <  FROM  INCOMPLETE  RECORD)  3  86  FEET  ON 

JUNE  1.  1965 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD 

DAY  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


1 

8 

79 

7 

10 

7 

09 

7 

1  7 

7 

04 

7 

2 

8 

10 

7 

10 

7 

00 

7 

16 

7 

04 

7 

3 

7 

80 

7 

09 

7 
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THE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY 

TO  1 

READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 
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TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

358 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  7  48 

HIGHEST  STAGE  WAS  1 5  02  AT  4  00  P  M  ON  NOV  25 

LOWEST  STAGE  WAS  6  62  ON  OCT  5  AND  LATER  DATE  <  S ) 
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DAI LV  STAGE  FOR  1906 


BAYOU  GROSSE  TETE  AT  LIVONIA,  LA 

LOCATION  LAT  30-33-3?.  LONG  91-33*24  BRIDGE  IN  FRONT  OF  LIVONIA  HIGH  oCHOOL  <  STA 
5235612B  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 
RECORDS  AVAILABLE  FEB  19  1965.  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  18  58  FEET  ON  APR  8,  1903  LOWEST,  2  05  FEET  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON 

JON  29  1965 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
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THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

7  53 

7 

50 

7 

64 

7 

27 

7 

20 

7 

27 

7 

31 

7 

10 

7 

01 

7 

1  1 

8  45 

8  08 

MAX 

8  48 

8 

90 

10 

28 

7 

89 

8 

20 

8 

59 

9 

02 

7 

21 

7 

22 

7 

49 

14  38 

13  25 

MIN 

7  30 

7 

27 

7 

23 

7 

19 

7 

09 

7 

10 

7 

10 

7 

01 

6 

91 

7 

02 

7  02 

7  30 

DAYS 

31 

29 

31 

30 

30 

29 

31 

31 

30 

31 

30 

24 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

356 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  7  50 

HIOHEST  STAGE  WAS  14  45  AT  1)  30  P  M  ON  NOV  25 

LOWEST  STAGE  WAS  6  90  ON  SEP  18 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


BAYOU  GROSSE  TETE  AT  ROSEDALE,  LA 

LOCATION  LAT  30-26-33.  LONG  91-27-06  STATE  HIGHWAY  76  BRIDGE  < ST A  5236009  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U  S  GEOLOGICAL  SURVEY  SINCE  JUN  15.  1983 

RECORDS  AVAILABLE  FEB  19,  1965  TO  JUN  21.  1972  AND  JUN  23-  1973  TC  DATE 
EXTREMES  HIGHEST.  14  35  FEET  ON  APR  0.  1983  LOWEST,  0  06  FOOT  ON  OCT  17,  1983 
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1 

72 

0 

72 

0 

?8 

1  68 

2 

79 

MAX 

4  47 

5 

39 

5  23  3 

16 

3 

22 

3 

70 

5 

04 

1 

01 

1 

42 

2  68 

9 

24 

MIN 

0  87 

0 

91 

0  75  0 

73 

0 

99 

1 

20 

0 

82 

0 

46 

0 

59 

1  18 

1. 

31 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

29 

27 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR  THE  YEAR 

WAS 

359 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  I  93 

HIGHEST  STAGE  WAS  9  30  AT  7  1 5  A  M  ON  NOV  26 

LOWEST  STAGE  WAS  0  46  ON  AUG  20  AND  LATER  DATE  (  S ) 


DEC 


3  80 
3  38 

3  04 
2  82 

2  61 
2  42 
2  24 
2  13 

2  23 

4  23 

4  76 

3  67 
2  88 

3  08 

6  24 
6  77 

6  09 

7  95 
9  31 

7  77 

7  03 

8  74 

9  22 
8  92 

8  49 
7  84 
6  88 

5  80 

4  86 
4  18 


5  28 
9  22 
2  13 
30 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


1  01 


CHOCTAW  BAYOU  NEAR  ROSEDALE,  LA 

LOCATION  LAT  30-28-36.  LONG  91-23-16  STATE  HIGHWAY  76  BRIDGE  OVER  BAYOU  CHAPLIN.  4  6  MILES 
NORTHEAST  OF  ROSEDALE  (STA  5239009  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  FEB  19.  1965,  TO  DATE 


EXTREMES 

HIGHEST  13  81 

FEET  ON  APR 

23.  1979 

LOWEST, 

0  28 

FOOT  ON 

JAN  18. 

1981 

DAILY  EIGHT 

A  M 

STAGE  IN 

feet 

GAGE  ZERO  IS 

AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

4  10 

2  60 

2  50 

2  60 

3  18 

3  12 

3  20 

2  94 

2  40 

3  02 

3  25 

5  15 

2 

4  05 

2  96 

2  40 

2  7Q 

3  10 

3  10 

3  10 

2  60 

2  60 

3  10 

3  20 

4  98 

3 

3  90 

3  00 

2  30 

2  BO 

2  85 

3  03 

1  65 

2  65 

2  68 

3  18 

3  10 

4  75 

4 

3  85 

3  55 

2  50 

2  90 

2  70 

3  I  1 

3  90 

2  40 

2  70 

3  30 

2  95 

4  52 

5 

3  75 

5  98 

2  60 

3  06 

2  75 

3  28 

3  70 

2  17 

2  52 

3  32 

3  55 

4  32 

6 

3  68 

5  06 

2  50 

2  90 

2  63 

3  28 

3  40 

2  40 

2  58 

3  45 

3  70 

4  20 

7 

3  55 

5  10 

2  50 

3  19 

2  75 

3  30 

3  30 

2  62 

2  36 

3  30 

3  64 

4  10 

8 

3  30 

4  42 

2  50 

3  00 

2  73 

3  24 

3  30 

2  64 

2  30 

3  35 

3  60 

3  78 

9 

3  30 

4  20 

2  50 

2  74 

2  74 

3  18 

3  41 

2  65 

2  35 

3  45 

3  45 

3  75 

10 

3  20 

4  10 

2  50 

2  80 

2  62 

3  28 

3  15 

2  57 

2  60 

3  52 

3  35 

3  50 

1  1 

3  45 

4  35 

2  49 

2  90 

2  70 

3  50 

3  02 

2  59 

2  60 

3  70 

4  04 

4  80 

12 

3  30 

3  93 

2  50 

2  75 

2  88 

3  45 

3  00 

2  65 

2  75 

3  65 

3  95 

4  50 

1  3 

3  12 

3  69 

4  15 

2  78 

2  77 

3  38 

2  95 

2  50 

2  70 

3  68 

3  70 

4  30 

14 

2  91 

3  40 

3  65 

2  60 

2  75 

3  25 

2  80 

2  48 

2  84 

4  03 

3  65 

4  18 

1  5 

2  80 

3  30 

3  40 

2  91 

2  85 

3  25 

2  80 

2  52 

2  75 

3  80 

3  45 

3  99 

16 

2  65 

3  10 

3  25 

2  69 

2  99 

3  15 

2  75 

2  59 

2  55 

3  70 

3  22 

5  62 

17 

2  48 

3  03 

2  94 

2  45 

2  90 

3  20 

2  80 

2  59 

2  54 

3  60 

3  20 

5  13 

10 

3  35 

2  98 

2  85 

2  48 

3  12  F 

3  30 

2  75 

2  58 

2  70 

3  20 

3  15 

4  90 

19 

2  75 

2  95 

1  10 

2  40 

3  08 

2  52 

2  14 

2  65 

3  05 

3  15 

6  20 

20 

2  55 

2  00 

3  20 

2  90 

2  89 

2  81 

1  89 

2  60 

2  98 

3  35 

5  68 

21 

2  58 

2  80 

3  10 

3  04 

2  85 

2  90 

1  97 

2  85 

2  90 

3  95 

5  50 

22 

2  72 

2  63 

3  00 

2  99 

2  90 

3  52 

2  15 

2  82 

2  05 

3  80 

5  50 

23 

2  38 

2  50 

2  81 

2  75 

2  84 

3  12 

2  25 

2  75 

3  05 

3  50 

7  90 

24 

2  21 

2  40 

2  70 

2  45 

2  81 

3  18 

3  54 

2  25 

2  80 

3  10 

3  42 

6  70 

25 

2  27 

2  50 

2  60 

2  45 

2  95 

2  09 

3  24 

2  13 

2  95 

3  35 

5  99 

6  43 

26 

2  70 

2  60 

2  40 

2  40 

3  10 

3  00 

3  36 

2  23 

2  90 

3.  42 

6  50 

6  10 

27 

2  81 

2  80 

2  22 

2  52 

2  94 

2  81 

3  65 

2  52 

3  12 

3  50 

5  78 

6  05 

28 

3  00 

2  55 

2  35 

2  70 

3  60 

2  89 

3  49 

2  34 

2  90 

3  22 

5  60 

5  80 

29 

2  65  - 

— 

2  45 

3  25 

3  39 

2  99 

3  58 

2  14 

3  05 

3  25 

5  50 

5  65 

30 

2  43  - 

— 

2  50 

2  99 

3  20 

3  36 

3  05 

2  07 

3  10 

3  22 

5  30 

5  55 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3  05 

3 

40 

2  75 

2 

77 

2  93 

3 

18 

3 

19 

2 

40 

2 

70 

3 

33 

3  93 

5 

13 

M«* 

4  10 

3 

98 

4  15 

3 

25 

3  60 

3 

50 

3 

90 

2 

94 

3 

12 

4 

03 

6  30 

7 

90 

MIN 

2  21 

2 

40 

2  22 

2 

40 

2  &2 

2 

81 

2 

32 

1 

89 

2 

30 

2 

03 

2  95 

3 

50 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

25 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  D*YS  FOR  THE  YEAR  WAS  360 

F*NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3  23 

HIGHEST  STAGE  WAS  7  95  AT  0  30  A  M  ON  DEC  23 

LOWEST  STAGE  WAS  1  00  ON  AUG  20 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


INTRACOASTAL  WATERWAY  AT  PORT  ALLEN  LOCK  1  LA  I 

LOCATION  LAT  30-25-55.  LONG  91-12-37  GN  WEST  END  OF  LOCK  (MORGAN  CITy-FORT  ALLEN  ROUTE) 
1  5  MILES  SOUTH  uf  "OAT  ALLEN.  LA  tSTA  5241509  ) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  ON  SEPT  19.  1975  GAGE  WAS  RAISED  1  13  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK 

ELEVATIONS  AND  NEW  GAGE  ZERO  STAGES  FROM  JAN  1  THRU  SEP  l8  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM 
PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  0  52  FOOT.  NCVD 

RECORDS  AVAILABLE  JULY  14.  1961.  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  9  65  FEET  ON  APR  13.  I960  LOWEST.  0  55  FOOT  ON  J\N.  12.  1981 

EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD 


DAILY  EIGHT 

A  M 

stage  in 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT 

NGVD 

( 1965  ADJ  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

4  10 

2  40 

2  36 

2  60 

2 

77 

2  04 

3  07 

2  45 

2  20 

3  00 

3  25 

2 

4  00 

3  25 

2  24 

2  55 

2 

84 

3  05 

3  07 

2  55 

2  20 

3  05 

3  00  F 

4  68 

3 

4  25 

2  90 

2.  35 

2.  40 

2 

80 

2  77 

3  32 

2  35 

2  40 

3  10 

2  95 

4  65 

4 

4  10 

3  35 

2  55 

2  60 

3 

00 

3  70 

2  45 

2  34 

3  15 

2  92 

4  50 

5 

3  63 

4  90 

2  62 

4  07 

2 

62 

3  55 

2  20 

3  20 

3  04 

4  18 

6 

3  70 

4  75 

2  55 

2  85 

2 

45 

3  63 

2  30 

3  30 

4  37 

7 

3  40 

4  64 

2  50 

2  72 

2 

70 

2  97 

2  35 

F  2  14 

3  15 

3  97 

8 

3  15 

4  30 

2  42 

F  2  80 

2 

84 

3  08 

2  45 

2  14 

3  05 

3  62 

9 

2  9 1 

4  05 

2  40 

2  70 

2 

65 

3  12 

2  60 

1  98 

3  48 

3  80 

10 

3  94 

2  45 

2  64 

65 

2  93 

2  54 

2  30 

4  05 

3  22 

1 1 

4  00 

2  42 

3  15 

2 

77 

2  07  F 

2  46 

2  57 

3  55 

4  25 

4  18 

12 

3  90 

2  34 

2  65 

2 

89 

3  30 

2  47 

2  70 

3  50 

3  95 

4  15 

13 

3  46 

3  55 

3  02 

2 

75 

2  90 

2  58 

2  72 

3  54 

3  65 

4  20 

14 

3  30 

3  48 

2  69 

2 

57 

2  64 

2  28 

2  45 

3  75 

3  50 

3  74 

15 

2  95 

3  30 

3  32 

2  76 

2 

76 

2  71 

2  37 

2  40 

3  70 

3  50 

3  62 

16 

2  90 

3  10 

2  55 

2 

74 

3  10 

2  42 

2  36 

3  25 

3  20 

4  75 

17 

3  10 

2  85 

2  40 

2 

78 

F 

2  62 

2  47 

2  60 

2  55 

3  25 

3  35 

18 

3  10 

2  62 

2  34 

3 

00 

2  45 

2  45 

2  63 

3  20 

3  20 

19 

2  70 

2  07 

2  50 

3 

05 

2  40 

2  65 

2  54 

3  30 

20 

2  75 

3  13 

3  40 

2 

84 

2  75 

2  10 

2  60 

3  20 

3  25 

21 

2  50 

3  06 

3  05 

n 

66 

2  80 

1  00 

2  82 

2  78 

3  55 

22 

2.  41 

2  88 

2  87 

2 

70 

0.  20 

2  00 

2  75 

2  80 

F  3  40 

23 

2  30 

2  80 

2  67 

2 

56 

3  20 

2  37 

2  70 

3  20 

3  30 

24 

2  25 

2  60 

2  38 

2 

50 

F 

2  65 

3  25 

2  14 

2  65 

3  22 

25 

2  37 

2  40 

2  50 

2 

72 

2  70 

3  20 

2  12 

2  79 

3  10 

26 

2  65 

2  39 

2  42 

2 

95 

2  65 

3  19 

1  92 

2  91 

3  35 

27 

2  75 

2  15 

2  67 

2 

85 

2  85 

3  50 

1  82 

2  79 

3  45 

28 

F  2  50 

2  75 

2  60 

2  60 

3 

25 

2  71 

3  39 

2  80 

3  15 

29 

2  45  — - 

2  16 

2  92 

3 

23 

2  69 

3  10 

2  85 

3  25 

30 

2  27  --- 

2  45 

2  86 

2 

95 

3  07 

2  95 

2  92 

3  25 

F 

5  25 

3  OO 

5  10 

THE  FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3  32 

3 

25 

2  65 

2 

74 

2  80 

78 

3 

07 

2 

31 

2 

54 

3 

27 

3 

37 

4 

23 

MAX 

A  25 

4 

90 

3  55 

4 

07 

3  25 

3 

07 

3 

70 

2 

65 

2 

92 

4 

05 

4 

25 

5 

25 

MIN 

2  27 

2 

25 

2  15 

2 

34 

2  45 

2 

62 

2 

40 

1 

00 

1 

98 

2 

78 

2 

92 

3 

22 

DAYS 

14 

28 

31 

30 

31 

1  1 

31 

28 

28 

31 

17 

17 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  297 
F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  97 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  WAS  5  50  AT  9  00  P  M  ON  FEB  4 
LOWEST  STAGE  WAS  1  65  ON  AUG  20 


DAILY  STAGE  FOR  1986 
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INTRACOASTAL  WATERWAY  AT  MORLEY,  LA 

LOCATION  LAT  30-23-42,  LONG  91-19-23  ABOUT  100  FEET  SOUTH  OF  TEXAS  AND  PACIFIC  RAILROAD 
BRIDGE  <STA  5244109  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 


RE'-flRDS  AVAILABLE  NOV  1966  TO  DATE 

ON  CHOCTAW  BAYOU  AT  MORLEY 

EXTREMES  HIGHEST,  10  41  FEET  ON  APR 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET 

FOR 

14, 

RECORDS.  1941  TO  1942  AND 

1980  LOWEST,  i  32  FEET  ON 

1953  TO  1967,  REFER 

JAN  18.  1981 

GAGE  ZERO  IS 

TO  OAQE 

AT  M.  L.  G 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

4  75 

3  42 

3  20 

3  45 

3  80 

3  80 

3  95 

3  30 

3  20 

3  80 

3  90 

2 

4  75 

3  00 

3  10 

3  60 

3  88 

3  75 

3  85 

3  47 

3  10 

3  90 

3  90  F 

3 

4  70 

3  85 

3  10 

3  57 

3  60 

3  68 

4.  18 

3  10 

3  40 

3  95 

3  98 

4 

4  65 

4  10 

3  28 

3  63 

3  53 

3  85 

4  50 

3  17 

3.  35 

4  05 

4  OO 

5 

4  40 

5  85 

3  60 

3  70 

3  40 

3  98 

4.  40 

3  00 

3  35 

4  22 

4  OO 

6 

4  40 

5  60 

3  60 

3  80 

3  55 

4  00 

4  45 

3  11 

3  25 

4  20 

4.  30 

7 

4  20 

5  50 

3  40 

3  94 

3  50 

4  00 

4.  00 

3  42 

3  10 

4  08 

4.  45 

8 

4  10 

5  20 

3  49 

3  78 

3  52 

3  83 

4  00 

3  37 

3  10 

4.  05 

4  30 

9 

4  00 

5  00 

3  60 

3  50 

3  65 

3  87 

4.  00 

3  36 

3  05 

4  25 

4  15 

10 

4  00 

4  07 

3  45 

3  40 

3  58 

3  98 

3  85 

3  33 

3  20 

4  35 

4  15 

1  1 

4  05 

4  87 

3  70 

3  65 

3  60 

4  30 

3  73 

3  28 

3.  48 

4  40 

4  85 

12 

4  05 

4  70 

3  60 

3  48 

3  72 

4  37 

3  68 

3  31 

3  55 

4  30 

4  70 

13 

3  90 

4  50 

4.  41 

3  60 

3  60 

4  20 

3.  69 

3  30 

3  56 

4  40 

4  45 

14 

3  70 

4  28 

4  39 

3  50 

3  40 

4  00 

3  76 

3  20 

3  38 

4  70 

4  30 

15 

3  60 

4  11 

4  28 

3  75 

3.  50 

3.  99 

3  47 

3  27 

3  38 

4  68 

4  20 

16 

3  40 

3  91 

4  28 

3  50 

3.  66 

4  15 

3  88 

3  33 

3  20 

4  40 

4  05 

17 

3  50 

3  87 

3  75 

3  30 

3  68 

3  80 

3  32 

3  35 

3  25 

4  20 

3  98 

IB 

3  05 

3  83 

3  66 

3  10 

3  90 

4  10 

3  25 

3  40 

3  67 

4  08 

3  98 

19 

3  60 

3  70 

3  88 

3  19 

3  95 

4  00 

3  30 

3  24 

3  38 

3  85 

3  95 

20 

3  30 

3  60 

3  90 

4.  05 

3  68 

3.  00 

3  65 

2  80 

3  39 

4  10 

4.  25 

21 

3  63 

3  55 

3  89 

3  90 

3  50 

3  75 

3  52 

2  73 

3  60 

3  70 

4  50 

22 

3  40 

3  44 

3  73 

3  60 

3  55 

3  70 

4.  00 

2  96 

3  55 

3  70 

4.  40 

23 

3  12 

3  30 

3  59 

3  50 

3  55 

3  70 

3  88 

3  14 

3  60 

3  95 

4  20 

24 

3  18 

3  30 

3  35 

3  30 

3  52 

3  68 

4.  02 

3  02 

3  51 

4.  02 

4  20 

25 

2  98 

3  33 

3  20 

3  30 

3  65 

3  63 

3.  90 

3  00 

3  88 

3  99 

5  92 

26 

3  30 

3  35 

3  20 

3  20 

F 

3  76 

3  68 

4.  18 

2  88 

3  70 

4  00 

6  30 

27 

3  50 

3  40 

3  10 

3  45 

3  63 

3  65 

4  38 

2  93 

3  90 

4  05 

6  18 

28 

3  39 

3  40 

3.  15 

3  40 

4  15 

3  62 

4.  26 

3  10 

3  70 

3  99 

6  10 

29 

3  47 

3  20 

3  85 

4  10 

3  93 

4  28 

2  98 

3  70 

3  99 

6  00 

30 

31 

3  20 

3  38 

3  35 

3  35 

3  78 

3  96 

3  87 

4  02 

3  80 

4  00 

2  75 

2  95 

3  87 

3  85 

4  00 

5  90 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS 

!  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3  79 

4  13 

3  57 

3  56 

3  68 

3 

89 

3  91 

3  15 

3  44 

4  10 

4  58 

MAX 

4  75 

5  85 

4  41 

4  05 

4  15 

4 

37 

4  50 

3  47 

3  90 

4  70 

6  30 

MIN 

2  98 

3  30 

3  10 

3.  10 

3.  40 

3 

62 

3  25 

2  73 

3.  05 

3  70 

3  90 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 

F»NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3  95 

HIGHEST  STAGE  WAS  7  30  AT  5  30  P  M  ON  DEC  23 

LOWEST  STAGE  WAS  2  59  ON  AUG  20 


DEC 

5.  90 
5  69 
5  50 
5.  40 
5  15 

4  88 
4  75 
4  50 
4  48 

4  30 

4.  95 

5  00 
4  90 
4  75 

4  90 

5  60 
5  59 

5  55 

6  04 
6  05 

6  00 

5  93 

6  93 
6  93 
6  82 

6  70 
6  65 
6  50 
6  32 
6  18 
6  10 


5  65 

6  93 
4  48 

31 


10^  DAILY  stage  for  I98fa 

lower  grand  river  AT  BAYOU  SORREL  LOCK  (LA  ) 

LOCATION  LAT  30-07-55,  LONG  91-19-22  ON  PILE  IN  NORTH  APPROACH  CHANNEL  (  IWW,  MORGAN  C TTY-PORT 
ALLEN  ROUTE),  1  9  MILES  SOUTH  OP  BAYOU  SORREL.  LA  < STA  5256009  ) 

GAGE  STAFF  TYPE 

RECORDS  AVAILABLE  DAILY,  JAN  2,  TO  DEC  31,  1947,  AND  JAN  2,  1951.  TO  DATE  INTERMITTENTLY, 

1 94Q  TO  1950  FOR  RECORDS  1939  TO  1946,  REFER  TO  GAGE  LOWER  GRAND  RIVER  AT  JUNCTION  BAYOU 

SORREL  SUBTRACT  0  3  FROM  STAGES  PRIOR  TO  1955 


EXTREMES  HIGHEST. 

7 

90 

FEET 

ON  APR 

15  AND 

16.  1980 

LOWEST, 

MINUS 

0  30  FOOT 

(PRESENT 

DATUM)  ON  1 

3CT 

9. 

1952 

DAILY  EIGHT  A 

M 

stage 

IN 

FEET 

GAGE  ZERO  IS 

AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3 

4 

1 

9 

2 

0 

2 

5 

2  3 

2  6 

2  3 

2  4 

1  7 

2  4 

2  6 

4 

6 

2 

3 

4 

2 

i 

1 

9 

2 

2 

2  3 

2  4 

2  5 

2  0 

1  7 

2  6 

2  6 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

3 

l 

8 

2 

6 

2  1 

2  4 

2  7 

1  5 

1  8 

2  5 

2  5 

4 

1 

4 

3 

2 

2 

4 

1 

9 

2 

3 

2  1 

2  5 

3  2 

1  8 

1  9 

2  7 

2  5 

4 

0 

5 

3 

2 

4 

0 

1 

9 

2 

3 

2  1 

2  fa 

3  1 

1  ^ 

1  8 

2  8 

2  5 

3 

8 

6 

3 

0 

4 

1 

1 

9 

2 

3 

2  1 

2  6 

2  8 

1  7 

1  8 

2  7 

2  9 

3 

8 

7 

3 

0 

4 

0 

1 

9 

2 

3 

2  1 

2  6 

2  7 

1  7 

1  8 

2  7 

2  9 

3 

4 

0 

2 

8 

3 

9 

1 

9 

2 

3 

2  2 

2  6 

2  7 

1  9 

1  8 

2  7 

2  9 

3 

2 

9 

2 

7 

3 

7 

1 

9 

2 

2 

2  1 

2  5 

2  5 

2  0 

1  6 

2  7 

2  9 

3 

2 

10 

2 

7 

3 

5 

1 

8 

2 

2 

2  1 

2  5 

2  5 

2  0 

1  6 

2  8 

2  a 

3 

0 

1 1 

2 

8 

3 

5 

1 

8 

2 

0 

2  2 

2  7 

2  4 

2  0 

1  6 

2  9 

3  1 

3 

3 

12 

2 

8 

3 

4 

1 

0 

2 

0 

2  4 

2  7 

2  4 

2  1 

2  0 

2  9 

3  4 

3 

6 

13 

2 

7 

3 

1 

2 

8 

2 

1 

2  2 

2  7 

2  4 

1  9 

2  2 

3  1 

3  2 

3 

4 

14 

2 

6 

2 

9 

2 

9 

2 

1 

2  1 

2  7 

2  4 

1  9 

2  1 

3  3 

3  ; 

3 

3 

15 

2 

4 

2 

8 

B 

2 

i 

2  1 

2  7 

2  0 

i  e 

2  l 

3  2 

2  9 

3 

4 

1  6 

2 

3 

2 

7 

2 

7 

2 

l 

2  1 

2  5 

2  2 

2  0 

2  0 

3  1 

2  7 

3 

9 

17 

2 

0 

2 

5 

2 

4 

1 

9 

2  2 

2  5 

2  0 

2  0 

2  0 

2  9 

2  7 

4 

1 

18 

2 

0 

2 

5 

2 

2 

1 

9 

2  4 

2  5 

2  0 

2  1 

2  0 

2  7 

2  7 

4 

1 

19 

2 

3 

2 

4 

2 

4 

1 

9 

2  5 

2  5 

1  9 

2  1 

2  0 

2  5 

2  7 

4 

3 

20 

2 

1 

2 

3 

2 

6 

2 

0 

2  4 

2  5 

2  0 

1  9 

2  0 

2  5 

2  7 

4 

3 

21 

2 

I 

2 

2 

2 

5 

2 

4 

2  3 

2  5 

2  3 

1  8 

2  1 

2  4 

3  1 

22 

2 

1 

2 

2 

2 

5 

2 

3 

2  2 

2  4 

2  4 

l  5 

2  3 

2  3 

3  i 

23 

2 

1 

2 

0 

2 

4 

2 

3 

2  2 

2  4 

2  4 

i  5 

2  2 

2  3 

3  0 

24 

1 

7 

1 

9 

2 

2 

2 

3 

2  2 

2  4 

2  3 

1  6 

2  2 

2  4 

2  9 

25 

1 

6 

2 

0 

1 

9 

2 

r \ 

2  2 

2  3 

2  4 

1  fa 

2  2 

2  6 

3  9 

26 

1 

9 

2 

0 

1 

9 

2 

0 

2  5 

2  3 

2  6 

1  5 

2  1 

2  7 

4  5 

27 

2 

3 

2* 

0 

1 

9 

2 

0 

2  5 

2  3 

3  0 

1  fa 

2  7 

4  7 

28 

2 

0 

2 

0 

1 

9 

2 

0 

2  6 

2  3 

3  0 

1  7 

2  1 

2  7 

4  7 

29 

2 

0 

— 

-- 

1 

8 

2 

1 

2  6 

2  3 

2  8 

1  6 

2  1 

2  8 

4  fa 

30 

1 

9 

— 

-- 

1 

9 

2 

3 

2  6 

2  3 

2  6 

1  6 

2  4 

2  6 

4  o 

31 

1 

9 

— 

2 

0 

— 

— 

2  6  - 

2  4 

1  fa 

— ‘ 

2  6  - 

THE  FOL 

LOWING 

REFER  1 

DNLY 

TO 

READINGS 

IN 

I  the 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2 

5 

2 

7 

2 

1 

2 

2 

2  3 

2  5 

2  5 

1  8 

2  0 

2  7 

3  2 

3 

8 

MAX 

? 

4 

4 

I 

2 

9 

2 

6 

2  6 

2  7 

3  2 

2  4 

2  4 

3  3 

4  7 

4 

fa 

MIN 

1 

6 

1 

9 

1 

0 

1 

9 

2  1 

2  3 

1  9 

1  5 

1  6 

2  3 

2  5 

3 

0 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

29 

31 

30 

!0 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  1 

DAYS 

FOR 

the 

YEAR  WAS 

353 

THE  MEAN  STAGE 

FOR  THE  YEAR 

WAS 

2  5 

HIGHEST 

STAGE 

(FROM 

INCOMPLETE  RECORDS) 

WAS 

4  70  AT 

8  00  A  M 

ON  NCV 

27  AND 

later  date<s> 

lowest 

STAGE 

:  WAS  1  50  ON 

AUG 

3 

AND 

LATER  DATE<S> 

DAILY  STAGE  FOR  1906 


105 


BELLE  RIVER  NEAR  PIERRE  PASS,  LA 


LOCATION 

LAT 

29 

-54-28, 

LONG  91- 

12-59 

ON  FDD T  WHARF 

OF  EABPL.  300 

FEET  DOWNSTREAM  FROM 

FERRY 

LANDING 

<  HI GHWAY  70), 

FOUR 

MILES 

SOUTH  OF  PIERRE 

PASS 

<  ST  A 

5264010  ) 

CAGE  STAFF  TYPE 

RECORDS  AVAILABLE 

JULY 

29, 

1955. 

TO  DATE 

EXTREMES 

HIGHEST 

.  5  10 

FEET 

t CAUSED  BY  HURRICANE) 

ON  NOV  1, 

1985 

LOWEST.  MINUS  0  30  FOOT  ON 

JAN  13 

AND  : 

14. 

1956 

DAILY  EIGHT 

A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT 

NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

»UL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2  5 

1  2 

1  3 

1  8 

I.  9 

2  0 

2  0 

1  2 

1  3 

1  9 

2  1 

2  4 

2 

2  5 

1  2 

1  3 

1  8 

1  9 

2  0 

2  0 

1  2 

1  4 

2.  0 

2  0 

2  3 

3 

2  5 

1  3 

1  4 

1  9 

2  0 

2  0 

1  9 

1  3 

1  4 

2  0 

2  0 

2  3 

4 

2  4 

1  3 

1  4 

1  9 

2  0 

2  0 

1  9 

1  2 

1  4 

2.  0 

2  0 

2  2 

5 

2.  4 

1  4 

1  4 

1  9 

2  0 

2  1 

1  9 

1  1 

1  4 

2  0 

2  1 

2  2 

6 

2  3 

1  4 

1  4 

1  9 

2  0 

2  1 

1  9 

1  1 

1  4 

2  0 

2  1 

2.  1 

7 

2  3 

1  4 

i.  3 

1  8 

2  0 

2  1 

1.  9 

1  1 

1  5 

2  0 

2  2 

2  1 

8 

2  2 

1  5 

1  3 

1  0 

2.  0 

2  2 

1  9 

1  1 

1  5 

2  0 

2  2 

2  0 

9 

2.  1 

1  6 

1  4 

1  7 

2  0 

2  2 

1  8 

1  0 

1  6 

2  0 

2  2 

2  0 

10 

2  0 

1  7 

1  4 

1  7 

2  0 

2  3 

1  8 

1  1 

1  6 

2  0 

2  2 

2  0 

1  1 

1  9 

1  8 

1  5 

1  6 

1  9 

2  3 

1  8 

1  3 

1  6 

2  0 

2  2 

2  0 

12 

1  9 

1  9 

1  7 

1  6 

1  8 

2  3 

1  7 

1  3 

1  6 

2  0 

2  1 

2  1 

13 

1  8 

2  0 

1  7 

1  6 

1  8 

2  3 

1  7 

1  3 

1  6 

2  0 

2  0 

2.  2 

14 

1  8 

2  0 

1  7 

1  6 

1  8 

2  1 

1  7 

1  2 

1  6 

2  0 

2  0 

2  2 

15 

1  7 

2  1 

1  6 

1  7 

1  8 

2  0 

! .  7 

1  2 

1  6 

2  0 

2  0 

2  2 

16 

1  7 

2  1 

1  6 

1  8 

1  8 

1  Q 

1  6 

1  1 

1  6 

2  1 

2  0 

2  2 

17 

1  6 

2  1 

1  5 

1  8 

1  9 

1  8 

1  6 

1  0 

1.  7 

2  1 

2  0 

2  3 

18 

1  5 

2  1 

1  5 

1  8 

2.  0 

1  8 

1  5 

1  0 

1  7 

2  1 

2.  0 

2  3 

19 

1  5 

2  0 

1  5 

1  7 

2  1 

1  9 

1  4 

0  9 

1  8 

2.  2 

1  9 

2  3 

20 

l  4 

2  0 

1  5 

1  7 

2  1 

1  9 

1  4 

0  9 

1  8 

2  2 

1  9 

2  3 

21 

1  4 

1  9 

1  4 

1  6 

2  0 

1  9 

1  4 

0.  9 

1  8 

2  3 

2  0 

2.  3 

22 

1  4 

1  8 

1  4 

1  6 

1  9 

1  9 

1  3 

1  0 

1  8 

2  3 

2  1 

2  3 

23 

1  3 

1  7 

1  5 

1  6 

1  9 

2  0 

1.  3 

1  1 

2  0 

2  3 

2.  2 

2  4 

24 

1  3 

1  6 

1  5 

1.  6 

2  0 

2  0 

1  3 

1  2 

2  0 

2  3 

2  2 

2.  4 

25 

I  2 

1  5 

1  6 

1  6 

2  0 

1  9 

1  3 

1  2 

1.  9 

2  3 

2  2 

2  5 

26 

1  2 

1  4 

1  6 

1  6 

2  1 

1  9 

1  3 

1.  2 

1  8 

2.  3 

2  5 

2  6 

27 

1  2 

1  4 

1  6 

1  7 

2  1 

1  9 

1  2 

1.  2 

1  8 

2  3 

2  5 

2  7 

28 

I  1 

1  4 

1  4 

1  7 

2  1 

1  9 

1  2 

1  3 

1  8 

2  3 

2  5 

2  7 

29 

1  1  - 

1  7 

1  8 

2  0 

2  0 

1.  2 

1  3 

1  9 

2.  2 

2  3 

2.  6 

30 

1  1  - 

— 

1  8 

1  8 

2  0 

2  0 

1  1 

1  3 

1  9 

2  2 

2  4 

2  5 

1  0 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1  7 

1  7 

1  5 

1  7 

2  0 

2  0 

1.  6 

1.  1 

1.  7 

2  1 

2  1 

2  3 

MAX 

2  5 

2  1 

1  8 

1  9 

2  1 

2  3 

2  0 

1  3 

2  0 

2  3 

2  5 

2  7 

MIN 

1  1 

1  2 

1  3 

1  6 

1  8 

1  8 

1  1 

0.  9 

1  3 

l  9 

1  9 

2  0 

DAYS 

31 

2B 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THt 

TOTAL  NUMBER  OF  DAYS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

365 

THE 

MEAN  STAGE  FOR 

THE 

YEAR  WAS 

1  8 

HIGHEST  STAGE  WAS 

2  70 

AT 

0  00  A 

M 

ON  DEC 

27  AND 

LATER  DATE  <  S ) 

LOWEST  STAGE  WAS  0 

>  90  ON 

AUG  19 

AND 

LATER 

DATE  <  S ) 

106 


DAILY  ST ACE  FOR  1986 


PIERRE  PASS  AT  PIERRE  PART,  LA 

LOCATION  LAT  29-57-30,  LONC  91-12-32  ABOUT  30  FEET  DOWNSTREAM  FROM  HICHWAY  70  BRIDGE  ( STA 
5268010  ) 

CAGE  STAFF  TYPE 

GENERAL  INFORMATION  PRIOR  TO  1974  STATION  WAS  REFERRED  TO  AS  PIERRE  PASS  AT  PIERRE  PASS,  LA 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY,  1937  TO  1939,  1944  TO  1947,  1949  TO  1950.  AND  1953.  DAILY, 
AUG  3.  1953,  TO  DATE 


EXTREMES 

(SINCE  1944) 

HIGHEST,  3 

00  FEET 

ON  APR. 

19  AND  LATER 

DATES 

IN  1973 

LOWEST, 

MINUS  0  3 

FOOT  ON 

JAN 

14,  1936 

DAILY  EIGHT 

A  M 

STAQE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3  0 

1  7 

1  9 

2  1 

2  3 

2  6 

2  7 

1  7 

1  7 

2  3 

2  0 

3  0 

2 

2  9 

1  7 

2  0 

2  1 

2  3 

2  6 

2  6 

1  6 

1  9 

2  6 

2  8 

3  0 

3 

2  9 

1  9 

2  0 

2  3 

2  3 

2  6 

2  6 

1  3 

2  1 

2  7 

2  8 

2  9 

4 

2  9 

2  1 

2  0 

2  3 

2  1 

2  7 

2  6 

1  5 

2  1 

2  7 

2.  0 

2  8 

5 

2  6 

2  4 

2  0 

2  6 

2  2 

2  7 

2.  3 

1  3 

2  1 

2  7 

2  9 

2  7 

6 

2  6 

2  3 

2  0 

2  6 

2.  4 

2.  8 

2.  4 

1  7 

2  0 

2  6 

2  9 

2  7 

7 

2  7 

2  3 

2.  1 

2  5 

2  3 

2  8 

2  4 

1  8 

2  0 

2  3 

2  9 

2.  7 

0 

2  5 

2  3 

2  1 

2  4 

2  3 

2  8 

2  3 

1  9 

2  0 

2  3 

3  0 

2  7 

9 

2  3 

2  3 

2  1 

2  3 

2  5 

2  0 

2  3 

1  9 

2  0 

2  3 

2  9 

2  7 

10 

2  1 

2.  4 

2.  2 

2  2 

2  4 

2  9 

2  4 

2  0 

2  1 

2  6 

2  8 

2  6 

11 

2  1 

1  8 

2  2 

2  1 

2  4 

2  9 

2  4 

1  9 

2  2 

2  6 

2  8 

2.  4 

12 

2  2 

1  8 

2  4 

2  2 

2  3 

2  8 

2  3 

1  9 

2.  4 

2  7 

2  7 

2.  4 

13 

2  2 

1  8 

2  4 

2  3 

2  5 

2  7 

2.  4 

1  9 

2  2 

2  7 

2  4 

2  4 

14 

2.  0 

2.  0 

2.  2 

2  3 

2  4 

2  7 

2  2 

1  9 

2  1 

2  7 

2.  3 

2  3 

13 

2  0 

2  1 

2  4 

2  3 

2  4 

2  6 

2  1 

2  0 

2  1 

2  7 

2.  3 

2.  6 

16 

1  9 

2  2 

2  3 

2  1 

2  6 

2  3 

2  0 

2  0 

2  1 

2  7 

2  7 

2  8 

17 

1  9 

2  4 

2.  2 

2  0 

2  8 

2  5 

1  9 

2  0 

2  1 

2  6 

2  7 

2.  9 

18 

2  0 

2  4 

2  3 

2  0 

2  8 

2  5 

1  9 

1  8 

2  ! 

2  6 

2  8 

2  9 

19 

2  0 

2  4 

2  5 

2  1 

2  7 

2  4 

1  9 

1  5 

2.  2 

2  6 

2  0 

2  9 

20 

1  9 

2  4 

2  2 

2  4 

3.  5 

2  4 

1  9 

1  3 

2  2 

2  6 

2  8 

2  9 

21 

1  9 

2  4 

1  9 

2  5 

2  4 

2  5 

1  9 

1  5 

2  3 

2  6 

2  0 

2  9 

22 

1  8 

2  4 

1  0 

2  4 

2  5 

2  5 

1.  9 

1  7 

2.  4 

2  6 

2.  7 

2  9 

23 

1  6 

2  0 

1  8 

2  2 

2  5 

2  5 

1  9 

i  e 

2  4 

2.  7 

2  9 

3  2 

24 

1  7 

2  1 

1  8 

2  0 

2.  3 

2  5 

2  0 

1  8 

2  4 

3.  0 

2  9 

3  3 

23 

2  0 

2  i 

1.  9 

2  0 

2  6 

2  3 

2.  0 

1.  7 

2  4 

3  0 

3  4 

3  4 

26 

1  8 

2  3 

2  0 

2  1 

2  6 

2.  7 

2  1 

1  6 

2  5 

2  9 

3  2 

3  4 

27 

1  4 

2  4 

2  0 

2  3 

2  6 

2  8 

2.  0 

1  7 

2.  3 

2  9 

3  1 

3  2 

20 

1  4 

2  1 

2  0 

2  4 

2  7 

2  7 

I  9 

1  8 

2  4 

2  9 

3  0 

3  2 

29 

1  3  - 

— 

2  0 

2  4 

2  6 

2  6 

1  9 

1  6 

2  4 

2  8 

2.  9 

3  1 

30 

1  3  - 

— 

2  1 

2  3 

2  6 

2.  6 

1  0 

1  3 

2  5 

2  8 

2  9 

3.  1 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2  1 

2  2 

2  1 

2  3 

2  3 

2  6 

2  2 

1  7 

2  2 

2  7 

2.  8 

2  9 

MAX 

3  0 

2  5 

2  5 

2  6 

2.  8 

2  9 

2  7 

2  0 

2.  3 

3  0 

3  4 

3  4 

MIN 

1  4 

1  7 

1  8 

2.  0 

2  1 

2  4 

1  7 

1  3 

1  7 

2  3 

2  3 

2.  4 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  4 

HIQHEST  STAGE  WAS  3.40  ON  NOV  25  AND  LATER  DATE < S) 
LOWEST  STAGE  WAS  1  30  ON  AUG  20 


DAILY  STAGE  FOR  1906 


107 


LAKE  VERRET  AT  ATTAKAPAS  LANDING.  LA 

LOCATION  LAT  29-5C-5B.  LONG  91-06-09  AT  MOUTH  OF  ATTAKAPAS  CANAL.  IN  LOWER  PART  OF  LAKE. 
7  7  MILES  SOUTHWEST  OF  NAPOLEONV I LLE.  LA  (STA  5272010  > 


CAGE  STAFF  TYPE 

RECORDS  AVAILABLE  DAILY.  JUNE  15,  1932,  TO  JULY  25,  19 33,  AND  AUG  22.  1955.  TO  DATE 

INTERMITTENTLY,  1939,  1944  TO  1947,  AND  1949  TO  1950 


EXTREMES 

(SINCE 

1944)  HIGHEST,  5 

20  FEET 

ON  APR  21, 

1973 

LOWEST. 

MINUS  0  3 

FOOT  ON 

JAN  14 

1956 

DAILY  TEN 

A  M  STAGE  IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1  75 

1  90 

2  40 

2  62 

2  65 

2  00 

2  65 

2  92 

3  53 

2 

3  50 

2  40 

2  55 

2  70 

2  60 

1  95 

2  15 

2  70 

3  20 

3 

3  05 

1  80 

2  20 

2  50 

2  55 

2  70 

2  60 

2  25 

2  75 

2  90 

3  05 

4 

3  00 

1  95 

2  15 

2  70 

2  00 

2  00 

2  35 

2  85 

2  95 

2  88 

5 

2  20 

2  10 

2  00 

2  30 

2  05 

2  56 

1  90 

2  30 

3  00 

2  88 

6 

2  95 

2  28 

2  35 

2  45 

2  92 

1  90 

2.  30 

2  75 

3  05 

2  80 

7 

3  00 

2  *0 

2  20 

2  50 

2  60 

2  80 

2  58 

1  90 

2  60 

3  00 

8 

2  75 

2  65 

2  30 

2  20 

2  55 

2  55 

1  90 

2  05 

2  65 

3  00 

2  80 

9 

2  60 

2  25 

2  50 

2  85 

2  53 

1  90 

2  20 

2  65 

2  85 

10 

2  48 

2  60 

2  42 

2  28 

2  50 

2  95 

2  50 

2  30 

2  70 

2  05 

2  86 

1 1 

2  28 

2  30 

2  35 

2  25 

3  02 

2  50 

1  80 

2  45 

2  70 

2  70 

12 

I  90 

2  40 

2  25 

2  62 

3  00 

2  45 

1  90 

2  50 

2  BO 

2  78 

13 

2  35 

1  80 

2  45 

2  55 

2  90 

2  00 

2  50 

2  75 

2  62 

14 

2  10 

2  05 

2  50 

2  35 

2  50 

2  05 

2  20 

2  10 

2  95 

2.  55 

15 

2  05 

30 

2  45 

2  40 

2  58 

2  10 

2  20 

2  30 

2.  78 

2  60 

2  78 

16 

1  98 

2  25 

2  68 

2  60 

2  10 

2  25 

2  25 

2  70 

2  98 

17 

1  98 

2  28 

2  10 

2  80 

2  55 

2  10 

2  25 

2  70 

2  90 

3.  02 

18 

2  02 

2  50 

2  35 

2  15 

2  50 

2  20 

2  00 

2  30 

2  72 

2  95 

3.  03 

19 

2  55 

2  60 

2  30 

2  60 

2  50 

2  10 

1  90 

2  30 

2  95 

3  09 

20 

2  45 

2  40 

2  45 

2  40 

1  80 

2  30 

2  75 

3  05 

3  02 

21 

1  90 

2  50 

2  08 

2  55 

2  40 

2  46 

2  20 

1  70 

2  78 

2  90 

22 

1  85 

2  55 

1  85 

2  40 

2  45 

2  20 

1  80 

2  45 

2  78 

2  92 

3  05 

23 

1  80 

2  20 

2  55 

2  50 

2  15 

1  80 

2  50 

2  75 

3  30 

24 

1  70 

2  48 

2  00 

2  15 

2  70 

2-  45 

2  15 

2  62 

2  75 

3  00 

3  40 

25 

1  65 

2  48 

2  05 

2  23 

2  40 

2  17 

1  70 

2  70 

2  72 

3  10 

26 

2  50 

2  15 

2  30 

2  80 

2  20 

1  80 

2  68 

3.  15 

3  35 

27 

1  50 

2  55 

2  15 

2  70 

2  75 

1  80 

2  65 

3  05 

3  27 

28 

1  50 

2  30 

2  10 

2  35 

2  80 

2  70 

2  30 

1  90 

3  00 

3  18 

29 

1  70  — 

2  15 

2  40 

2.  75 

2  20 

1  85 

2  60 

3  00 

3  25 

3  27 

30 

1  60  — 

2  50 

2  68 

2  67 

2  10 

1  75 

2  62 

2  95 

3.  27 

31 

1  70  — 

2  32  — 

2  70 

2  10 

2  90 

3  20 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2  20 

2  31  2  24 

2  35 

2  58 

2  71 

2  31 

1  90 

2  39 

2.  78 

2  94 

3  04 

MAX 

3  50 

2  65  2.  60 

2  80 

2  80 

3  02 

2  65 

2  25 

2  70 

3  05 

3  25 

3  53 

MIN 

1  50 

1.75  1  85 

2  10 

2  30 

2  40 

2.  10 

1  70 

2  05 

2  60 

2  55 

2  62 

DAYS 

25 

23  26 

26 

26 

25 

26 

26 

25 

26 

23 

26 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  303 
THE  MEAN  STAOE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  48 
HIGHEST  STAGE  WAS  3  53  AT  8  00  A  M  ON  DEC  1 
LOWEST  STAOE  WAS  1  50  ON  JAN  27  AND  LATER  DATE<S) 


108  DAILY  ST ACE  FDR  1966 

LAKE  PALOURDE  NEAR  MORGAN  CITY,  LA. 

LOCATION  LAT  29-43-13,  LONG  91-11-16  APPROXIMATELY  15  MILES  NORTH  OF  MORGAN  CITY  AND  75  FEET 
EAST  OF  LA  HIGHWAY  70  IN  LAKE  PALOURDE  (STA  5275010  ) 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 


RECORDS  AVAILABLE  MAR  1974  TO  DATE 


EXTREMES 

HIGHEST, 

4  23 

FEET  ON  APR 

30.  1975 

LOWEST, 

MINUS 

0  01  FOOT 

ON  DEC 

20,  1981 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN 

1  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NCVD  ( 1965 

ADJ  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2  59 

1  15 

1  42 

1  85 

2  06 

2.  25 

1  88 

2  32 

2.  61 

2 

2  48 

1  23 

1  90 

2  11 

2  12 

1.  82 

2  35 

2  55 

2  53 

3 

1  29 

1  64 

1  89 

2  30 

2  16 

1  76 

2  43 

2  59 

2  38 

4 

1  59 

1  65 

2  25 

1  09 

2  36 

1.  98 

1  79 

2  42 

2.  59 

5 

2  31 

1  90 

1  5o 

2.  31 

2.  05 

2  35 

2  00 

2  35 

2  75 

2  33 

6 

2  13 

2  15 

2.  40 

2  00 

2  34 

2  70 

2  34 

7 

2  31 

1  98 

1  64 

2  16 

2  37 

1  84 

2  21 

2  69 

8 

1  96 

2  15 

1  81 

2  08 

2.  16 

2  38 

1  73 

2.  27 

2  68 

9 

1  87 

2  04 

1  84 

2  03 

2  09 

2  37 

1  76 

1  84 

2  37 

2  65 

2  18 

10 

1  92 

2.  05 

1  90 

1  75 

2  11 

2  46 

1  92 

2  00 

2.  54 

2  27 

1  1 

1  70 

1  70 

1  87 

1  76 

2  09 

2  43 

1  95 

2  12 

2  41 

2  59 

2.  06 

12 

1  84 

1  43 

2  03 

1  79 

2  15 

2  37 

1  96 

2.  18 

2  44 

2.  45 

2  15 

13 

1  73 

1  45 

2  01 

1  84 

2  06 

2  34 

1  84 

2.  14 

2.  51 

2.  37 

1. 96 

14 

1  98 

1  93 

1  98 

2  15 

1  65 

2  08 

2  54 

2  11 

2  10 

15 

1  46 

1  76 

1  09 

1  95 

2.  00 

1  62 

2  02 

2  30 

2  14 

16 

1  34 

1  86 

3  75 

2  06 

1  59 

1  97 

2  25 

2  37 

2  34 

17 

1  40 

1  92 

1  74 

1  62 

2.  03 

2  15 

1  94 

2.  28 

2.  43 

18 

1  45 

1.  92 

1  79 

1  76 

2  06 

2.  15 

2.  03 

19 

1  48 

1  93 

2  15 

1  93 

2  12 

2  14 

2  06 

2  36 

2  44 

20 

1  40 

1  99 

1  87 

2  18 

2  13 

2  03 

2  00 

2  39 

2  51 

2  38 

21 

1  40 

2  04 

1  57 

2  00 

2  12 

2  03 

2  13 

2  43 

2  47 

2  44 

22 

1  31 

2  06 

1  37 

1  07 

2  09 

2  02 

2  12 

2  49 

2  55 

2.  46 

23 

1  20 

1.  01 

1  43 

1  70 

2  06 

2  03 

2  12 

2  56 

2  59 

2  68 

24 

1  26 

1  98 

1  51 

1.  79 

2  03 

2  03 

2.  23 

2  77 

2  64 

2  71 

25 

1  45 

2.  00 

1  56 

1  01 

2  08 

2  06 

2  30 

2  72 

2  41 

26 

1  42 

2  03 

1  68 

1  76 

2  11 

2  29 

2  69 

2  94 

2  71 

27 

0  95 

2  05 

1  45 

1  85 

2  22 

2  04 

2  24 

2.  63 

28 

0  86 

1  01 

1  62 

1.  92 

2  09 

2  03 

2  21 

2  67 

2  52 

2  65 

29 

1  01  — - 

— 

1  59 

1  96 

2  03 

2  10 

2  23 

2  43 

2  60 

30 

— 

— 

1  68 

2  01 

2  13 

2.  02 

2  28 

2  56 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1  61 

1  81 

l  72 

1  90 

2  07 

2  20 

1  98 

1  81 

2  12 

2  45 

2  54 

2  38 

MAX 

2  59 

2  15 

2  15 

2  31 

2  16 

2  46 

2  25 

1  88 

2  30 

2  77 

2  94 

2  71 

MIN 

0  86 

1  15 

1  37 

1  62 

l  89 

2  00 

1.  59 

1  76 

1  84 

2  21 

2  11 

1  96 

DAYS 

27 

25 

29 

27 

14 

27 

31 

4 

22 

26 

27 

22 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR  THE  YEAR  WAS 

281 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  06 
HIGHEST  STAGE  WAS  3  00  AT  NOON  ON  NOV  25 
LOWEST  STAGE  WAS  O  60  ON  JAN  27 


DAILY  STAOE  FOR  1986  109 

BAYOU  BOEUF  AT  AMELIA-  LA 

LOCATION  LAT  29-40-06-  LONG  91-05-50  JUST  NORTH  OF  SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD  AND  U  S 
HIGHWAY  90  BRIDGES  <STA  5280010  > 


CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 


RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY, 

EXTREMES  HIGHEST,  4  90  FEET  ON  APR 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET 

1932  TO  1942,  1944 

30,  1975  LOWEST 

TO  1954 

.  CHANNEL 

DAILY,  JAN  12, 

DRY  ON  JAN  20, 

GAGE  ZERO  IS  AT 

1955.  TO 

1940 

NQVD  (1976 

DATE 

ADJ  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2  45 

1  09 

1  31 

1  72 

1  92 

2  10 

2  23 

1  31 

1  53 

2  20 

2  40 

2  56 

2 

2  40 

1  13 

1  43 

1  73 

1  96 

2  20 

2  20 

1  49 

1  79 

2  20 

2  36 

2  54 

3 

2  34 

1  16 

1  46 

1  97 

1  76 

2  20 

2.  17 

1  42 

1  93 

2  25 

2  40 

2  27 

4 

2  25 

1  45 

1  49 

2  02 

1  82 

2  33 

2.  03 

1. 27 

1  93 

2  30 

2  44 

2  34 

5 

2  21 

1  79 

1  40 

2  08 

1  98 

2  33 

2  07 

1  37 

1  87 

2  17 

2  62 

2  27 

6 

2  02 

2  00 

1  74 

2  12 

2  05 

2  38 

2.  OO 

1  46 

1  68 

2.  16 

2  51 

2  27 

7 

2  14 

1  70 

1  50 

2  05 

2  11 

2  38 

1  77 

1  43 

1  39 

2  02 

2  49 

2  24 

8 

1  84 

1  96 

1  69 

2  01 

2  10 

2  33 

1  60 

I  40 

1.  30 

2  08 

2  33 

2  25 

9 

1  78 

1  94 

1  70 

1  84 

2  07 

2  40 

1  82 

1  49 

1  74 

2  25 

2  49 

2  30 

10 

1  90 

1  98 

1  81 

1  73 

2  02 

2  49 

1  98 

1  32 

1  86 

2.  27 

2  35 

2  22 

1  1 

1  72 

1  60 

1  85 

1  78 

2  00 

2  42 

2  00 

1  35 

2  05 

2  30 

2  43 

2  14 

12 

1  85 

1  28 

2  00 

1  87 

2  07 

2.  26 

1  94 

1  48 

2  10 

2  34 

2  28 

2  28 

13 

1  63 

1  21 

1  90 

1  79 

1  95 

2  18 

1  74 

1  56 

2  02 

2  44 

2  14 

1  98 

14 

1  45 

1  44 

1  97 

1  93 

1  90 

2.  09 

1  64 

1  63 

1  90 

2  35 

1  86 

2.  15 

15 

1  45 

1  49 

1  77 

1  83 

1  98 

2  01 

1  60 

1. 84 

1.  91 

2  22 

2  07 

2  17 

16 

1  30 

1  57 

1  66 

1  52 

2  15 

2  01 

1  39 

1.  87 

1  81 

2  1 1 

2  25 

2  42 

17 

1  36 

1  75 

1  63 

1  47 

2  10 

2  05 

1  69 

I  70 

1  80 

2  14 

2  32 

2  45 

16 

1  40 

1  74 

1  70 

1  60 

2  40 

2  00 

1  70 

1  53 

1.  83 

2  18 

2  36 

2  49 

19 

1  40 

1  75 

1  94 

1.  74 

2  18 

2  14 

1  63 

1  08 

1  81 

2  16 

2  35 

2  55 

20 

1  30 

1  80 

1  73 

2  07 

1  95 

2  14 

1  66 

0  98 

1  93 

2  22 

2  40 

2  49 

21 

1  30 

1  05 

1  48 

1  91 

2  03 

2  15 

1  70 

l  17 

1  97 

2  31 

2  37 

2.  50 

22 

1  20 

1  90 

1  13 

1  72 

2  07 

2  15 

1  72 

1  30 

1  96 

2  32 

P  35 

2  47 

23 

1  09 

1  66 

1  35 

1  55 

2  18 

2  12 

1  66 

1  40 

1  97 

:  a«, 

2  43 

2  75 

24 

1  15 

1  90 

1  40 

1  80 

2  20 

2  08 

1  68 

1  40 

2.  14 

2  66 

2  47 

2  81 

25 

1  33 

1  86 

1  49 

1  85 

2  05 

2  10 

1  45 

1  30 

2  19 

2  57 

2  67 

2  66 

26 

1  40 

1  92 

1  63 

I  77 

i.  io 

2-  29 

1  55 

1  35 

2.  11 

2  54 

3  70 

2.  70 

27 

0  90 

1  99 

1  68 

1  BA 

2  13 

2.  23 

1  47 

1  38 

2  14 

2  55 

2  49 

2.  68 

20 

0  93 

1  70 

1  57 

1  85 

2  09 

2  03 

1  30 

1  47 

2  12 

2  50 

2  40 

2  62 

39 

1  02 

1  65 

1  78 

2.  00 

2  05 

1  64 

1  16 

2  13 

2  45 

2  36 

2  64 

30 

31 

0  99 

1  13 

1  63 

1  67 

1  82 

1  97 

2  05 

2  17 

1  38 

1.  43 

1  38 

1  42 

2.  17 

2  36 

2  41  - 

2.  45 

2  62 
2  64 

THE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1  57 

1 

67 

1  62  1 

83 

2  04 

2 

20 

1  76 

1  42 

1  92 

2.  30 

2  39 

2.  43 

MAX 

2  43 

2. 

00 

2  00  2 

12 

2  40 

2 

49 

2  23 

1  87 

2  19 

2  66 

2.  78 

2  81 

MIN 

0  90 

1 

09 

1  13  1 

47 

1  76 

2 

01 

1  45 

0  98 

1  53 

2  02 

1  86 

1  98 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR  THE  YEAR 

WAS 

365 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  93 

HJOHEST  STAOE  WAS  2  84  AT  10  30  A  M  ON  DEC  23 

LOWEST  STAGE  WAS  0  51  ON  JAN  27 


110 


DAILY  ST ACE  FOR  1986 


BAYOU  BLACK  AT  GIBSON.  LA 

LOCATION  LAT  29-41-13.  LONG  90-59-29  OLD  U  S  HIGHWAY  90  BRIDGE  (STA  5284010  ) 

GAGE  STAFF  TYPE 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE.  INTERMITTENTLY.  1935  TO  1942.  1944,  AND  1946  TO  1965.  DAILY.  OCT  I960 

TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  5  50  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT  30.  1985  LOWEST.  O  01  FOOT  ON  NOV  20 

AND  21.  1969 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  QAGE  ZERO  IS  AT  NCVD  (1983  ADJ  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2  0 

0  7 

1  5 

1  4 

1  4 

1  9 

2  1 

0  9 

1  0 

1  9 

i  a 

2  4 

2 

2  0 

0  7 

1  4 

1  6 

1  4 

1  9 

1  9 

0  8 

0  9 

1  8 

1  9 

2  4 

3 

1  9 

0  9 

1  4 

1  6 

1  4 

2  0 

1  9 

0  9 

0  9 

1  0 

1  9 

2  2 

4 

1  9 

1  0 

1  4 

1  4 

l  4 

2  0 

1  9 

0.  9 

0  7 

1  0 

1  9 

2  0 

5 

1  9 

1  2 

1  5 

1  2 

1  5 

2  1 

1  7 

1  0 

0  7 

1  8 

2  0 

2  0 

6 

1  9 

1  5 

1  5 

1  3 

1  5 

2  1 

1  0 

1  0 

0  5 

1  9 

2  0 

1  9 

7 

1  0 

1  6 

1  5 

1  3 

1  7 

2  1 

1.  0 

1.  2 

0  7 

2  0 

2  0 

1  9 

0 

2  0 

1  8 

1  4 

1  4 

1  7 

2  1 

1  6 

1  3 

0  7 

2.  0 

1  9 

1  9 

9 

2  0 

1  B 

1  4 

1  4 

1  8 

2  : 

1  6 

1  3 

0  6 

1  9 

1  9 

2  0 

10 

2  0 

1  B 

1  5 

1  5 

1  0 

2  1 

1  6 

1  3 

0  6 

2  0 

2  0 

2  0 

11 

1  7 

1  5 

1  5 

1  5 

1  7 

2  0 

1  5 

1.  2 

0  6 

2  0 

2  0 

1  9 

12 

1  6 

1  5 

1. 6 

1  6 

1  6 

2  0 

1  5 

1  0 

0  5 

2  0 

1  9 

1  9 

13 

1.  4 

1  4 

1  6 

1  6 

1  6 

2  1 

1  5 

1  0 

0  5 

2  0 

2  0 

1  8 

14 

1  3 

1  3 

1  6 

1  5 

i  a 

2  1 

1  4 

0  9 

1  0 

1  9 

1  9 

1  0 

15 

2  0 

1  0 

1  5 

1  5 

i  e 

2  1 

1  4 

0  9 

1  0 

1  0 

1  9 

1  7 

1 A 

2  0 

1  3 

1  4 

1  4 

1  9 

2  1 

1  4 

0  9 

1  4 

1  6 

1  9 

1.  9 

17 

2  0 

1  4 

1  4 

1  4 

1  9 

2  0 

1  3 

0  9 

1  4 

1  6 

1  9 

2  0 

10 

1  6 

1  5 

1  7 

1  4 

1  9 

2  0 

1  3 

0  9 

1  0 

1  8 

1  7 

2.  0 

19 

1  1 

1  5 

1  7 

1  5 

1  8 

2  t 

1  3 

0  8 

i  1 

1  8 

1  9 

2  0 

20 

1  0 

1  6 

1  0 

1  5 

1  8 

2  1 

1  3 

0  8 

1  1 

1  8 

2  0 

1  9 

21 

0  9 

1  5 

1  6 

1  5 

1  9 

2  1 

1  3 

0  9 

1  2 

1  6 

1  0 

1  9 

22 

0  9 

1  4 

1  5 

1  5 

1  9 

2  1 

1  3 

1  0 

1.  2 

1  6 

1  0 

2  0 

23 

0  9 

1  4 

1  4 

1  5 

2  0 

2.  1 

1  2 

1  0 

1  4 

1  8 

1  0 

2  0 

24 

1  0 

1  4 

1  4 

1  4 

2  0 

2  2 

1  2 

1  0 

1  4 

1  8 

2  1 

2  5 

25 

1  0 

1  4 

1  2 

1  5 

2  0 

2  2 

t  1 

1  1 

1  6 

1  8 

2  4 

2.  4 

26 

0  9 

1  5 

1  0 

1  7 

2  0 

2  2 

1  0 

1  1 

1  6 

1  8 

2  4 

2.  6 

27 

0  7 

1  7 

1  0 

1  9 

2  0 

2  1 

1  0 

0  9 

1  7 

1  6 

2  5 

2  8 

28 

O  6 

1  6 

1  2 

1  8 

2  1 

2  1 

1  0 

0  9 

1  7 

1  6 

2  5 

2  8 

29 

0  6  - 

1  2 

1  5 

2  1 

2  3 

1  0 

0  9 

1  7 

1  6 

2  5 

2  8 

30 

0  5  - 

1  2 

1  5 

2  0 

2  1 

0  9 

1  9 

1  8 

2  4 

2  6 

THE 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.  4 

1  4 

1  4 

1  5 

t  8 

2  1 

1  4 

1  0 

1  1 

1  8 

2  0 

2  1 

MAX 

2  0 

i  8 

1  8 

1  9 

2  1 

2  3 

2  1 

1  3 

1  9 

2  0 

2  5 

2  8 

MIN 

0  5 

0  7 

1  0 

1  2 

1  4 

1  9 

0  9 

0  8 

0  5 

1  6 

1  7 

1  7 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

30 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  364 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1 .  6 

HIQHEST  STAGE  WAS  2  80  AT  8  00  A  M  ON  DEC  27  AND  LATER  DATE < S ) 
LOWEST  STAGE  WAS  O.  50  ON  JAN  30  AND  LATER  DATE  <  S ) 


DAILY  STAGE  FDR  1986 


BAYOU  BLACK  AT  GREENWOOD-  LA 

LOCATION  LAT  29-37-14.  LONG  90-54-15  ON  BRIDGE.  0  5  WILE  BELOW  JUNCTION  WITH  TERREBONNE- 
LAFOURCHE  CANAL  <STA.  5288010  ) 


GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 


RECORDS  AVAILABLE 

INTERMITTENTLY. 

1935  TO  1942-  AND 

1944  TO 

1965 

DAILY.  NuV  18. 

1965. 

TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST. 

4  82  FEET  (FROM 

INCOMPLETE  RECORD) 

ON  APR 

14. 

1980  LOWEST.  0 

44  FOOT 

ON 

NOV  3.  1966  AND 

MAR  8-  1978 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET 

GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 

(  1903 

ADJ  > 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2  41 

1  03 

1 

24 

1 

57 

1  85 

2  08 

2  15 

1 

25 

1  46 

2  05 

2  25 

2 

2  36 

1  11 

1 

30 

1 

60 

1  85 

2  06 

2  12 

1 

14 

1  61 

2  08 

2  23 

3 

2  33 

1  14 

1 

37 

1 

70 

1  71 

2  07 

2  07 

1 

10 

1  74 

2  12 

2  22 

4 

2  27 

1  46 

1 

42 

1 

80 

1  66 

2  12 

1  94 

1 

10 

1  75 

2  17 

2  22 

5 

2  34 

1  76 

1 

33 

1 

86 

1  74 

2  14 

1  82 

1 

20 

1  72 

2  14 

2  33 

6 

2  23 

l  86 

1 

52 

1 

87 

l  83 

2  15 

1  82 

1 

48 

1  60 

2  12 

2  34 

7 

2  21 

1  80 

1 

42 

1 

85 

1  86 

2  16 

1  74 

1 

42 

1  56 

2  06 

2  33 

8 

2  07 

1  84 

1 

40 

1 

79 

1  86 

2  16 

1  65 

1 

35 

1  65 

2.  04 

2  32 

2  10 

9 

1  99 

1  83 

1 

49 

1 

71 

1  86 

2  20 

1  68 

1 

45 

1  67 

2  10 

2  30 

2  12 

10 

1  99 

1  84 

1 

57 

1 

55 

1  85 

2  37 

1  01 

1 

49 

1  75 

2  13 

2  26 

2  13 

1 1 

1  90 

1  66 

1 

58 

1 

53 

1  84 

2  35 

1  84 

1 

42 

1  83 

2  11 

F 

2  24 

2  12 

12 

1  88 

1  28 

1 

68 

1 

55 

2  05 

2  31 

1  83 

1 

48 

1  90 

2  15 

2  12 

13 

1  80 

1  19 

1 

81 

1 

60 

1  97 

2  25 

1  73 

1 

54 

1  85  F 

2  20 

2  03 

14 

1  64 

1  26 

1 

75 

1 

60 

1  90 

2  17 

1  60 

1 

61 

1  80 

2  00 

15 

1  58 

1  50 

1 

73 

1 

74 

!  94 

2  15 

1  54 

1 

64 

1  75 

F 

2  13 

2  01 

16 

1  42 

1  48 

1 

68 

1 

56 

2  02 

2  10 

1  47 

1 

60 

1.  72 

2  15 

2  23 

17 

1  45 

1  65 

1 

54 

1 

44 

2  07 

2  09 

1  40 

1 

50 

1  70 

2  18 

2  25 

18 

1  51 

1  69 

1 

59 

1 

56 

2  14 

2  08 

1  47 

1 

53 

1  76 

2  21 

2  26 

19 

1  54 

1  69 

1 

82 

1 

65 

2  14 

2  05 

1  43 

1 

19 

1  80 

2  22 

2  27 

20 

1  41 

1  70 

1 

71 

1 

89 

2  OO 

2  05 

1  37 

1 

09 

1  06 

2  22 

2  27 

21 

1  39 

1  72 

l 

46 

1 

87 

1  90 

2  05 

1  38 

1 

07 

2  02 

2  25 

2  26 

22 

1  28 

1  74 

1 

13 

1 

75 

1  89 

2  01 

1  39 

1 

17 

1  99 

2  20 

2  29 

23 

1  16 

1  63 

1 

20 

1 

54 

1  97 

1  99 

1  40 

1 

34 

1  96 

2  21 

2  53 

24 

1  22 

1  66 

1 

20 

I 

53 

2  00 

1  97 

1  46 

1 

34 

1  98 

2  24  F 

2  59 

25 

1  40 

1  67 

1 

24 

1 

49 

1  98 

1  97 

1  42 

1 

32 

2  01 

26 

1  39 

1  66 

1 

33 

1 

54 

2  00 

2  12 

1  68 

1 

32 

2  01 

27 

0  96 

1  74 

1 

34 

1 

63 

2  05 

2  16 

1  59 

1 

40 

2  00 

2  40 

28 

0  04 

1  60 

1 

30 

1 

74 

2  14 

2  12 

1  62 

1 

43 

1  95 

2  37 

29 

0  96 

1 

37 

l 

76 

2  09 

2  14 

1  63 

1 

30 

1  95 

2  34 

30 

0  94 

1 

40 

1 

79 

2  10 

2  15 

1  46 

1 

36 

2  00 

2  30 

31 

1  03 

1 

48 

— 

—  - 

2  10 

— 

1  34 

1 

36 

2  26 

- 

THE  FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1  64 

1 

58 

1  47  1 

67 

l  95 

2 

13 

t  64 

1  35 

l  81 

2  17 

2  24 

2  21 

MAX 

2  41 

1 

86 

1  82  1 

89 

2  14 

2 

37 

2  15 

1  64 

2  02 

2  40 

2  34 

2  59 

MIN 

0  84 

1 

03 

1  13  1 

44 

1  66 

1 

97 

1  34 

1  07 

1  46 

2  04 

2  13 

2  00 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

10 

21 

17 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  329 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  78 

HIOHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  2  59  AT  4  00  A  M  ON  DEC  24 
LOWEST  STAGE  WAS  O  59  ON  JAN  27 


112 


DAILY  STACE  FOR  1986 


CHATLIN  LAKE  CANAL  AT  LA  HWY  457 

LOCATION  LAT  31-07-08.  LQNQ  92-20-40  FOUR  MILES  NORTHEAST  OF  LACOMPTE  LA  (STA  5502015  ) 

©ACE  AUTOMATIC  RECORDER 

RECORDS  AVAILABLE  MAR  24,  1986  TO  DATE  FOR  RECORDS  PRIOR  TO  1986,  REFER  TO  (STA  5502515) 

EXTREMES 


DAILY  EIGHT  A  M  STAOES  IN  FEET  ©AGE  ZERO  IS  AT  NQVD 


DAY 

JAN 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT  NOV 

DEC 

1 

44  77 

45  00 

49  35 

58  30 

44  30 

44  46 

2 

44  77 

52  70 

46  93 

56  45 

44  37 

44  39 

3 

44  72 

49  90 

45  65 

54  20 

44  26 

44  31 

F 

51  56 

4 

44  63 

47  15 

47  10 

51  29 

44  25 

44  81 

5 

44  59 

45  79 

40  67 

48  57 

44  45 

44  66 

F 

49  02 

6 

44  56 

45  1  1 

53  70 

47  10  F 

46  06 

44  47 

48  31 

7 

44  56 

44  95 

51  68 

46  52 

45  62 

44  36  F 

45  57 

47  64 

0 

44  47 

44  91 

49  21 

45  95 

44  78 

44  31 

47  10 

9 

44  41 

44  85 

49  54 

45  51 

44.  41 

44  27 

46  71 

10 

44  38 

44  81 

49  70 

45  29 

44  29 

44  20 

F 

51  15 

1  1 

44  36 

44  80 

47  40 

45  21 

44  80 

44  07 

12 

44  38 

44  75 

46  86 

45  31 

46  46 

44  05 

F  46  56 

13 

45  85 

44  84 

46  21 

45  50 

45  60 

44  38 

14 

45  35 

44  80 

45  38 

45  18 

44  73 

44  52 

15 

45  04 

44  84 

45  16 

45  04 

44  72 

44  31 

16 

44  80 

44  87 

44  93 

45  02 

44  85 

44  21 

F 

55  76 

17 

44  80 

44  90 

45  39 

44  98 

44  78 

44  20 

18 

44  62 

45  01 

45  27 

44  94 

44  48 

44  75 

19 

44  64 

45  05 

44  99 

44  94 

44  40 

44  47 

F 

57  26 

20 

45  77 

45  05 

45  82 

44  98 

44  53 

44  49 

45  06 

55  20 

21 

47  64 

44  95 

46  00 

44  92 

44  41 

44  85 

52  68 

22 

46  11 

44  85 

45  23 

44  88 

44  34 

45  25 

50  15 

23 

45  36 

44  75 

44  85 

44  86 

44  35 

44  76 

58  16 

24 

F  44  96 

45  13 

44  74 

44  69 

44  03 

44  31 

44  54 

58  65 

25 

44  95 

45  03 

48  15 

44  61 

44  78 

44  25 

44  42 

56  70 

26 

44  93 

45  01 

48  10 

44  54 

45  50 

44  20 

44  44 

54  96 

27 

44  90 

45  08 

47  60 

44  56 

45  07 

44  17 

44  57 

53  17 

28 

44  87 

45  06 

51  03 

44  51 

44  85 

44  95 

44  40 

51  15 

29 

-  44  86 

45  03 

48  95 

49  75 

44  67 

45  00 

49  75 

30 

-  44  85 

45  04 

46  64 

59  42 

44  54 

44  65 

40  66 

47 

THE  FOLLOWING  REFER 

ONLY 

TJ  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

44  89 

45 

00 

46  31 

47 

24 

46 

57 

44 

69 

44 

46 

45 

32 

46 

56 

51 

98 

MAX 

44  96 

47 

64 

52  70 

59 

42 

58 

30 

46 

46 

45 

25 

45 

57 

46 

56 

58 

65 

MIN 

44  82 

44 

36 

44  74 

44 

51 

44 

43 

44 

17 

44 

"5 

45 

06 

46 

56 

46 

71 

DAYS  0 

0 

8 

30 

31 

30 

31 

31 

28 

2 

1 

21 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  213 
F*NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAOE  FOR  THE  YEAR  WAS  46  31 

HIGHEST  STACE  WAS  59  45  AT  5  00  A  M  ON  JUN  30 

LOWEST  STAOE  WAS  44  00  ON  SEP  11  AND  LATER  DATE ( S  > 


DAILY  STAGE  FOP  1986 


CHATLIN  LAKE  CANAL  NEAR  CHENEYVILLE,  LA 

LOCATION  LAT  31-03-47.  LONG  92-13-26  ON  BRIDGE,  4  5  MILES  NORTH  OF  CHENEYVILLE  < STA 

3502515  ) 

CAGE  STAFF  TYRE 

RECORDS  AVAILABLE  DAILY.  DEC  11.  1937,  TO  SEP  9,  1985  INTERMITTENTLY  1957  AND  FEB  23,  1986 

TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  58  32  FEET  ON  NOV  25,  1986  LOWEST.  40  25  FEET  < FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON 

JUN  1,  1977 


DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

CAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

Day 

JAN  FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

2 

3 

4 

5 

42  00 

41  67 

54  52 

4  1  58 

41  68 

41  80 

6 

7 

0 

9 

10 

41  50 

42  80 

42  20 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

42  00 

41  94 

44  18 

44  97 

16 

17 

18 

1  9 

20 

42  71 

41  94 

41  48 

43  15 

42  13 

21 

22 

23 

24 

25 

4  1  08 

4  1  86 

44  25 

41  07 

41  88 

41  81 

38  32 

26 

27 

28 

2R 

30 

31 

42  84 

41  60 

41  31 

42  34 

DEC 


49  05 


41  17 


5  2  38 


34  06 


46  08 


1  1 14 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


THREE  PRONG  LAKE  AT  BELLEDEAU,  LA 

LOCATION  LAT  31-04-46,  LONG  92-11-02  ON  HIGHWAY  114  BRIDGE  ( STA  5315011  ) 

GAGE  AUTOHAT  I C  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY,  1939  TO  1946  DAILY,  AUG  13.  1946  TO  MAR  1.  1973  AND  OCT 

23.  1973  TO  DATE 

EXTREMES  <  FROM  1946  TO  DATE)  HIGHEST.  36  2L  FEET  ON  MAY  20  AND  21.  1953  LOWEST.  40  72  FEET  ON 

JULY  11.  1965.  ALSO  (FROM  INCOMPLETE  RECORD  >  ON  JUNE  13.  1966 


DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

43 

30 

42  50 

42 

69 

42 

95 

43 

88 

46 

1  1 

50 

54 

42  04 

42 

45 

42  29 

42.  45 

51  20 

2 

43 

43 

42  50 

42 

65 

42 

90 

44 

50 

50 

22 

42  05 

42 

41 

42  26 

42  32 

50  60 

3 

43 

35 

42  49 

42 

70 

42 

90 

43 

50 

49 

55 

42  04 

42 

45 

42  25 

42  25 

49  54 

4 

43 

35 

43  05 

42 

78 

42 

89 

43 

82 

48 

20 

42  01 

42 

38 

42  28 

4  2  20 

48  81 

■. 

43 

35 

47  98 

42 

78 

42 

85 

47 

40 

46 

38 

41  99 

42 

35 

42  28 

45  80  F 

47  58 

6 

43 

32 

46  61 

42 

72 

43 

12 

47 

65 

45 

10 

42  03 

42 

30 

42  27 

47  02 

46  59 

7 

43 

41 

45  12 

42 

70 

43 

10 

43 

32 

47 

29 

44 

00 

42  02 

42 

28 

42  24 

46  35 

45  79 

8 

44 

20 

44  13 

42 

61 

43 

10 

43 

18 

45 

69 

43 

39 

42  04 

42 

30 

42  22 

45  62 

45  19 

9 

43 

80 

43  65 

42 

58 

43 

02 

43 

04 

45 

1  1 

43 

08 

42  03 

42 

29 

42  28 

46  35 

44  95 

10 

43 

66 

43  65 

42 

32 

42 

95 

42 

94 

45 

40 

42 

99 

42  00 

42 

25 

42  27 

46  50 

49  08 

1  1 

44 

43 

43  45 

42 

53 

42 

91 

42 

85 

44 

49 

42 

73 

42  46 

42 

22 

42.  25 

45  20 

49  10 

12 

44 

09 

43  32 

42 

61 

42 

95 

42 

80 

43 

89 

42 

60  F 

43  45 

42 

29 

42  32 

44  02 

*8  19 

13 

43 

70 

43  24 

43 

79 

43 

03 

42 

80 

43 

40 

42 

42 

43  29 

42 

29 

42  67 

43.  50 

46  83 

14 

43 

69 

43  15 

43 

63 

43 

00 

42 

71 

43 

00 

42 

29 

43  08 

42 

25 

F 

43  54 

43  32 

45  60 

1  5 

43 

62 

43  71 

43 

43 

43 

02 

42 

73 

42 

98 

42 

13 

42  90 

42 

23 

43  65 

43  15 

44  92 

16 

43 

46 

43  71 

43 

19 

42 

92 

42 

76 

42 

90 

42 

01 

42  80 

42 

20 

43.  33 

43  04 

48  87 

17 

43 

39 

43  63 

42 

99 

42 

90 

42 

76 

42 

94 

41 

99 

42  70 

42 

25 

43  10 

43  08 

49  13 

18 

43 

33 

43  52 

42 

89 

43 

00 

42 

78 

42 

98 

42 

00 

42  90 

42 

24 

43  00 

43  09 

48  24 

19 

43 

30 

43  35 

43 

00 

42 

70 

42 

99 

42 

00 

42  84 

42 

23 

42  90 

43  09 

50  09 

20 

43 

29 

43  50 

43 

42 

42 

65 

43 

45 

42 

oo 

42  72 

42 

22 

42  80 

43  05 

50  07 

21 

43 

21 

43  45 

43 

82 

42. 

50 

43 

38 

42 

00 

42  64 

42 

21 

42  72 

42  88 

49  19 

22 

43 

19 

43  28 

43 

60 

42 

61 

43 

16 

42 

09 

42  59 

42 

33 

42  68 

42  75 

47  71 

23 

43 

06 

43  12 

43 

40 

42 

65 

42 

99 

42 

09 

42  55 

42 

55 

42  69 

43  41 

50  70 

24 

42 

91 

43  00 

43 

30 

42 

72 

42 

89 

42 

09 

42  52 

42 

51 

43  32 

49  86 

51  38 

23 

42 

02 

42  89 

43 

35 

43 

27 

43 

33 

42 

66 

42 

09 

42  50 

42 

50 

43  89 

52  06 

51  22 

26 

42 

76 

42  79 

43 

21 

43 

30 

43 

98 

42 

68 

42 

10 

42  50 

42 

45 

43  65 

52  40 

50  85 

27 

42 

68 

42  74 

43 

15 

43 

30 

45 

40 

42 

68 

42 

10 

42  38 

42 

40 

F 

43  30 

52  25 

50  12 

28 

42 

63 

42  70 

43 

10 

43 

35 

48 

37 

42 

67 

42 

10 

42  40 

42 

38 

43  18 

52  10 

48  98 

29 

42 

52 

43 

00 

43 

49 

46 

80 

45 

10 

42 

07 

42  48 

42 

33 

42  92 

51  90 

47  80 

30 

42 

53 

42 

95 

43 

54 

45 

00 

50 

82 

42 

05 

42  52 

42 

33 

42  75 

51  62 

46  70 

31 

42 

51 

42 

90 

— 

— 

47 

12 

— - — 

— 

42 

05 

42  50 

- — 

— _ 

42  50  - 

45  80 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

43  31 

43 

50 

42  94 

43 

14 

43  64 

44 

29 

43  50 

42  48 

42 

33 

42  77 

45  75 

48 

42 

MAX 

44  43 

47 

90 

43  7? 

43 

82 

48  37 

50 

82 

50  54 

43  45 

42 

55 

43  89 

52  40 

51 

38 

MIN 

42  51 

42 

49 

42  52 

42 

85 

42  50 

42 

66 

41  99 

41  99 

42 

20 

42.  22 

42  20 

44 

92 

DAYS 

31 

28 

25 

30 

26 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  354 
F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  43  87 

HIQHEST  STAGE  WAS  52  43  AT  11  00  P  M  ON  NOV  25  AND  LATER  DATE ( S ) 
LOWEST  STAGE  WAS  41  98  ON  JUL  17  AND  LATER  DATE < S > 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


BAYOU  DU  LAC  NEAR  HESSMER.  LA 


LOCATION  LAT  31-01-11.  LONG  92-00-34  HIGHWAY  113  BRIDGE.  3  6  MILES  SOUTHWEST  OF  HESSMER 
(STA  5520011  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT 


RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY.  1937  TO  1947  DAILY.  JAN  31,  1947,  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST .  54  34  FEET  ON  MAY  21  AND  22.  1933  LOWEST.  37  0  FEET  FROM  JUNE  15  TO  20,  1946 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

38 

72 

38 

55 

38 

50 

38 

74 

43  56 

44 

80 

38 

30 

38  28 

30  10 

30  35 

47  84 

38 

70 

38 

65 

38 

31 

44 

18 

42  94 

44 

77 

38 

24 

38  20 

38  11 

38  30 

47  19 

3 

38 

69 

38 

60 

38 

32 

43 

90 

41  49 

44 

85 

38 

14 

30  16 

38  20 

38  29 

47  40 

4 

39 

10 

38 

55 

38 

30 

43 

40 

40  72 

44 

04 

38 

04 

38  12 

38  28 

38  28 

5 

43 

72 

38 

60 

38 

35 

42 

02 

43  47 

44 

58 

F 

37 

95 

38  18 

36  30 

43  46 

F 

46  46 

6 

43 

44 

38 

51 

38 

24 

40 

30 

43  72 

44 

20 

38 

18 

38  26 

30  34 

43  47 

46  02 

7 

F 

39 

40 

42 

64 

38 

50 

38 

23 

39 

20 

43  70 

43 

68 

38 

59 

38  20 

38  40 

43  20 

45  52 

B 

41 

35 

38 

50 

38 

19 

39 

12 

43  45 

42 

92 

38 

61 

38  18 

38  48 

42  50 

44  99 

9 

40 

30 

38 

60 

38 

10 

39 

01 

43  30 

41 

78 

38 

39 

38  12 

38  50 

43  38 

44  51 

10 

39 

55 

38 

99 

38 

12 

38 

87 

43  32 

40 

92 

38 

42 

38  11 

30  47 

43  20 

44  64 

1  1 

39 

19 

38 

85 

38 

10 

38 

72 

42  00 

40 

39 

30 

25 

38  08 

38  43 

42  30 

44  97 

12 

38 

96 

39 

10 

38 

09 

38 

79 

42  34 

39 

92 

40 

24 

38  57 

41  30 

44  89 

13 

38 

81 

39 

81 

38 

19 

38 

40 

41  70 

39 

00 

39  90 

39  80 

44  66 

14 

38 

72 

39 

53 

39 

10 

38 

39 

40  67 

39 

79 

40  85 

38  92 

15 

F 

39 

45 

39 

00 

39 

70 

39 

49 

38 

40 

39  71 

39 

48 

F 

38 

55 

40  62 

38  35 

44  38 

16 

39 

98 

39 

02 

39 

38 

39 

30 

38 

28 

39  14 

39 

29 

38 

70 

F 

39  65 

38  22 

F 

44  63 

17 

39 

80 

38 

88 

38 

94 

30 

B3 

38 

76 

38  8  5 

39 

10 

38 

78 

F 

37  95 

39  00 

38  28 

44  76 

18 

39 

22 

38 

80 

38 

70 

38 

29 

38 

83 

38  90 

39 

00 

38 

60 

F 

38  11 

38  61 

38  28 

44  70 

19 

39 

00 

38 

70 

43 

50 

38 

47 

38 

86 

30  84 

38 

95 

30 

89 

38  16 

38  42 

38  25 

45  30 

20 

38 

88 

38 

70 

42 

90 

39 

75 

38 

50 

30  95 

38 

88 

38 

60 

38  15 

38  37 

38  22 

45  40 

21 

38 

80 

38 

65 

41 

55 

40 

61 

30 

08 

39  40 

38 

80 

38 

35 

F 

38  11 

38  30 

38  20 

22 

38 

79 

38 

60 

40 

1  1 

40 

45 

30 

17 

39  19 

38 

60 

38 

27 

38  42 

38  29 

38  12 

23 

30 

79 

38 

55 

39 

70 

39 

50 

30 

20 

38  76 

38 

67 

38 

20 

38  59 

38  29 

40  22 

F 

46  27 

24 

30 

77 

38 

50 

39 

40 

38 

90 

30 

09 

38  53 

38 

79 

38 

18 

30  45 

39  55 

45  72 

46  62 

25 

38 

79 

38 

51 

39 

40 

38 

51 

40 

30 

38  50 

39 

05 

38 

18 

38  30 

40  90 

46  72 

46  81 

26 

38 

80 

38 

55 

38 

70 

38 

52 

43 

47 

38  59 

39 

42 

38 

30 

38  20 

40  62 

47  45 

46  84 

27 

38 

80 

38 

50 

38 

58 

38 

49 

42 

02 

38  50 

39 

27 

38 

30 

38  17 

39  92 

47  75 

46  78 

28 

38 

82 

38 

50 

38 

45 

38 

15 

44 

28 

38  38 

38 

97 

38 

20 

38  16 

30  92 

47  88 

46  52 

29 

38 

70 

— 

— 

38 

29 

30 

33 

44 

00 

41  70 

38 

58 

38 

32 

38  15 

38  58 

47  92 

46  20 

30 

38 

71 

— 

38 

60 

38 

47 

43 

34 

44  79 

38 

45 

38 

35 

38  10 

38  44 

47  92 

46  75 

31 

38 

72 

— 

38 

45 

— 

43 

75 

38 

35 

38 

32 

- 

38  40 

45  28 

THE 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

mean 

39  01 

39  41 

39  28 

38  68 

40  30 

40  93 

40  61 

36  43 

38  20 

38  90 

41  74 

45  BO 

MAX 

39  08 

43  72 

43  58 

40  61 

44  28 

44  79 

44  85 

40  24 

38  59 

40  90 

47  92 

47  84 

MIN 

38  71 

38  50 

38  29 

38  09 

38  08 

38  38 

38  35 

37  95 

37  95 

38  10 

38  12 

44  38 

DAYS 

18 

26 

31 

30 

31 

30 

31 

29 

25 

31 

30 

27 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  341 
F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  40  13 

HIGHEST  STAGE  WAS  47  92  AT  6  00  A  M  ON  NOV  29  AND  LATER  DATE<S> 
LOWEST  STAOE  (FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  WAS  37  93  ON  AUG  3 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


BAYOU  DES  CLAISES  NEAR  COTTONPORT.  LA 

LOCATION  LAT  31-00-28,  LONG  92-03-03  HIQHWAY  107  BRIDGE.  1  7  MILES  NORTH  OF  COTTONPORT 
<  ST  A.  5525011  ) 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE -WEIGHT 
RECORDS  AVAILABLE  MAR  15.  1955,  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  50  25  FEET  ON  JAN  9.  1983  LOWEST.  33  62  FEET  ON 


SEP  4,  1980 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

1 

37  07 

35  95 

35  50 

35  63 

35  72 

41  55 

2 

36  85 

35  95 

35  80 

35  57 

41  26 

41  02 

3 

36  66 

35  89 

35  74 

35  18 

41  75 

39  64 

4 

36  54 

36  10 

35  66 

35  30 

41  36 

38  65 

5 

36  39 

41  09 

35  67 

35  45 

40  05 

40  77 

6 

36  24 

41  26 

35  60 

35  33 

38  25 

41  14 

7 

36  39 

40  69 

35  49 

35  24 

37  05 

41  50 

8 

37  32 

39  40 

35  48 

35  17 

36  86 

41  48 

9 

37  43 

38  30 

35  51 

35  03 

36  78 

41  24 

10 

37  23 

37  40 

36  04 

34  96 

36  60 

41  20 

1  1 

38  83 

36  85 

36  18 

34  98 

36  38 

40  89 

12 

38  71 

36  59 

36  24 

35  03 

36  23 

40  43 

13 

38  14 

36  38 

37  59 

35  08 

35  50 

39  77 

14 

37  43 

36  23 

37  15 

36  16 

35  38 

38  68 

15 

37  00 

36  35 

37  18 

37  34 

35  39 

37  50 

16 

37  43 

36  54 

37  04 

37  23 

35  24 

36  80 

17 

37  45 

36  35 

36  40 

36  91 

35  65 

36  33 

18 

36  86 

36  07 

35  96 

35  85 

36  07 

36  29 

19 

36  36 

35  98 

41  28 

35  74 

36  17 

36  27 

20 

36  14 

35  90 

40  85 

36  82 

35  83 

36  24 

21 

35  95 

35  90 

39  65 

38  42 

34  05 

36  80 

22 

35  88 

35  84 

38  20 

38  53 

34  95 

36  72 

23 

35  85 

35  74 

37  58 

37.  08 

35  08 

36  19 

24 

35  84 

35  62 

37  19 

36  35 

34.  92 

35  74 

25 

35  91 

35  60 

37  12 

35  09 

37  15 

35  63 

26 

35  94 

35  61 

36  27 

35  40 

40  56 

35.  77 

27 

35  92 

35  60 

35  86 

35  70 

40  43 

35  72 

28 

36  05 

35  52 

35  65 

35  14 

41  71 

35  48 

29 

35  96 

35  33 

35  14 

42  09 

38  14 

30 

35  88 

35  85 

35  40 

41  55 

42  26 

31 

35  93 

35  75 

41  47 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO 

READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN  36  70 

36  61 

36 

67 

35 

90 

37 

69 

38  53 

MAX  38  83 

41  26 

41 

20 

38 

53 

42 

09 

42  26 

MIN  35  84 

35  52 

35 

33 

34 

96 

34 

85 

35  40 

DA >3  31 

28 

31 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

298 

F-NOT  AT  STATED 

TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR 

WAS 

37  58 

HIGHEST  STAGE  WAS  NOT  DETERMINED 
LOWERS  STAGE  WAS  34  76  ON  MAY  21 


CAGE  ZERO  IS  AT 

NCVD  ( 1966 

ADJ  ) 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

42.  54 

35  46 

34  80 

35  34 

42  67 

35  35 

34  87 

35  30 

42  95 

35  30 

35  06 

35  26 

43  00 

35  30 

35  20 

35  18 

42  95 

35  30 

35  30 

F 

45  05 

42  61 

35  31 

35  33 

44  61 

42  02 

35.  63 

35  38  F 

40  70 

44  08 

41  20 

36  10 

35  53 

43  52 

39  97 

35  76 

35  62 

43  10 

38  95 

35  72 

35  57 

43  27 

38  24 

35  51 

F 

34  87 

35  50 

43  47 

37  70 

37  43 

35  56 

43  43 

37  45 

37  92 

36  76 

43  23 

37.  45 

37  68 

38  28 

42  90 

37  13 

F 

37  37 

38  IB 

42  54 

36  81 

37  39 

42  89 

36  57 

36  55 

43  01 

36  42 

43  13 

36  36 

43  53 

36  24 

F  35  28 

43  70 

36.  12 

35  20 

43  76 

35  91 

35  31 

43  64 

35  91 

F 

35  70 

35  43 

44  60 

36  05 

35  47 

36  70 

45  03 

36  48 

35  20 

38  35 

45  15 

36  88 

35  06 

38  24 

45  21 

36  85 

F 

35  35 

34  95 

37  32 

45  17 

36  42 

34  96 

36  40 

44  96 

35  90 

34  95 

35  84 

44  60 

35  58 
35  50 

34  86 

35  57 

35  43  — 

44  17 
44  22 

30  29 

36  03 

35  11 

36  07 

36  36 

43  92 

43  00 

37  92 

35  70 

38  35 

40  70 

45  21 

35  50 

35  30 

34  86 

34  80 

35  18 

42  54 

31 

16 

9 

29 

5 

27 

DAILY  STAOE  FOR  1986 
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COULEE  DES  CRUES  AT  MARKSVILLE.  LA 

LOCATION  LAT  31-06-32.  LONG  92-03-49  TEXAS  AND  PACIFIC  RAILROAD  TRESTLE.  100  FEET  WEST  OF 
HIGHWAY  1  BRIDGE  (STA  3555011  ) 

GAGE  STAFF  TYPE 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY.  1932.  1937  TO  1942.  AND  1944  TO  1946.  DAILY.  AUG  14.  1946. 

TO  DATE. 


EXTREMES 

HIGHEST 

(FROM 

INCOMPLETE 

RECORD) 

59  7  FEET 

ON  APR 

25.  1943 

LOWEST. 

40  0  FEET 

ON  JAN 

2  AND 

9.  1972 

DAILY  EIGHT  A  M.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NOVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

42  9 

42  2 

42  0 

42  1 

41  1 

44  3 

46  3 

41  3 

42  0 

41  7 

42  3 

2 

42  9 

42  2 

42  0 

42  0 

45  3 

44  0 

46  4 

41  3 

41  9 

41  6 

42  2 

3 

42  8 

42  2 

42  0 

42  0 

43  1 

43  5 

46  2 

41  5 

41  0 

41  6 

42  1 

4 

42  7 

43  5 

41  9 

42  0 

44  3 

44  0 

43  6 

41  3 

41  8 

41  5 

42  0 

3 

42  7 

45  6 

41  9 

41  9 

43  3 

44  3 

44  8 

41  4 

41  7 

41  3 

43  0 

6 

42  6 

44  9 

41  9 

41  9 

43  0 

43  0 

44  2 

41  4 

41  7 

41  3 

45  0 

7 

42.  5 

44  0 

41  8 

41  9 

42  8 

44  8 

43  5 

41  4 

41  7 

41  3 

43  1 

8 

43.  5 

43  3 

41  B 

41  9 

42  6 

44  4 

42  9 

41  4 

41  6 

41  4 

44  3 

9 

43  3 

43  1 

41  8 

41  8 

42  3 

44  0 

42  6 

41  4 

41  6 

41  6 

44  4 

10 

43  3 

43  0 

41  8 

41  8 

42  4 

43  8 

42  3 

41  3 

41  6 

41  6 

44  3 

1  1 

43  8 

42  8 

41  8 

41  B 

42  3 

43  4 

42  1 

41  3 

41  3 

41  6 

43  8 

12 

43  3 

42  6 

42  8 

41  8 

42  3 

43  0 

42  0 

43  3 

41  3 

41  3 

43  3 

13 

43  2 

42  5 

43  3 

41  B 

42  2 

42  7 

42  0 

43  3 

41  5 

42  3 

42  8 

14 

43  1 

42  4 

43  0 

41  8 

42  2 

42  4 

42  0 

43  0 

41  3 

43  0 

42  3 

13 

43  0 

42  4 

42.  5 

41  7 

42  2 

42  3 

41  9 

42  7 

41  4 

42  7 

42  1 

16 

43  0 

42  4 

42  0 

41  6 

42  1 

42  2 

41  9 

42  3 

41  4 

42  3 

42  0 

17 

42  9 

42  3 

42  0 

41  5 

42  1 

42  2 

41  9 

42  4 

41  4 

42  3 

42  2 

18 

42  9 

42  3 

41  9 

41  3 

42  1 

42  1 

41  8 

43  0 

41  3 

42  0 

42  8 

19 

42  8 

42  3 

43  7 

41  3 

42  1 

42  1 

41  0 

42  7 

41  3 

41  9 

42  7 

20 

42  8 

42  2 

44  9 

43  5 

42  1 

42  1 

41  B 

42  3 

41  3 

41  e 

42  6 

21 

42  7 

42  2 

43  9 

43  3 

41  9 

42  0 

4i  7 

42  2 

41  3 

41  6 

42  6 

22 

42  7 

42  2 

43  0 

43  0 

41.  9 

42.  0 

43  0 

42  1 

42  6 

41  5 

42  6 

23 

42.  6 

42  2 

42  7 

42  7 

41  9 

42  0 

42  3 

42  0 

42  4 

42  0 

43  2 

24 

42  5 

42  1 

42  6 

42  3 

41  9 

41  9 

42  1 

41  8 

42  2 

43  3 

48  0 

25 

42  5 

42  1 

42  5 

41  9 

42  1 

41  9 

41.  9 

41  7 

42  0 

43  8 

48  9 

26 

42  4 

42  1 

42  4 

41  3 

44  0 

41  9 

41  8 

41  7 

41  9 

43  8 

48  3 

27 

42  4 

42  0 

42  3 

41  3 

43  0 

41  B 

41  7 

42  3 

41  8 

43  6 

48  0 

28 

42  4 

42  0 

42  2 

41  2 

43  3 

41  Q 

41.  7 

43  0 

41  8 

43  4 

47  9 

29 

42  3  - 

42  2 

41.  2 

45  0 

43  5 

41  6 

42  7 

41  8 

43  1 

47  8 

30 

42  3  - 

42  1 

41  2 

44  3 

46  0 

41.  6 

42  3 

41  7 

42  8 

47  6 

42  1 

44  8 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

42  0 

42  7 

42  5 

41  9 

43  0 

43  1 

42  8 

42  1 

41  7 

42  2 

44  3 

MAX 

43  8 

43  6 

45  7 

43  5 

43  3 

46  0 

46  3 

43  3 

42  6 

43  8 

48  9 

MIN 

42  3 

42  0 

41  8 

41  2 

41  1 

41  8 

41  6 

41  3 

41  3 

41  4 

42  0 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

363 

THE  MEAN  STAOE  FOR  THE  YEAR  WAS  42  9 
HIGHEST  STAGE  WAS  40  9  CN  NOV  23 
LOWEST  STAOE  WAS  41  1  ON  MAY  1 


DEC 

47.  4 

47  2 
47  0 

46  3 
43  8 

43  0 

44  4 
44  0 
43  9 

47  O 

46  7 
46  1 

43  2 

44  3 
44.  0 

46  3 
46  2 
46  1 
46  9 
46  0 

46  3 

47  0 
47  B 
47.  3 

47  4 

47  2 
47  O 

46  3 
43  9 

43  2 

44  3 


46  1 

47  8 
43.  9 

31 


DAILY  STAGE  FOR  1996 


BAYOU  DES  CLAISES  <RS>  AT  HAMBURG,  LA 

LOCATION.  LAT  31-01-08,  LONG  91-53-11.  GAGE  HOUSE  ON  CROWN  OF  BAYOU  DES  QLAISES  FUSEPLUG  LEVEE, 
INTAKE  50  FEET  EAST  OF  SMALL  BRIDGE  CROSSING  BAYOU  DES  QLAISES  NEAR  INTERSECTION  OF  STATE 
HIGHWAY  1  AND  WABPL  < STA  3390011  > 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY,  1932,  1937,  1945.  1946,  1949.  1930.  AND.  1932  DAILY.  FEB 

1971.  TO  DATE 

EXTREMES  (FROM  1971  TO  DATE)  HI0HE9T,  36.41  FEET  ON  MAY  13,  1973  LOWEST.  (FROM  INCOMPLETE 

RECORD)  22  00  FEET  ON  JUL.  16,  1980 


DAILY  EIOHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

1 

26  77 

27  08 

23  24 

27  19 

2 

26  64 

27  03 

25  21 

27  16 

3 

26  60 

26  98 

25  14 

E 

27  09 

4 

26  33 

26  99 

23  14 

E 

27  09 

5 

26  33 

F 

27  32 

23  10 

E 

27  04 

6 

26  49 

27  42 

23  03 

E 

27  03 

7 

26  38 

27  46 

23  00 

E 

27.  02 

B 

26  38 

27  42 

24  99 

26  85 

9 

26  38 

27  36 

24  92 

26  67 

10 

26  38 

26  38 

24  89 

26  51 

1 1 

26  67 

23  73 

24  87 

26  36 

12 

26  68 

23.  63 

24  94 

26.  *1 

13 

26  68 

23  62 

24  93 

25  99 

14 

26  38 

23  53 

24  97 

25  80 

15 

26  60 

25  58 

24  91 

25  59 

16 

26  34 

23  61 

23  07 

25  40 

17 

26  70 

25  90  F 

25  07  F 

27.  90 

25  24 

18 

27  02 

26  08 

25  32 

27  87 

25  27 

19 

26  "2 

26  18 

26  84 

27  86 

25  36 

20 

26  80 

F 

26  16 

27  88 

25  27 

21 

26  96 

26  27 

27  91 

25  06 

22 

27  09 

26  20 

27  90 

24  83 

23 

27  10 

26  10 

27  90 

24  61 

24 

27  14 

25  96 

27.  B1 

24  70 

25 

27  16 

23  76 

27  78 

24  07 

26 

27  21 

25  56 

27  74 

25  15 

27 

27  23 

25  37 

27.  65 

25  40 

28 

27  17 

23  27 

27  61 

26  10 

29 

27  17 

- 

27  43 

26  90 

30 

27  13 

- 

27  32 

27  22 

31 

27  09 

- 

- 

27  67 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

27  94 

25  90 

23  02 

23  74 

25  73 

27  90 

26.  03 

25  01 

25  73 

25  73 

27  90 

26  15 

23  00 

23  76 

25  73 

27  70 

26  18 

23  01 

23  75 

23  73 

27  64 

26  11 

23  00 

23  73 

21  72 

F 

28  83 

27  39 

25  88 

25  03 

23  72 

25  73 

20  73 

27  15 

25  65 

23  07 

23  69 

23  70 

28  33 

27  12 

23.  43 

23  09 

23  72 

F 

23  70 

28  33 

27  00 

2*  19 

25  10 

23  69 

28  70 

27  2< 

24.  94 

23  10 

23  68 

28  94 

27  05 

24  77 

23  10 

23  68 

29  03 

27  07 

F 

24  86 

23  40 

23  71 

F 

26  90 

29  09 

26.  94 

24  86 

25  42 

23  72 

F 

26  89 

29  13 

26  75 

24  88 

25  43 

23  70 

29  14 

26  53 

F 

24  92 

23  43 

23  70 

29  22 

26  32 

24  91 

25  46 

25  70 

F 

26  00 

29  63 

26  30 

F 

24.  96 

25  48 

23  70 

26  88 

29  96 

26  34 

24  93 

25  48 

23  68 

26  90 

29  96 

26  34 

24  99 

25  47 

25  64 

26.  93 

30  23 

26  37 

F 

25  05 

23  43 

25  68 

26  03 

30  33 

26  21 

25  02 

25  40 

25  70 

30  33 

26  00 

23.  02 

25.  40 

25  80 

30  20 

26  00 

24  99 

25  30 

F  25  00 

30  13 

26  02 

24  99 

23  36 

23  76 

30  14 

25  07 

23  03 

23  33 

23  76 

29  89 

25  60 

23  04 

23  33 

23  78 

29  79 

25  42 

23  03 

25  35 

23  00 

29  72 

25  19 

23  02 

23  75 

23  79 

29  62 

25.  46 

23  07 

23  74 

23  70 

29  33 

25  73 

23  02 

23  78 

23  78 

29  31 

25  05 

23  76 

- - 

- 

29  49 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 

23  33  25  73  23  76  26  09  29  30 

23  78  23  00  26  00  26  93  30  33 

23  00  23  64  23  70  26  83  28  33 

31  30  9  6  27 


THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  287 
E-ESTIMATED  F-NOT  AT  STATED  TIME 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  26  37 
HIGHEST  STAGE  WAS  30.40  AT  1:00  PM  ON  DEC  21. 
LOWEST  STAGE  WAS  24  39  ON  MAY  23. 


MEAN  26.  82 
MAX  27  23 
MIN  26  49 
DAYS  31 


26  29  23  14 

27  46  26  84 

23  27  24  87 

28  19 


27  73  26  09 

27  91  27  67 

27  32  24.  61 

14  31 


26  62  23.  22 

27  94  26.  18 

23  19  24  77 

30  31 


DAILY  STAGE  FOR  1906 
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WA8PL  BORROW  PIT  (LS)  AT  BAYOU  ROUGE  (LA  ) 

LOCATION  LAT  30-45-20,  LONG  91-54-40  ON  PILE  AT  JUNCTION  WITH  BAYOU  ROUGE.  2  7  MILES  NORTH 
OF  PALMETTO,  LA  (STA  5805012A  > 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER 

RECORDS  AVAILABLE  FEB  13.  1937  TO  1979.  AND  OCT  8,  1981  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  33  2  FEET  (FROM  WATERMARK)  IN  MAY  1953  LOWEST,  98  FEET  ON  OCT  15  AND  16, 
1950 


DAILY  EIGHT  A 

(  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NCVD 

DAY 

(AN 

MAR 

hrii 

MJV 

j'JN 

."  A- 

AUG 

ecp 

DOT 

NOV 

DEC 

1 

17 

46 

16 

48 

16  44 

17 

70 

18 

53 

19  73 

17 

76 

17  70 

17  35 

21  66 

2 

17 

27 

16 

38 

17  07 

17 

74 

10 

36 

17 

92 

17  81 

16  45 

20  89 

3 

17 

05 

16 

30 

17  58 

F  17  64 

18 

65 

17 

99 

17 

87 

17  93 

15  64 

20  42 

4 

16 

93 

16 

27 

17  80 

17  70 

18 

47 

18 

00 

17 

69 

17  96 

15  BO 

20  13 

5 

16 

66 

19 

70 

17  48 

17.  80 

18 

28 

18 

23 

17 

79 

17  95 

15  96 

19  86 

6 

16 

50 

F 

19 

07 

17  83 

17  89 

18 

04 

18 

58 

17 

89 

17  92 

16  16 

19  60 

7 

16 

78 

17  83 

17  90 

17 

65 

18 

62 

17  81 

17 

98 

17  90 

15  98 

19  35 

B 

1  7 

36 

17  76 

17  87 

17 

76 

18 

60 

10  60 

18 

05 

17  90 

15.  77 

19  09 

9 

17 

86 

17  85 

17  80 

17 

83 

18 

06 

18  53 

18 

06 

17  91 

15  70 

18  80 

10 

16 

85 

17  90 

17.79 

17 

86 

18 

28 

18  37 

17 

95 

17  91 

16  08 

20  67 

1  1 

18 

70 

17  74 

17  72 

17 

84 

16 

61 

10  25 

17 

95 

17  92 

16  38 

22  55 

12 

18 

94 

17  85 

17  64 

17 

76 

18 

44 

10  19 

18 

10 

17  98 

16  26 

21  74 

13 

18 

45 

18  65 

17  65 

17 

92 

10 

18 

18  1  1 

18 

22 

17  94 

16  10 

20  26 

14 

17 

1  1 

18  26 

17  64 

17 

96 

17 

79 

18  05 

10 

08 

17  93 

16  47  F 

15  00 

19  38 

15 

16 

60 

17  84 

17  59 

17 

98 

17 

17 

17  98 

17 

80 

17  92 

16  75 

16  10 

10  95 

16 

16 

97 

17  34 

17  64 

18 

00 

16 

40 

17 

64 

17  91 

16  34 

15  86 

21  32 

17 

17 

17 

16  66 

17  67 

18 

03 

17 

30 

17 

79 

17  91 

16  07 

16  00 

21  36 

18 

17 

38 

16  78 

17  65 

17 

93 

17 

69 

17 

82 

17  92 

15  84 

16  08 

20  32 

19 

17 

46 

23  59 

17  60 

17 

86 

17 

87 

17 

78 

17  90 

15  73 

16  07 

22  37 

20 

17 

41 

23  76 

18  11 

17 

77 

17 

98 

17 

72 

17  90 

16  06 

16  22 

21  95 

21 

17 

27 

21  84 

18  24 

17 

90 

17 

90 

F 

16  78 

17 

05 

17  93 

16  29 

16  96 

20  68 

22 

17 

16 

19  46 

18  13 

17 

95 

17 

77 

17 

93 

18  01 

16  13 

17  05 

20  02 

23 

17 

14 

17  97 

17 

90 

17 

73 

17 

95 

18  07 

15  05 

17  50 

22  90 

24 

17 

01 

F 

15 

68 

17  69 

17 

99 

17 

02 

17 

06 

18  08 

16  69 

23  68 

24  50 

25 

16 

74 

16 

09 

17  47 

17 

86 

17 

02 

17 

95 

18  07 

16  79 

27  05 

23  49 

26 

17 

88 

16 

52 

17  66 

18 

27 

17 

60 

17 

99 

10  06 

16  49 

27  30 

21  90 

27 

18 

09 

16 

24 

17  74 

19 

21 

17 

37 

17 

99 

18  01 

15  80 

26  86 

20  07 

28 

16 

24 

15 

73 

17  83 

18 

94 

17 

44 

10 

06 

18  00 

25  76 

20  37 

29 

16 

40 

- 

— 

— 

17  83 

18 

48 

17 

90 

F 

18.  00 

17 

85 

18  00 

24  56 

20  12 

30 

16. 

50 

- 

— 

— 

17  76 

18 

70 

20 

19 

17  78 

17 

72 

17  99 

23  33 

19  87 

31 

16 

56 

- 

— 

— 

18 

44 

— 

— 

17  43 

17 

58 

19  60 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

17  22 

16 

77 

18  42 

17  77 

18  09 

18  04 

18  11 

17  89 

17  94 

16  18 

20  13 

20  81 

MAX 

18  94 

19 

70 

23  76 

18  24 

19  21 

20  19 

19  73 

18  22 

10  08 

17  35 

27  30 

24  50 

MIN 

16  24 

15 

68 

2  6  44 

17.  47 

17  65 

16  40 

16  78 

17  58 

17  70 

15  64 

15  80 

18  00 

DAYS 

31 

11 

22 

28 

31 

30 

14 

31 

30 

27 

17 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  303 
F*NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  18  13 

HIGHEST  STAOE  WAS  27  32  AT  1 1  00  P  M  ON  NOV  25  AND  LATER  DATE(S> 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  WAS  15  60  ON  OCT  3 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


BIG  DARBONNE  BAYOU  <LS>  AT  COURTABLEAU.  LA 

LOCATION  LAT  30-33-03.  LONQ  91-51-35  ON  WEST  SIDE  OF  LEVEE  AT  DARBONNE  BAYOU  CONTROL 
STRUCTURE  (STA  5815012E  ) 

CAGE  STAFF  TYPE 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY.  1931  TO  1934.  1941  TO  1958.  AND  1961  TO  1966  DAILY. 

MAY  1966  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  25  6  FEET  ON  MAY  23.  1953  LOWEST  <FRQM  INCOMPLETE  RECORD)  10  5  FEET  ON  SEP 
13.  1954 


DAILY  SEVEN  AM  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD  (1976  ADJ  ) 


DA* 

JAN 

r  EB 

APR 

HAY 

AIN 

JUL 

AUG 

SS* 

CC7 

NCV 

DEC 

1 

C 

17  10 

G 

16  40 

G 

16  40 

G 

17.  80 

G 

17  60 

G 

18  00 

G 

18  50 

G 

17.  65 

G 

17  70 

G 

17 

35 

G 

15.  80 

18  45 

2 

C 

17  10 

G 

16  30 

G 

17  00 

C 

17  80 

G 

17  60 

G 

17.  90 

G 

18  00 

G 

17  83 

0 

17  75 

G 

16 

45 

G 

15.  70 

18  30 

3 

G 

16  90 

G 

16  20 

G 

17  50 

G 

17  50 

G 

18  10 

G 

17  65 

0 

17  90 

0 

17  75 

G 

17  90 

G 

15 

60 

0 

15  60 

18  20 

4 

G 

16  70 

G 

16.  10 

G 

17  70 

G 

17  60 

G 

18  00 

G 

17.  80 

G 

18  00 

G 

17.  60 

G 

17  90 

0 

15 

75 

0 

15  90 

18  10 

5 

G 

16  30 

0 

18  30 

G 

17  40 

G 

17  70 

G 

17  90 

G 

IS  00 

G 

17  90 

G 

17  70 

G 

17  90 

G 

15. 

90 

G 

17  80 

10  05 

6 

G 

16  30 

G 

17.  00 

G 

17.  75 

G 

17  80 

G 

17  80 

G 

18  03 

G 

17  50 

G 

17  80 

G 

17  90 

G 

16 

10 

16  20 

10  00 

7 

C 

16  70 

G 

16  90 

G 

17  75 

G 

17  80 

G 

17  30 

0 

18  20 

G 

17  10 

G 

17.  90 

G 

17  90 

G 

15 

95 

15  85 

17  90 

8 

C 

17  20 

0 

16  30 

G 

17  70 

C 

17.  80 

G 

17.  60 

G 

18  30 

G 

18.  10 

G 

17  95 

G 

17  90 

G 

15 

70 

0 

16  00 

17  80 

9 

G 

17  70 

G 

13  80 

G 

17.  80 

G 

17  80 

G 

17  70 

G 

18  30 

G 

18  20 

G 

18  00 

G 

17  90 

G 

15. 

65 

G 

15.  80 

17  60 

10 

C 

16  35 

G 

15  50 

G 

17  80 

G 

17  70 

G 

17  70 

G 

17  63 

G 

18  10 

G 

17  90 

C 

17  85 

G 

16 

00 

G 

15  70 

17  70 

1  1 

G 

17  70 

G 

16  20 

G 

17.  63 

G 

17  60 

G 

17.  70 

G 

10  10 

G 

18  05 

G 

17  85 

G 

17.  85 

G 

16 

35 

0 

17  20 

18  20 

12 

G 

18  10 

C 

16  43 

G 

17  70 

G 

17  60 

G 

17  63 

G 

18  10 

G 

18  00 

C 

18  05 

G 

17  90 

G 

16 

20 

G 

17  35 

18  25 

13 

C 

17  90 

G 

16  30 

G 

18  20 

G 

17.  60 

G 

17  BO 

G 

17  90 

G 

17  95 

G 

18  10 

0 

17  90 

G 

16 

00 

0 

15.  55 

10  10 

14 

G 

16  60 

G 

16  40 

G 

18  00 

G 

17.  60 

G 

17  80 

G 

17  53 

G 

17.  90 

G 

18  00 

c 

17  90 

G 

16 

40 

C 

15  70 

17  90 

15 

G 

16  30 

C 

16  40 

G 

17  60 

G 

17  50 

C 

17  85 

0 

17  00 

G 

17  80 

G 

17  75 

G 

17  85 

0 

16 

60 

G 

16  00 

17  65 

16 

G 

16  70 

G 

16  25 

G 

17  10 

G 

17  50 

0 

17  90 

G 

16  25 

G 

17  70 

G 

17  60 

G 

17.  85 

G 

16 

15 

0 

15  75 

18  15 

17 

G 

17  00 

G 

16  10 

0 

16  43 

G 

17  60 

G 

17  90 

G 

17  20 

Q 

17.  30 

G 

17  70 

G 

17  90 

G 

15 

90 

0 

15  90 

18  30 

18 

G 

17  20 

C 

16  30 

G 

16  60 

G 

17.  60 

G 

17  90 

G 

17.  60 

G 

17.  70 

0 

17  80 

G 

17  90 

G 

15 

70 

Q 

16  OO 

18  25 

19 

C 

17  30 

G 

16  30 

G 

19  30 

G 

17  50 

G 

17  80 

G 

17  00 

G 

17.  70 

G 

17  70 

G 

17  85 

G 

15. 

60 

G 

16  00 

18  60 

20 

G 

17  20 

G 

17  00 

18  00 

G 

18  00 

G 

17  70 

C 

17.  90 

G 

17.  70 

G 

17  65 

0 

17  85 

G 

15 

95 

0 

16  10 

18  60 

21 

G 

17  10 

G 

16  70 

G 

18  50 

G 

18  00 

G 

17  80 

G 

17  80 

G 

17  60 

G 

17.  75 

0 

17  90 

G 

16 

20 

0 

16.  90 

18  50 

22 

G 

17  00 

G 

16  30 

G 

17  90 

G 

17.  90 

G 

17  90 

G 

17  70 

G 

17.  60 

G 

17  85 

G 

17  95 

G 

16 

00 

G 

16  90 

18  40 

23 

G 

17  00 

G 

15  90 

17  00 

G 

17  80 

G 

17  90 

C 

17  65 

G 

17  50 

G 

17  90 

C 

18  00 

G 

15 

75 

G 

17  70 

IB  80 

24 

G 

16  90 

G 

15  60 

16  50 

G 

17  60 

G 

17.  90 

G 

17  75 

G 

17  60 

G 

17  80 

G 

18  00 

G 

16 

45 

0 

19.  05 

19  00 

23 

G 

16.  60 

G 

16.  00 

G 

18  00 

G 

17  40 

G 

17  80 

G 

17.  80 

0 

17  80 

G 

17  90 

C 

18  00 

G 

16 

60 

Id  75 

19  00 

26 

G 

17  40 

G 

16  40 

G 

16  30 

G 

17  60 

G 

18  00 

G 

17  55 

a 

18.  30 

G 

17  90 

C 

10  00 

G 

16 

20 

IB  90 

IB  85 

27 

G 

17  90 

G 

16  20 

Q 

17  30 

G 

17  60 

G 

18  23 

G 

17  35 

c 

10.  43 

G 

17  90 

G 

18  00 

G 

15 

50 

18  90 

18.  75 

28 

G 

16  00 

G 

15  70 

G 

17  90 

G 

17  70 

G 

18  40 

0 

17  40 

0 

18.  20 

G 

18  00 

G 

18  00 

G 

16 

00 

18.  80 

18  60 

29 

G 

16  30 

- 

C 

17  95 

G 

17.  70 

c 

17  80 

G 

17  60 

G 

18  00 

G 

17  85 

G 

18  00 

0 

16 

10 

18  70 

18  55 

30 

G 

16  45 

- 

G 

18  00 

G 

17.  70 

G 

18  23 

G 

10  70 

0 

17  70 

G 

17  85 

G 

17  95 

G 

16 

10 

IB  60 

10  45 

31 

G 

16  50 

— 

G 

18  00 

— . 

C 

17  90 

— 

G 

17  40 

G 

17  70 

_ 

G 

15 

90 

_ 

18  35 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

16  96 

16.  34 

17  60 

17  68 

17  85 

17  73 

17  83 

17  83 

17  VO 

16  07 

16  84 

18  30 

MAX 

18  10 

10  30 

19  30 

18  00 

18  40 

18  70 

18.  30 

18  10 

10.  00 

17  33 

19  05 

19  00 

MIN 

16  00 

15  50 

16  30 

17  40 

17  30 

16  23 

17  10 

17  60 

17  70 

15  50 

15.  55 

17  60 

DAYS 

31 

29 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
C*CATEB  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  17  42 

HIGHEST  STAGE  WAS  1 9  30  ON  MAR  19 

LOWEST  STAGE  WAS  1 5.  50  ON  FEB  10.  AND  OCT  27 


DAILY  STAGE  FOR  1 986 
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BAYOU  COURTABLEAU  AT  WASHINGTON,  LA 

LOCATION.  LAT.  30-37-05,  LONG  92-03-20  STATE  HIGHWAY  10  BRIDOE,  SIX  MILES  NORTH  OF  OPELOUSAS, 
LA  (STA.  5B20012A.  ) 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  (D10ITAL)  AND  WIRE  WEIGHT 

GENERAL  INFORMATION  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U  S  GEOLOGICAL  SURVEY  SINCE  JULY  1946 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE.  INTERMITTENTLY.  1939  TO  1946  DAILY,  JULY  1946  TO  DATE  DISCHARGE. 
DAILY,  COMPUTED  AND  PUBLISHED  BY  US.  GEOLOGICAL  SURVEY 

EXTREMES  HIGHEST.  35  29  FEET  ON  MAY  22.  1953  LOWEST,  10.  72  FEET  ON  OCT  IB,  1956. 

MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

, 

19  01 

17  06 

16  90 

IS  29 

18  02 

19.  04 

23  09 

18  10 

18  02 

17.  76 

16  24 

27  34 

2 

18  64 

16  95 

17  51 

18  15 

18  34 

18  78 

22  92 

18  23 

18  12 

16  88 

16  14 

27  05 

3 

18  38 

16  86 

18  03 

18  11 

18  69 

18  38 

22  02 

18.  13 

IB.  24 

16  05 

16  00 

26  74 

4 

18  20 

17  31 

18  28 

18  14 

18  51 

18  52 

20  94 

18  02 

18  27 

16.  12 

16  28 

26  36 

5 

17  91 

20.  12 

18  11 

18  23 

18  41 

18.  70 

20  00 

10  09 

18  24 

16  29 

IB  43 

25  86 

6 

17  63 

19  80 

18  26 

18  33 

18  27 

18  92 

19  23 

IB  20 

18  23 

16  49 

18  29 

25  22 

7 

17  81 

18  99 

18  22 

18.  31 

18  03 

19  12 

18  86 

18  28 

18  21 

16.  36 

17  38 

24  51 

8 

18  37 

18  07 

18  20 

18  28 

18  09 

19  40 

19  24 

IB  36 

18  20 

16  16 

17  94 

23  53 

9 

IB  51 

17  28 

18  26 

18  24 

18  14 

19  41 

19  19 

18  37 

IS  21 

16  08 

17  58 

22.  16 

10 

18  31 

16  62 

18  18 

18  16 

18  15 

19  79 

19  06 

18  26 

16  21 

16  45 

17  63 

22  80 

1  1 

19  91 

17  10 

18  14 

18  09 

18  11 

19  98 

18  97 

IB  42 

18  24 

16  74 

18  00 

24  04 

12 

19  99 

17  24 

18  55 

18  04 

18  07 

19  55 

18  90 

19  26 

18  27 

16  64 

18  26 

24  15 

13 

19  36 

17  21 

19.  40 

18  04 

16  18 

19  05 

18  80 

18  99 

18  24 

16  64 

16  55 

23  62 

14 

18  11 

17  13 

19  06 

17  98 

18  23 

18  53 

10  71 

18  56 

18  22 

17  09 

16  33 

22  40 

15 

17  48 

17  08 

18  67 

17  93 

18  24 

17  88 

18  58 

18  23 

18  21 

17  29 

16  59 

21  13 

16 

17  60 

16  95 

18  10 

17.  96 

18  26 

17  34 

18  41 

18  07 

18  21 

16.  79 

16.  38 

23  11 

17 

17  88 

16  96 

17  51 

IB  00 

18  27 

17  90 

18  24 

18  15 

18  21 

16  44 

16  46 

23  77 

10 

18  06 

17  07 

18  01 

17  99 

18  23 

18.  19 

18  34 

18  15 

18  22 

16.  17 

16  50 

23  94 

19 

18  07 

17  11 

24  07 

17  94 

18  15 

18  28 

18  36 

18  09 

18  21 

16  07 

16  48 

25  11 

20 

17  97 

17  46 

24  91 

IS  59 

18  OB 

18.  41 

18.  24 

IS  04 

18  20 

16  33 

16  67 

25  27 

21 

17  83 

17  24 

24  03 

IB.  77 

18  19 

18  33 

18  11 

18.  14 

18  26 

16  50 

17  55 

25  11 

22 

17  91 

16  86 

22  02 

18  62 

18.  23 

18  18 

18.  16 

18  22 

18.  39 

16  49 

17  43 

24  59 

23 

17  76 

16  47 

19  64 

18  44 

18  26 

18  19 

17  99 

18  24 

18  46 

16  21 

17  70 

25  39 

24 

17  51 

16  22 

IB  31 

IB  14 

18  25 

18.  18 

18  07 

18  22 

18  47 

17  31 

23  46 

25  82 

25 

17  52 

16  27 

18  50 

17  96 

18  27 

18.  17 

18  38 

18  28 

18  46 

17  87 

26  59 

26.  17 

26 

19  41 

16  88 

17  45 

18  05 

18  6B 

17  96 

19  89 

18  28 

18  40 

17  22 

27  60 

26  08 

27 

10  30 

16  63 

18  02 

18  13 

19  15 

17  78 

19  73 

18  28 

18  33 

16  29 

27  93 

25.  72 

28 

17  06 

16  31 

18  49 

18  21 

19  84 

17  81 

18  97 

18  33 

18  36 

16  47 

27  92 

25.  25 

29 

17  03 

18  58 

18  19 

19  54 

18.  91 

18.  55 

18  18 

18  33 

16  56 

27.  75 

24  70 

30 

17  16 

18  59 

18  10 

18  95 

22  31 

18.  16 

18  04 

18  25 

16  51 

27  53 

23  95 

THE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

18  09 

17 

27 

18  98 

10  10 

18  41 

18  70 

19.  16 

18  26 

18.  26 

16  60 

19  39 

24  64 

MAX 

19  99 

20 

12 

24  91 

18  77 

19  04 

22.  31 

23  09 

19  26 

18.  47 

17  87 

27  93 

27  34 

MIN 

17  03 

16 

22 

16  90 

17  93 

18  02 

17  34 

17  87 

17.  93 

18  02 

16  05 

16  00 

21  13 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

365 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  16  84 
HIGHEST  STAGE  WAS  27  95  AT  3  00  P  M  ON  NOV  27 
LOWES  <  SlAGL  WAb  16  06  ON  OCT  4 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


BAYOU  WAUKSHA  NEAR  LEBEAU.  LA 

LOCATION  LAT  30-42-05,  LONG  92-00-49  STATE  HIGHWAY  10  BRIDGE.  3  1  MILES  SOUTHWEST  OF  LEBEAU 
(STA  58240 12A  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT 

GENERAL  INFORMATION  DRAINAGE  AREA,  95  SQUARE  MILES 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE,  MAY  1969  TO  DATE  DISCHARGE,  1969  TO  DATE  DISCHARGE  IS  PUBLISHED  ALSO 
BY  U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 

EXTREMES  HIGHEST,  31  64  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  NOV  02.  1985  LOWEST.  15  97  FEET  ON  SEP 

28,  1976 


DAILY  EIGHT  A  “  CT AGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NCVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

19 

65 

18 

34 

18 

25 

18 

15 

19 

34 

24  19 

18 

36 

29 

79 

2 

19 

43 

18 

32 

18 

19 

F 

18 

01 

19 

40 

23  95 

16 

06 

29 

70 

3 

18 

84 

16 

28 

18 

60 

18 

87 

18 

36 

23  86 

18 

64 

F 

17  20 

29 

60 

4 

18 

46 

18 

15 

17 

80 

18 

60 

18 

05 

19 

69 

23  18 

IB 

45 

17  19 

29 

51 

5 

18 

26 

24 

62 

17 

87 

18 

64 

18 

14 

20 

88 

20  65 

18 

17 

21  53 

29 

36 

6 

13 

23 

24 

66 

17 

86 

18 

23 

F 

17 

87 

21 

30 

19  17 

IB 

85 

21  36 

29 

17 

7 

17 

96 

22 

67 

17 

88 

18 

05 

18 

10 

20 

69 

IB  49 

18 

82 

20  59 

28 

93 

B 

19 

70 

20 

16 

17 

82 

F 

18 

49 

21 

64 

18  48 

18 

26 

22  75 

28 

62 

9 

20 

25 

19 

41 

17 

94 

17 

76 

18 

04 

22 

49 

18  40 

18 

14 

21  16 

28 

20 

10 

19 

75 

18 

81 

17 

87 

18  25 

16 

02 

19  47 

28 

14 

1  1 

24 

16 

18 

53 

10  12 

18 

10 

18  57 

28 

31 

12 

24 

35 

18 

41 

17 

87 

18  23 

20 

85 

18  10 

28 

20 

13 

22 

74 

18 

07 

21 

30 

17 

99 

18 

94 

18  20 

22 

17 

27 

96 

14 

20 

46 

17 

96 

21 

29 

18 

12 

18 

15 

18  04 

21 

56 

F 

19 

42 

27 

63 

15 

19 

41 

17 

97 

19 

71 

18 

18 

17 

98 

17  92 

19 

89  F 

17  75 

18 

56 

27 

19 

16 

18 

83 

17 

96 

18 

60 

18 

23 

17 

90 

17  92 

19 

15 

27 

60 

17 

18 

70 

17 

93 

17 

97 

F 

18 

15 

18 

32 

17 

90 

17  90 

19 

26 

27 

65 

IB 

18 

74 

17 

93  F 

17 

97 

18 

01 

F 

18 

42 

17 

84 

17  98 

18 

56 

17  31 

27 

53 

19 

18 

50 

17 

92 

27 

76 

17 

93 

17 

84 

17  92 

16 

18 

26 

33 

20 

18 

29 

17 

93 

28 

44 

19 

07 

18 

34 

17 

97 

17  91 

18  74 

28 

42 

21 

18 

16 

18 

00 

28 

40 

21 

14 

18 

58 

18 

00 

17  91 

22  15 

28 

32 

22 

18 

27 

17 

94 

28 

14 

19 

32 

18 

06 

17 

82 

18  55 

20  40 

28 

15 

23 

10 

14 

17 

92 

27 

72 

10 

41 

17 

94 

17 

80 

18  47 

F 

18 

03 

20  75 

28 

73 

24 

18 

OB 

26 

89 

18 

19 

19  01 

22 

06 

27  97 

25 

17 

96 

23 

61 

F 

18 

00 

F 

17 

92 

18  06 

23 

55 

29  61 

26 

22 

13 

19 

20 

18 

61 

21 

29 

25  70  F 

17 

90 

21 

52 

29  92 

27 

22 

33 

18 

21 

19 

37 

21 

85 

17 

70 

25  41 

19 

16 

29  95 

28 

20 

46  F 

17 

28 

18 

20 

18 

03 

22 

51  F 

17 

91 

24  39 

18 

16 

29  93 

n 

H7 

31 

18 

55  - 

— 

—  - 

13 

43 

- 

- - 

— 

19 

18  - 

----- 

- — 

19  21 

- 

- 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

19 

57 

18 

97 

20 

79 

18 

57 

18 

90 

19 

17 

20 

00 

18 

97 

17 

75 

19 

82 

22 

93 

28 

48 

MAX 

24 

35 

24 

66 

28 

44 

21 

14 

22 

96 

24 

41 

25 

70 

22 

17 

17 

75 

23 

55 

29 

95 

29 

79 

MIN 

17 

96 

17 

28 

17. 

80 

17 

76 

17 

87 

17 

70 

17 

90 

17 

90 

17 

75 

17 

93 

17 

19 

27 

19 

DAYS 

31 

24 

27 

21 

27 

24 

31 

20 

1 

9 

22 

23 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  260 
F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  20  53 

HIGHEST  STAGE  WAS  29  95  AT  8  00  A  M  ON  NOV  27 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  WAS  17  19  ON  NOV  4 


DAILY  STAGE  FOR  1986 
BAYOU  CQURTABLEAU  AT  COUR TABLEAU.  LA 

LOCATION  LAT  30-32-44  LONG  91-52-28  ON  BRIDGE  IN  MOUTH  OF  BIG  DARBONNE  BAYOU-  500  FEET 
NORTH  OF  U  S  HIGHWAY  190  ( STA  5035O12E  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY,  1 932  TO  1946  DAILY,  SEP  1,  1946,  TO  DATE 
EXTREMES  HIGHEST.  24  8  FEET  ON  MAY  25,  1953  LOWEST.  10  55  FEET  ON  SEP  15.  1954 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  ADJ  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

17 

24 

16  18 

16  20 

17  80 

17  58 

17  91 

18  52 

17  63 

17  60 

17 

10 

15  70 

2 

17 

05 

16  05 

16  83 

17  60 

17  63 

17  03 

17  99 

17  80 

17  72 

16 

15 

15  58  F 

18  53 

3 

IS 

85 

15  95 

17  31 

17  50 

18  13 

17  60 

18  01 

17  69 

17  02 

15. 

50 

15  48 

10  52 

4 

16 

75 

15  90 

17  58 

17  60 

17  98 

17  70 

10  10 

17  54 

17  BB 

15 

70 

13  90 

18  35 

5 

16 

51 

IB  15  F 

17  39 

17  69 

17  85 

17  90 

17  87 

17  64 

17  88 

17  98 

18  38 

6 

16 

30 

16  70 

17  75 

17  79 

17  79 

18  02 

17  45 

17  70 

17  85  F 

16 

09 

16  25 

18  18 

7 

16 

70 

16  61 

17  75 

17  80 

17  50 

18  10 

17  20 

17  84 

17  82 

15. 

90 

15  90 

10  05 

B 

17 

21 

16  09 

17  69 

17  78 

17  60 

18  15 

18  10 

17  90 

17  80 

15 

68 

16  00 

17  89 

9 

17 

70 

15  60 

17  75 

17  75 

17  70 

18  18 

10  10 

17  91 

17  83 

15 

62 

15  80 

17  70 

10 

16 

50 

15  30 

17  80 

17  70 

17  75 

17  55 

IS  04 

17  80 

17  03 

16 

02 

13  70 

17  95 

1 1 

17 

81 

16  05 

17  63 

17  61 

17  72 

10  00 

17  99 

17  02 

17  05 

16 

30 

17  20 

18  50 

12 

18 

20 

16  28 

17  80 

17  60 

17  60 

17  98 

17  94 

18  02 

17  90 

16 

15 

17  38 

10  45 

13 

18 

03 

16  30 

18  21 

17  54 

17  80 

17  74 

17  87 

18  07 

17  90 

16 

05 

15  30 

18  28 

14 

16 

53 

16  20 

17  99 

17  51 

17  87 

17  38 

17  83 

17  92 

17  85 

16 

35 

13  70 

18  00 

15 

16 

20 

16  21 

17  56 

17  49 

17  80 

16  80 

17  75 

17  65 

17  89 

16 

60 

16  00 

17  75 

16 

E 

16 

68 

16  02 

17  06 

17  50 

17  85 

16  09 

17  60 

17  50 

17  85 

16 

10 

15  72 

18  35 

17 

E 

16 

93 

15  92 

16  31 

17  51 

17  85 

17  10 

17  42 

17  65 

17  05 

15 

86 

15  90 

18  50 

18 

E 

17 

10 

16.  00 

16  35 

17  51 

17  80 

17  50 

17  60 

17  70 

17  86 

15 

70 

15  98 

18  40 

19 

E 

17 

13 

16  1  1 

19  10 

17  49 

17  70 

17  70 

17  70 

17  68 

17  85 

15 

60 

16  00 

18  88 

20 

E 

17 

00 

16  80 

18  55 

17  98 

17  60 

17  80 

17  62 

17  60 

17  02 

15 

92 

16  28 

19  85 

21 

E 

16 

90 

16  45 

IB  35 

18  00  F 

17  76 

17  70 

17  52 

17  75 

17  85 

16 

18 

>6  92 

18  70 

22 

16 

80 

16  10 

17  85 

17  90 

17  80 

17  55 

17  54 

17  01 

17  99 

16 

00 

16  88 

18  53 

23 

16 

BO 

15  69 

17  00 

17  79 

17  85 

17  55 

17  42 

17  83 

18  01 

15 

70 

17  30 

19  10 

24 

16 

65 

15  30 

16  40 

17  54 

17  85 

17  70 

17  52 

17  75 

IS  02 

16 

50 

F 

18  60 

19  30 

25 

16 

41 

15  80 

18  05 

17  33 

17  72 

17  70 

17  77 

17  07 

IB  01 

16 

55 

18  70 

19  22 

26 

17 

22 

16  25 

16  10 

17  51 

17  93 

17  44 

18.  30 

17  89 

18  00 

16 

18 

18  60 

19  10 

27 

17 

72 

15  90 

17  30 

17  60 

18  23 

17  25 

10  42 

17  90 

17  95 

15 

42 

F 

10  60 

18  92 

28 

15 

70 

15  40 

17  88 

17  70 

10  25 

17  30 

18  17 

17  98 

17  95 

15 

90 

18  80 

29 

16 

02 

17  99 

17  70 

17  93 

17  60 

17  92 

17  80 

17  91 

16 

00 

10  68 

30 

16 

19 

18  00 

17  65 

18  20 

IB  60 

17  62 

17  65 

17  90 

16 

00 

18  52 

31 

16 

22 

18  OO 

17  83 

17  30 

17  50 

15 

05 

- 

10  40 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

16  87 

16 

12 

17  53 

17 

65 

17  03 

17  65 

17.  01 

17  77 

17  07 

16  02 

16  58 

18  49 

MAX 

18  20 

18 

15 

19  10 

18 

00 

18  25 

18  60 

18  52 

18  07 

18  02 

17  10 

18  70 

19  30 

MIN 

15  70 

15 

30 

16  10 

17 

33 

17  50 

16  09 

17  20 

17  50 

17  60 

15  42 

15  48 

17  70 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

30 

27 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  360 
E “ESTIMATED  F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  17  35 
HIGHEST  STAGE  WAS  19  30  AT  8  00  A  M  ON  DEC  24 
LOWEST  STAGE  WAS  15.  29  ON  FEB  10 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


1214 

BAYOU  COURTABLEAU  ABOVE  DRAINAGE  STRUCTURE  (LA  ) 

LOCATION  LAT  30-31-58,  LONG  91-51-30  ON  RIGHT  BANK  OF  INLET  CHANNEL.  500  FEET  ABOVE  DRAINAGE 
STRUCTURE  AND  1  7  NILES  SOUTHEAST  OF  COURTABLEAU,  LA  ( STA  5BA0012E  ) 

CAGE  STAFF  TYPE 

RECORDS  AVAILABLE  MAR  18,  1957.  TO  DATE 


EXTREMES 

HIGHEST 

,  20  60 

FEET  ON  FEB  7,  ] 

1974  LOWEST 

O 

U 

O 

FEET  ON 

OCT  28. 

1974 

DAILY  SEVEN  A  M  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO  IS  AT 

NGVD  ( 1976 

ADJ  > 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

17  30 

16  45 

16  40 

17  80 

17  65 

18  00 

18  50 

17  65 

17  70 

17  35 

15  80 

18  45 

2 

17  10 

16  30 

17  00 

17  60 

17  65 

17  90 

18  00 

17  85 

17  75 

16  45 

15  70 

18  30 

3 

16  90 

16  25 

17  50 

17  55 

18  15 

17  65 

17  90 

17  90 

15  60 

15  60 

18  20 

4 

16  80 

16  10 

17  80 

17  60 

18  00 

17  80 

18  00 

17  90 

15  75 

15  90 

18  10 

5 

16  60 

18  30 

17  40 

17  75 

17  90 

18  00 

17  90 

17  90 

15  90 

17  80 

18  05 

6 

16  35 

16  85 

17  80 

17  80 

18  05 

17  50 

17  90 

16  20 

16  20 

2  8  00 

7 

16  70 

16  85 

17  80 

17  55 

18  30 

17  10 

17  90 

15  95 

15  85 

17  90 

8 

17  20 

16  30 

17  70 

17  70 

18  30 

18  10 

17  90 

15  70 

16  00 

17  80 

9 

17  70 

15  80 

17  80 

17  70 

18  30 

18  20 

17  90 

15  65 

15  80 

17  60 

10 

<6  60 

15  50 

17  80 

17  80 

17  65 

IS  10 

17  90 

17  85 

16  00 

15  70 

17  70 

1  1 

17  85 

16  25 

17  70 

17  75 

18  10 

18  05 

17  85 

17  85 

16  35 

17  20 

18  20 

12 

18  20 

16  50 

17  70 

17  70 

18  10 

18  00 

18  05 

17  90 

16  20 

17  55 

18  25 

13 

18  05 

16  50 

18  20 

17  60 

17  80 

17  90 

17  95 

18  10 

17  90 

16  00 

15.  55 

10  10 

14 

16  60 

16  40 

ia  00 

17  60 

17  90 

17  55 

17  90 

18  00 

17  90 

16  40 

15.  70 

17  90 

15 

16  30 

16  45 

17  65 

17  55 

17  90 

17  00 

17  80 

17  75 

17  85 

16  60 

16  00 

17  65 

16 

16  70 

16  30 

17  15 

17  55 

17  90 

16  25 

17  70 

17  60 

17  85 

16  15 

15  75 

18  15 

17 

17  00 

16  20 

16  50 

17  60 

17  90 

17  20 

17  50 

17  70 

17  90 

15  90 

15  90 

18  30 

18 

17  20 

16  30 

16  60 

17  60 

17  90 

17  60 

17  70 

17  80 

17  90 

15  70 

16  00 

IB  25 

19 

17  30 

16  30 

19  10 

17  55 

17  80 

17  80 

17  70 

17  70 

17  85 

15  60 

16  00 

18  60 

20 

17  30 

17  00 

18  20 

18  00 

17  70 

17  90 

17  70 

17  65 

17  05 

15  95 

16  10 

18  60 

21 

17  15 

16  70 

18  10 

10  05 

17  80 

17  80 

17  60 

17  75 

17  90 

16  20 

16  90 

18  50 

22 

17  05 

16  30 

17  70 

18  00 

17  90 

17  70 

17  60 

17  85 

17  95 

16  00 

16  90 

18  40 

23 

17  05 

16  90 

17  85 

17  90 

17  65 

17  50 

17  90 

18  00 

16  45 

17  70 

2  8  80 

24 

16  90 

15  60 

16  40 

17  60 

17  90 

17  75 

17  60 

17  00 

10  00 

16  45 

19  05 

19  00 

25 

16  60 

16  00 

18  10 

17  40 

17  80 

17  BO 

17  80 

17  90 

18  00 

16  60 

18  75 

19  00 

26 

17  40 

16  45 

16  20 

17  60 

18  00 

17  55 

10  30 

17  90 

18  00 

16  20 

18  90 

18  85 

27 

17  95 

16  20 

17  30 

17  60 

IB  25 

17  35 

10  45 

17  90 

10  00 

15  50 

18.  90 

18  75 

28 

16  00 

15  70 

17  90 

17  75 

18  40 

17  40 

18  20 

18  00 

18  00 
17  85 

18  00 
18  00 

16  00 

16  10 

18  80 

10  70 

18  60 
18  55 

17  70 

18  25 

18  00 

1  /  OJ 

17  90 

1  /  JU 

1  O-  J J 

THE  : 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

17  00 

16  36 

17  56 

17  68 

17  87 

17  75 

17  86 

17  83 

17  91 

16  09 

16  84 

18  30 

MAX 

18  20 

18  30 

19  10 

18  05 

IB  40 

18  70 

10  50 

18  10 

18  00 

17  35 

19  05 

19  00 

MIN 

16  00 

15  50 

16  20 

17  40 

17  55 

16  25 

17  10 

17  60 

17  70 

15  50 

15  55 

17  60 

DAYS 

31 

27 

31 

23 

31 

30 

31 

24 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

350 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  17  42 

HIGHEST  STAGE  WAS  19  10  ON  MAR  19 

LOWEST  STAGE  WAS  1 5  50  ON  FEB  10.  AND  OCT  27 


oailt  cate  openings  for  tut 


125 


8AYCU  CCUBTaBLE*U  DRAINAGE  structure 


physical  data,  ohainage  sthlcture  consists  op  b  i v e  gates.  Each  ten  feet  hide,  all  cates  ABE 

CPENED  THE  SAH£  a“CUNT  UNLESS  OTHERHISE  NOTEC. 


CAILY  SEVEN  A.H.  GATE  OPENINGS  IN  FEET 


0*Y 

JAN 

feb 

*A« 

APR 

►  AY 

JUN 

Jill 

AtG 

SEP 

CCT 

NOV 

dec 

1 

15.00 

a 

0 

0 

0 

1,50 

5.00 

0 

0 

0 

0 

15.00 

2 

15.00 

0 

0 

0 

0 

1.50 

10,00 

0 

0 

0 

0 

15.00 

3 

15.00 

0 

0 

0 

0 

1.50 

10.00 

0 

0 

0 

15.00 

4 

7.00 

0 

0 

0 

0 

0 

10,00 

0 

0 

0 

15,00 

5 

7.ao 

0 

0 

0 

0 

0 

10.00 

0 

0 

0 

15.00 

0 

7.00 

15.00 

0 

0 

0 

10,00 

0 

0 

c 

15.00 

15.00 

7 

0 

10.00 

0 

c 

0 

10.00 

0 

0 

c 

15.00 

15.00 

a 

0 

io.oo 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

c 

15.00 

15.00 

s 

0 

10.00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

c 

15.00 

15.00 

1  0 

5.00 

10,00 

0 

0 

5.00 

0 

0 

0 

0 

c 

15,00 

15.00 

1 l 

3.00 

0 

0 

0 

5.00 

0 

0 

0 

0 

0 

15.00 

12 

3,00 

0 

0 

c 

5.00 

0 

0 

0 

0 

0 

15.00 

13 

3.00 

0 

0 

0 

0 

5.00 

0 

0 

0 

0 

c 

10.00 

15.00 

IS 

8.00 

0 

2.00 

0 

0 

5.00 

0 

0 

0 

0 

0 

IS 

a. oo 

0 

2.00 

0 

0 

2.00 

0 

0 

0 

0 

0 

1  0 

0 

0 

2.00 

0 

0 

2.00 

0 

0 

0 

A 

1.00 

0 

17 

0 

0 

2.00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

IS 

0 

0 

0 

0 

Q 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20 

0 

0 

15.00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21 

0 

0 

15.00 

J 

c 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15.00 

22 

a 

0 

15.00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15.00 

23 

0 

15.00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15.00 

2a 

0 

0 

15,00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15.00 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

B 

e.oo 

15.00 

15.00 

26 

0 

0 

8.00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

8.00 

15.00 

15.00 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

B 

e.oo 

15.00 

15.00 

28 

6.00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15.00 

15.00 

29 

0 

0 

0 

5,00 

0 

0 

0 

0 

0 

15.00 

15.00 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15.00 

15.00 

31 

0 

0 

1.50 

0 

0 

0 

15.00 

A  - 

2 

GATES 

OPEN 

1  FOCT, 

3  GATES 

CLCSEC. 

8  • 

2 

GATES 

OPEN 

0  FEET, 

3  GATES 

closed. 

c  - 

•\ 

GATES 

OPEN 

15  FEET, 

.  1  GATE 

CLCSEC. 

c  - 

a 

GATES 

OPEN 

10  FEET, 

-  1  gate 

CLCSEC. 

DAILY  STAGE  FOR  198<S 


U6 

BAYOU  COURTABLEAU  AT  DRAINAGE  STRUCTURE  ( LA  > 

LOCATION  LAT  30-31-57.  LONG  91-51-26  PILING  STRUCTURE  ON  RIGHT  BANK  OF  INLET  CHANNEL-  100 
FEET  ABOVE  SOUTHWEST  WING  WALL  AND  1  7  MILES  SOUTHEAST  OF  COURTABLEAU.  LA  (STA  58450 12E  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY,  1956  TO  1957  DAILY,  MAR  28-  1957,  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  20  50  FEET  ON  APR  19,  1973  AND  FEB  2  AND  3.  1974  LOWEST,  10  56  FEET  ON  AUG 

21.  1962 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  U976  A Dj  ) 


DAV 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

17 

00 

16  15 

16  35 

17 

70 

17 

58 

17  93 

17 

65 

17 

58 

15 

79 

18 

36 

2 

16 

80 

16  05 

16  96 

17 

52 

17 

58 

17  90 

17 

80 

17 

68 

15 

66 

18 

20 

3 

16 

60  F 

16  22 

17  48 

17 

43 

10 

09 

17  61 

18 

00 

17 

73 

17 

76 

ir 

59 

18 

1  1 

4 

16 

50 

16  11 

17  70 

17 

50 

17 

94 

17  71 

18 

1  1 

17 

60 

17 

80 

18 

04 

5 

16 

29 

18  00 

17  34 

17 

60 

17 

85 

17  91 

17 

90 

17 

69 

17 

80 

17 

99 

6 

16 

09 

17  21 

17  71 

17 

70 

17 

73 

18  02 

17 

51 

17 

79 

17 

79 

17 

90 

7 

16 

43 

16  91 

17  70 

17 

73 

17 

48 

18  15 

17 

01 

17 

85 

17 

70 

17 

80 

8 

16 

95 

16  42 

17  63 

17 

70 

17 

60 

18  19 

18 

10 

17 

91 

17 

77 

17 

70 

9 

17 

39 

16  00 

17  70 

17 

70 

17 

68 

18  30 

18 

1  1 

17 

92 

17 

77 

17 

52 

10 

16 

23 

15  70 

17  74 

17 

63 

17 

70 

17  60 

18 

04 

17 

85 

17 

77 

17 

69 

1  1 

17 

53 

16  23 

1  7  61 

17 

58 

17 

70 

18  09 

17 

99 

17 

81 

17 

77 

18 

15 

12 

17 

08 

16  43 

17  80 

17 

49 

17 

63 

18  05 

17 

97 

18 

00 

17 

82 

18 

19 

13 

17 

70 

16  49  F 

18  20 

17 

50 

17 

77 

17  85 

17 

90 

18 

09 

17 

80 

18 

01 

14 

16 

20 

16  40 

17  98 

17 

48 

17 

81 

17  50 

17 

85 

17 

93 

17 

79 

16 

40 

17 

80 

15 

15 

98 

16  40 

17  65 

17 

43 

17 

83 

16  94 

17 

80 

17 

70 

17 

78 

16 

58 

17 

62 

1  6 

16 

39 

16  22 

17  12 

17 

43 

17 

85 

16  25 

17 

68 

17 

55 

17 

77 

16 

13 

F 

10 

09 

17 

16 

68 

16  15 

16  49 

17 

49 

17 

85 

17 

48 

17 

69 

17 

77 

15 

90 

F 

15 

90 

18 

16 

90 

16  25 

16  60 

17 

55 

17 

80 

17 

66 

17 

70 

17 

78 

15 

70 

19 

17 

00 

16  29 

19  1  1 

17 

50 

17 

75 

17 

74 

17 

66 

17 

78 

15 

62 

20 

16 

93 

16  90 

18  12 

17 

92 

17 

69 

17 

70 

17 

60 

17 

75 

15 

93 

21 

16 

81 

16  62 

18  00 

17 

99 

17 

79 

17 

58 

17 

70 

17 

79 

16 

18 

F 

16 

90 

22 

16 

72 

16  28 

17  60 

17 

90 

17 

83 

17 

58 

17 

78 

17 

86 

16 

00 

18 

38 

23 

16 

70 

15  87 

16  88 

17 

78 

17 

87 

17 

47 

17 

00 

17 

90 

15 

73 

16 

78 

24 

16 

54 

15  50 

16  39 

17 

54 

17 

88 

17 

52 

17 

72 

17 

92 

16 

50 

F 

17 

95 

10 

94 

25 

16 

35 

16  00 

10  01 

17 

34 

17 

78 

17 

75 

17 

80 

16 

53 

18 

48 

16 

90 

26 

17 

17 

16  40 

16  15 

17 

50 

17 

96 

18 

27 

17 

82 

16 

20 

18 

71 

18 

79 

27 

17 

40 

16  13 

17  27 

17 

59 

10 

23 

18 

42 

17 

82 

15 

53 

18 

81 

18 

68 

28 

15 

50 

15  60 

17  05 

17 

70 

18 

39 

18 

16 

17 

90 

15 

89 

18 

78 

18 

50 

29 

16 

00  - 

17  88 

17 

70 

17 

80 

17 

91 

17 

75 

16 

04 

18 

63 

18 

49 

30 

16 

18  - 

17  90 

17 

65 

18 

21 

17 

70 

17 

60 

40 

16 

05 

18 

50 

18 

40 

1  6 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

16  60 

16 

32 

17 

51 

17 

61 

17  82 

17  75 

17  80 

17 

76 

17  70 

16 

04 

17  48 

18 

21 

MAX 

17  80 

18 

00 

19 

1 1 

17 

99 

18  39 

18  30 

18  42 

18 

09 

17  92 

16 

58 

18  81 

18 

94 

MIN 

15  50 

15 

50 

16 

15 

17 

34 

17  48 

16  25 

17  01 

17 

40 

17  58 

15 

53 

15  59 

17 

52 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

16 

29 

31 

24 

18 

12 

26 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

the 

YEAR 

WAS 

307 

F*NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  17  42 

HIGHEST  STAGE  WAS  19  12  AT  B  30  A  M  ON  MAR  19 

LOWEST  STAGE  WAS  15  44  ON  OCT  27 


DAILY  STAGE  FOR  1986  12'? 

WABPL  BORROW  PIT  NEAR  CQURTABLEAU,  LA 

LOCATION  LAT  30-31-01.  LONG  91-51-35  ABOUT  500  FEET  BELOW  JUNCTION  WITH  BAYOU  COURTABLEAJ 
DIVERSION  CHANNEL  AND  2  2  MILES  SOUTHEAST  OF  COURTABLEAU  ( STA  5855012E  > 

CAQE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 


RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY.  1940  TO  1950.  1953.  AND  1955  TO  1956  DAILY.  JUNE  24.  1954, 

TO  FEB  5.  1955,  AND  AUG  28.  1956.  TO  DATE  PRIOR  TO  JUNE  24.  1954.  GAGE  WAS  KNOWN  AS,  WEST 

CONNECTING  DITCH.  STATION  70«-00 


EXTREMES 

HIGHEST  (FROM 

INCOMPLETE 

RECORD) 

23  6 

FEET 

ON  MAY  25, 

1953 

LOWEST, 

CHANNEL  DRY 

ON 

JUNE  24. 

1954. 

AND 

LATER  DATES 

DAILY  EIGHT  , 

*  M 

STAGE 

:  IN 

FEET 

GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1 

70 

1 

10 

0 

50 

1 

50 

1 

98 

2 

00 

3  60 

0 

78 

1  15 

2  12 

1  68 

4 

32 

2 

1 

50 

1 

15 

0 

70 

1 

50 

1 

84 

1 

91 

2  10 

0 

68 

1  35 

2  19 

1  70 

3 

55 

3 

1 

50 

1 

31 

0 

89 

1 

73 

1 

80 

1 

71 

1  94 

0 

51 

1  68 

2  30 

1  78 

3 

02 

4 

1 

49 

1 

68 

1 

02 

1 

99 

1 

41 

1 

91 

2  28 

0 

59 

1  72 

2  30 

1  90 

2 

52 

5 

1 

00 

3 

21 

0 

73 

2 

02 

1 

58 

2 

01 

1  78 

0 

7) 

1  70 

2  21 

2  40 

2 

12 

6 

1 

03 

2 

51 

0 

98 

2 

00 

1 

80 

2 

23 

1  56 

0 

96 

1  55 

2  05 

2  10 

1 

82 

7 

1 

29 

2 

15 

0 

81 

1 

68 

1 

92 

2 

53 

1  50 

1 

16 

1  38 

1  64 

2  05 

1 

74 

8 

0 

84 

2 

00 

0 

95 

1 

50 

1 

95 

2 

59 

1  77 

1 

31 

1  40 

1  58 

2  21 

1 

68 

9 

0 

79 

1 

68 

1 

18 

1 

20 

1 

93 

3 

00 

1  90 

1 

36 

1  40 

1  80 

2  01 

1 

82 

10 

c 

73 

1 

53 

1 

48 

0 

98 

1 

84 

2 

40 

2  10 

1 

39 

1  51 

1  80 

1  68 

1 

58 

1  1 

1 

37 

0 

90 

1 

34 

1 

00 

1 

86 

2 

59 

2  15 

1 

30 

1  75 

1  70 

1  65 

2 

72 

12 

1 

72 

0 

61 

1 

70 

1 

25 

1 

95 

2 

50 

2  05 

1 

78 

1  91 

1  94 

1  52 

2 

56 

13 

1 

52 

0 

55 

2 

69 

I 

39 

1 

76 

1 

92 

1  90 

1 

55 

1  70 

2  08 

0  92 

1 

70 

14 

1 

00 

0 

90 

1 

79 

1 

62 

1 

60 

1 

65 

1  56 

1 

32 

1  52 

2  28 

0  57 

1 

34 

15 

1 

03 

1 

17 

1 

58 

1 

51 

1 

82 

1 

42 

1  31 

1 

30 

1  58 

1  92 

0  90 

1 

63 

16 

1 

00 

1 

39 

1 

48 

1 

13 

2 

10 

1 

35 

1  12 

1 

48 

1  58 

1  60 

1  35 

3 

80 

17 

1 

17 

1 

79 

1 

34 

1 

00 

2 

42 

1 

38 

1  02 

1 

40 

1  54 

1  40 

1  78 

3 

75 

18 

1 

32 

1 

62 

1 

90 

1 

30 

2 

40 

1 

32 

1  16 

1 

19 

1  72 

1  54 

1  95 

3 

02 

19 

1 

28 

1 

60 

6 

64 

1 

58 

2 

28 

1 

22 

1  03 

0 

79 

1  00 

1  52 

1  86 

5 

02 

20 

1 

23 

1 

55 

3 

38 

2 

23 

1 

80 

1 

40 

1  00 

0 

70 

1  02 

1  56 

2  00 

4 

90 

21 

1 

31 

1 

51 

2 

22 

2 

35 

1 

51 

1 

40 

1  50 

0 

75 

1  88 

1  70 

1  70 

4 

00 

22 

1 

19 

1 

26 

0 

93 

l 

69 

1 

65 

1 

42 

1  40 

1 

01 

1  89 

1  89 

1  70 

3 

30 

23 

0 

83 

0 

09 

0 

81 

1 

18 

1 

99 

1 

48 

1  15 

1 

32 

1  94 

2  08 

2  00 

7 

02 

24 

0 

88 

1 

01 

0 

79 

1 

14 

2 

10 

1 

52 

1  24 

1 

30 

1  99 

2  45 

5  75 

0 

02 

25 

1 

30 

1 

07 

0 

95 

l 

28 

2 

18 

1 

53 

1  12 

1 

10 

2  12 

2  28 

8  20 

7 

38 

26 

1 

30 

1 

21 

0 

93 

1 

47 

2 

75 

2 

12 

2  01 

0 

97 

2  15 

1  90 

0  80 

6 

42 

27 

0 

75 

1 

38 

0 

90 

1 

63 

3 

52 

2 

20 

3  70 

0 

92 

2  05 

1  02 

8  24 

5 

50 

28 

0 

50 

0 

99 

0 

85 

1 

88 

4 

32 

1 

93 

2  45 

1 

09 

1  95 

1  62 

7  25 

4 

68 

29 

1 

1  29 

30 

75 

1  40 

5  30 

31 

0 

08  - 

— 

1 

43 

— 

2 

10 

— 

0  69 

0 

95 

1  50  -  — 

- — 

2 

92 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1  13 

1 

42 

1  46 

1  55 

2  11 

1 

94 

1  69 

1  07 

1  72 

1  87 

2  97 

3 

60 

MAX 

1  72 

3 

21 

6  64 

2  35 

4  32 

4 

00 

3  70 

1  70 

2  15 

2  45 

8  80 

8 

02 

MIN 

0  50 

0 

55 

0  50 

0  98 

1  41 

1 

22 

0  69 

0  51 

1  15 

1  40 

0  57 

1 

34 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  88 
HIGHEST  STAGE  WAS  8  90  AT  *2  01  A  M  ON  NOV  26 
LOWEST  STAGE  WAS  0  30  ON  MAR  1 


126 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


WABPL  BORROW  PIT  < LS >  AT  NEW  HENDERSON  LANDING.  LA 
LOCATION  LAT  30-18-47.  LONG  91-47-20  ON  BRIDGE  AT  LEVEE  STATION  2775*56  <STA  5860012D  ) 
CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  JAN  13.  1932,  TO  DATE  FROM  1932  TO  1939,  GAGE  WAS  KNOWN  AS  HENDERSON  LS 
EXTREMES  HIGHEST.  18  4  FEET  ON  MAR  11.  1932  LOWEST,  MINUS  0  95  FOOT  ON  JAN  13.  1956 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1 

67 

1 

05 

0 

48 

1 

44 

1 

93 

1 

99 

2 

82 

0 

72 

1 

16 

2 

16 

1  71 

3  34 

2 

1 

48 

1 

14 

0 

64 

1 

44 

1 

87 

1 

92 

2 

17 

0 

67 

1 

34 

2 

20 

1  75 

2  94 

3 

1 

49 

1 

25 

0 

87 

1 

68 

1 

59 

1 

73 

2 

07 

0 

50 

1 

65 

2 

28 

1  78 

2  50 

4 

1 

45 

1 

04 

1 

95 

1 

39 

1 

91 

2 

18 

0 

59 

1 

70 

2 

34 

1  88 

2  12 

5 

1 

07 

0 

70 

1 

98 

1 

56 

1 

99 

1 

86 

0 

75 

1 

67 

19 

2  30 

1  85 

6 

1 

01 

1 

00 

1 

96 

1 

83 

2 

14 

1 

67 

0 

99 

1 

52 

2 

05 

2  09 

1  67 

7 

1 

28 

0 

80 

1 

65 

1 

94 

2 

27 

1 

64 

1 

18 

1 

36 

1 

64 

2  01 

1  65 

8 

0 

87 

0 

94 

1 

48 

1 

93 

2 

31 

1 

59 

1 

31 

1 

39 

1 

54 

2  14 

1  63 

o 

0 

76 

1 

15 

1 

28 

1 

93 

2 

53 

1. 

70 

1 

39 

1 

41 

1 

73 

2  00 

1  78 

10 

0 

81  F 

1 

56 

1 

42 

0 

99 

1 

84 

2 

35 

1 

95 

1 

45 

1 

50 

3 

75 

1  67 

1  52 

1  1 

1 

21 

0 

94 

1 

36 

1 

03 

1 

85 

2 

41 

2 

1  1 

1 

32 

1 

73 

1 

65 

1  75 

1  96 

12 

1 

34 

0 

59 

1 

77 

1 

25 

1 

95 

2 

35 

2 

03 

1 

64 

1 

91 

1 

£  8 

1  54 

1  83 

13 

1 

32 

0 

52 

2 

33 

1 

40 

1 

75 

1 

89 

1 

91 

1 

42 

1 

70 

2 

12 

1  05 

1  40 

14 

0 

98 

0 

85 

1 

66 

1 

61 

1 

60 

1 

64 

1 

58 

1 

36 

1 

53 

2 

25 

0  60 

1  25 

15 

0 

99 

1 

14 

1 

54 

1 

53 

1 

85 

1 

40 

1 

41 

1 

38 

1 

56 

1 

95 

0  93 

1  53 

16 

0 

92 

1 

31 

1 

42 

1 

20 

2 

12 

1 

36 

1 

22 

1 

44 

1 

58 

1 

64 

1  34 

3  38 

17 

1 

1  1 

1 

68 

1 

31 

1 

03 

2 

37 

1 

36 

1 

12 

1 

41 

1 

55 

1 

44 

1  76 

3  03 

10 

1 

26 

1 

56 

1 

73 

1 

30 

2 

36 

1 

30 

1 

18 

1 

20 

1 

71 

l 

57 

1  93 

2  52 

19 

1 

24 

1 

55 

3 

*>5 

1 

57 

2 

28 

1 

27 

1 

12 

0 

78 

1 

81 

1 

57 

1  88 

3  64 

20 

1 

16 

1 

50 

2 

79 

2 

15 

1 

84 

1 

42 

1 

07 

0 

65 

1 

85 

1 

59 

1  94 

3  44 

21 

1 

23 

1 

48 

1 

81 

2 

17 

1 

52 

1 

11 

1 

60 

0 

72 

1 

68 

1 

74 

1  17 

2  94 

22 

1 

15 

1 

34 

C 

90 

1 

61 

1 

65 

1 

44 

1 

42 

1 

00 

1 

85 

1 

86 

1  17 

2  47 

23 

0 

81 

0 

85 

0 

81 

1 

14 

1 

98 

1 

48 

1 

20 

1 

29 

1 

89 

2 

00 

1  94 

5  56 

24 

0 

83 

0 

99 

0 

78 

1 

15 

2 

07 

1 

57 

1 

29 

1 

32 

1 

94 

2 

35 

2  90 

5  93 

25 

1 

15 

1 

06 

0 

81 

1 

27 

2 

14 

1 

61 

1 

18 

1 

08 

2 

09 

2 

24 

6  29 

5  40 

26 

1 

29 

1 

18 

0 

93 

1 

43 

2 

65 

-i 

16 

1 

45 

0 

98 

2 

12 

1 

94 

6  64 

4  75 

27 

0 

71 

1 

39 

0 

94 

1 

60 

3 

14 

2 

32 

2 

80 

0 

95 

2 

06 

1 

80 

6  10 

4  07 

28 

0 

41 

0 

98 

0 

85 

1 

84 

3 

71 

2 

05 

2 

00 

1 

09 

1 

95 

1 

69 

5  35 

3  50 

1 

1 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ _ 

THE 

following 

REFER 

ONLX 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1  08 

1 

18 

1  29  1 

53 

2 

05 

1 

87 

1 

62 

1  07 

1  72 

1  87 

2 

47 

2 

84 

MAX 

1  67 

1 

68 

3  65  2 

17 

3 

71 

2 

71 

2 

82 

1  64 

2  12 

2  35 

6 

64 

5 

93 

MIN 

0  41 

0 

52 

0  48  0 

99 

1 

39 

1 

27 

0 

69 

0  50 

1  16 

1  44 

0 

60 

1 

25 

DAYS 

31 

22 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER  OF 

DAYS 

FOR  THE  YEAR 

WAS 

359 

F=NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  73 

HIGHEST  STAGE  WAS  6  77  AT  9  00  P  M  ON  NOV  25 

LOWEST  STAGE  WAS  0  32  ON  MAR  1 


DAILY  STAGE  FOR  1986  129 

CATAHOULA  LAKE  AT  CATAHOULA-  LA 

LOCATION  LAT  30-12-40,  LONG  91-42-08  HIGHWAY  96  BRIDGE  ( STA  S865012D  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY.  1932  TO  1939  DAILY,  1940  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  15  8  FEET  ON  MAR  11,  1932  LOWEST.  MINUS  1  01  FEET 

ON  JAN  13.  1956 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD  (1976  ADJ  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1  53 

0 

98 

0 

38 

1  36 

1  85 

1  09 

2  47 

0  65 

1  10 

2  15 

1  65 

2  93 

2 

1  36 

1 

13 

0 

33 

1  36 

1  79 

1  03 

2  08 

0  57 

1  27 

2  17 

1  66 

2  63 

3 

1  37 

1 

21 

0 

73 

1  60 

1  43 

1  73 

1  97 

0  43 

1  58 

2  20 

1  70 

2  22 

4 

1  38 

1 

53 

0 

92 

2  88 

2  27 

1  85 

2  05 

0  51 

1  63 

2  32 

1  79 

1  89 

5 

0  99 

2 

77 

0 

60 

1  90 

1  48 

1  90 

1  75 

0  67 

1  38 

2  17 

2  18 

1  66 

6 

0  90 

2 

46 

0 

89 

1  87 

1  75 

2  03 

1  60 

0  90 

1  43 

2  03 

1  98 

1  53 

7 

1  17 

2 

09 

0 

68 

1  59 

1  88 

2  10 

1.  54 

1  10 

1  27 

1  62 

1  93 

1  30 

B 

0  76 

1 

89 

0 

85 

1  43 

1  83 

2  13 

1  46 

1  22 

1  33 

1  53 

2  04 

1  52 

9 

0  65 

1 

60 

1 

05 

1  21 

1  81 

2  30 

1  56 

1  29 

1  35 

1  76 

1  93 

1  66 

10 

0  72 

1 

47 

1 

32 

0  90 

1  73 

2  23 

1  86 

1  37 

1  46 

1  80 

1  60 

1  39 

1  1 

1  07 

0 

85 

, 

27 

0  95 

1  77 

2  25 

2  02 

1  24 

1  72 

1  70 

1  68 

1  36 

12 

Z  IB 

0 

48 

1 

61 

1  18 

1  83 

2  18 

1  94 

1  48 

1  89 

1  91 

1  44 

1  48 

13 

1  17 

0 

41 

2 

07 

1  32 

1  64 

1  77 

1  82 

1  33 

1  67 

2  15 

0  95 

1  13 

14 

0  86 

0 

78 

1 

52 

1  53 

1  47 

1  49 

1  49 

1  32 

1  48 

2  22 

0  50 

1  14 

15 

0  86 

1 

03 

1 

44 

1  46 

1  80 

1  23 

1  32 

1  35 

1  51 

1  90 

0  87 

1  38 

16 

0  79 

1 

17 

1 

33 

1  14 

2  05 

1  23 

1  15 

1  39 

1  50 

1  57 

1  27 

2  90 

17 

0  99 

1 

56 

1 

21 

0  95 

2  25 

1  29 

1  05 

1  36 

1  49 

1  39 

1  70 

2  60 

IB 

1  14 

1 

46 

1 

65 

1  21 

2  25 

1  24 

1  07 

1  14 

1  66 

I  51 

1  84 

2  24 

19 

1  12 

1 

43 

2 

89 

1  51 

2  16 

1  21 

1  02 

0  70 

1  74 

1  51 

1  79 

2  94 

20 

1  05 

1 

40 

2 

40 

2  10 

1  74 

1  35 

0  96 

0  59 

1  77 

1  53 

1  84 

2  77 

21 

1  1  1 

1 

38 

1 

55 

2  06 

1  44 

1  32 

1  35 

0  66 

1  81 

l  70 

1  56 

2  43 

22 

1  02 

1 

23 

0 

79 

1  52 

1  60 

1  34 

1  27 

0  93 

1  79 

1  81 

1  60 

2  08 

23 

0  70 

0 

75 

0 

71 

1  07 

1  89 

1  36 

1  12 

1  21 

1  84 

1  95 

1  06 

4  54 

24 

0  71 

0 

90 

0 

69 

1  12 

1  96 

1  47 

1  20 

1  24 

1  09 

2  29 

2  30 

4  60 

25 

1  04 

0 

95 

0 

71 

1  22 

2  03 

1  52 

1  09 

1.  02 

2  04 

2  15 

4  95 

4  32 

26 

1  17 

1 

09 

0 

85 

1  36 

2  40 

2  09 

1  27 

0  91 

2  07 

1  90 

5  21 

3  90 

27 

0  60 

1 

20 

0 

84 

1  55 

2  77 

2  22 

2  15 

0  92 

2  02 

1  7b 

4  83 

3  42 

2B 

0  31 

0 

88 

0 

74 

1  74 

3  19 

1  93 

1.  74 

1  04 

1  94 

1  67 

4  30 

3  00 

29 

0  65 

— 

0 

90 

1  72 

2  33 

1  79 

1.  11 

0  80 

1  92 

1  57 

3  78 

2  70 

30 

0  61 

— 

— 

1 

03 

l  78 

2  20 

2  34 

0  70 

0  71 

2  08 

1  44 

3  28 

2  43 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0  96 

1 

29 

1  14 

1 

45 

1 

92 

1 

76 

1  48 

1  00 

1 

66 

1  84 

2 

21 

2 

41 

MAX 

1  55 

2 

77 

2  89 

2 

10 

3 

19 

2 

34 

2  47 

1  48 

2 

08 

2  32 

5. 

21 

4 

68 

MIN 

0  31 

0 

41 

0  38 

0 

90 

1 

27 

1 

21 

0  64 

0  43 

1 

10 

1  39 

0 

50 

1 

14 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER  OF 

DAYS 

FOR  THE 

YEAR 

WAS 

365 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  60 

HIGHEST  STAGE  WAS  3  33  AT  8  00  P  M  ON  NOV  23 

LOWEST  STAGE  WAS  O  24  ON  MAR  1 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


WABPL  BORROW  PIT  <LS>  AT  LOWER  GRAND  BAYOU  (LA  ) 

LOCATION  LAT  30-04-26.  LONG  91-37-23  ON  WALKWAY  AT  LEVEE  STATION  3942+73  IN  LAKE  DAUTERIVE 
JUST  WEST  OF  GRAND  BAYOU  (STA  507001 2D  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY,  1936  TO  1943  DAILY,  JAN  2,  1944,  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  8  6  FEET  FROM  JUNE  6  TO  0,  1953  LOWEST,  MINUS  0  30  FOOT  ON  NJV  3.  1966 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  ADJ  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1  60 

1  00 

0  47 

1.  42 

1  93 

2  01 

2  15 

0  77 

1  19 

2  20 

1  77 

2  61 

2 

1  44 

1  1  1 

0  64 

1  43 

1  95 

1  95 

2  08 

0  68 

1  37 

2  24 

1.  79 

2  51 

3 

1  45 

1  16 

0  85 

1  69 

1  53 

1  83 

2  00 

0  53 

1  65 

2  37 

1  82 

2  15 

4 

1  40 

1  50 

0  92 

1  95 

1  44 

1  95 

2  01 

0  60 

1  69 

2  40 

1  91 

l  90 

5 

1  15 

2  40 

0  69 

2  00 

1  66 

2  01 

1  78 

0  76 

1  65 

2  24 

2  27 

1  75 

6 

1  01 

2  38 

1  05 

1  95 

1  95 

2  1  1 

1  67 

0  97 

1  50 

2  10 

2  07 

1  67 

7 

1  28 

2  1  1 

0  78 

1  70 

2  05 

2  12 

1  60 

1  14 

1  35 

1  70 

2  07 

1  65 

8 

0  90 

2  02 

0  98 

1  57 

2  02 

2  15 

1  44 

1  25 

1  39 

1  65 

2  15 

1  67 

9 

0  78 

1  70 

1  18 

1  30 

2  00 

2  25 

1  56 

1  34 

1  42 

1  86 

2  06 

1  75 

10 

0  95 

1  55 

1  42 

0  99 

1  92 

2  32 

1  91 

1.  42 

1  53 

1  90 

1  70 

1  52 

11 

1  04 

0  99 

1  40 

1  05 

2  00 

2  30 

2  05 

1  30 

1  77 

1  80 

1  87 

1  30 

12 

1  30 

0  60 

1  64 

1  28 

2  07 

2  21 

1  98 

1  31 

1  96 

2  00 

1  59 

1  34 

13 

1  21 

0  51 

1  74 

1  40 

1  87 

1  09 

1  86 

1  37 

1  77 

2  24 

l  14 

1  13 

14 

1  00 

0  93 

1  57 

l  59 

1  71 

1  61 

1  56 

1  42 

1  59 

2  27 

0  64 

1  24 

15 

0  99 

1  15 

1  50 

t  60 

2  03 

1  39 

1  41 

1  46 

1  62 

1  95 

1  02 

1  40 

16 

0  91 

1  25 

1  41 

1  23 

2  27 

1  38 

1  26 

1  47 

1  61 

1  62 

1  37 

2  17 

17 

1  10 

1  62 

1  27 

1  05 

2  45 

1  40 

1  17 

1  40 

1  57 

1  47 

1  80 

2  22 

18 

1  24 

1  55 

1  74 

1  30 

2  49 

1  36 

1  12 

1  19 

1  73 

1  59 

1  92 

2  11 

19 

1  24 

1  50 

2  10 

1  62 

2.  39 

1  35 

1  12 

0  75 

1  80 

1  59 

1  89 

2  14 

20 

1  14 

1  47 

1  74 

2  10 

1  94 

1  46 

1  06 

0  64 

1  83 

1  64 

1  93 

2  09 

21 

1  19 

1  46 

1  26 

2  04 

1  70 

1  42 

1  15 

0  72 

1  87 

1  78 

1  66 

2  02 

22 

1  13 

1  34 

0  83 

1  56 

1  65 

1  44 

1  21 

0  96 

1  83 

1  87 

1  68 

1  86 

23 

0  83 

0  88 

0  82 

1  14 

2  14 

1  45 

1  17 

1  25 

1  88 

2  00 

1  93 

2  72 

24 

0  86 

1  07 

0  84 

1  20 

2  17 

1  55 

1  24 

1  27 

1  94 

2  32 

2  10 

2  95 

25 

1  15 

1  08 

0  85 

1  30 

2  15 

1  60 

1  15 

1  09 

2  10 

2  21 

2  81 

2  93 

26 

1  29 

1  22 

0  99 

1  45 

2  28 

2  15 

1  22 

3  79 

2  14 

1  96 

3  15 

2  86 

27 

0  70 

1  40 

0  95 

1  62 

2  40 

2  28 

1  40 

1  00 

2  10 

1  85 

3.  05 

2  73 

20 

0  45 

1  00 

0  84 

1.  03 

2  55 

2  02 

1  39 

1  12 

2  00 

1  76 

2  94 

2  55 

29 

0  77  - 

0  97 

1  80 

2  41 

1  80 

1  14 

0  88 

2  00 

1  66 

2  75 

2  40 

30 

31 

0  73  - 

0  05  - 

1  10 

1  28  - 

1  85 

2  17 

2  09  - 

2  05 

0  90 

0  75 

0  82 

0  97  - 

2  15 

1  54 

1  67  - 

2  64 

2  27 
2  10 

THE  ' 

following 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1  07 

1 

36 

1  16 

1  53 

2  05 

1  83 

1  47 

1  06 

1  73 

1  92 

1  98 

2 

06 

MAX 

1  60 

2 

40 

2  10 

2  10 

2  55 

2  32 

2  15 

1  47 

2  15 

2  40 

3  15 

2 

95 

MIN 

0  45 

0 

51 

0  47 

0  99 

1  44 

1  35 

0  75 

0  53 

1  19 

1  47 

0  64 

I 

13 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  60 
HIGHEST  STAGE  WAS  3  15  AT  4  00  A.  M  ON  NOV  26 
LOWEST  STAGE  WAS  0  40  ON  JAN  20  AND  LATER  DATE ( S ) 


DAILY  STAGE  FOR  1986 
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BAYOU  BOEUF  NEAP  WOODWORTH,  LA 

LOCATION  LAT  31-12-08.  LONG  92-30-38  U  S  HIGHWAY  165  BRIDGE.  3  B  MILES  NORTH  OF  WOODWORTH 
(STA  6125015  > 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  DAILY,  MAY  4,  1939,  TO  JUNE  30,  1942.  AND  SEP  27,  1962,  TO  DATE 

INTERMITTENTLY,  1942  TO  1957 

EXTREMES  HIGHEST,  72  4  FEET  (FROM  WATERMARK)  IN  MAY  1953  LOWEST,  59  59  FEET  ON  JUNE  17.  1970 


DAILY  EIGHT  A  M 

stage  IN 

FEET 

CAGE 

ZERO  IS 

AT  NOVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

63  03 

62  76 

62  56 

62  49 

62  48 

61  30 

2 

63  03 

62.  76 

62  55 

63  36 

61  28 

62  41 

3 

62  99 

62  78 

62  55 

64  15 

61  26 

62  53 

4 

62  96 

62  78 

62  56 

63  99 

61  26 

62  60 

5 

62  88 

63  34 

62  55 

62  62 

63  26 

62  63 

6 

62  89 

64  40 

62  53 

62  53 

61  36 

61  71 

7 

62  99 

64  01 

62  50 

62  46 

61  69 

8 

63  22 

63  96 

62  48 

61  84 

62  40 

61  63 

9 

63  04 

63  48 

62  46 

61  78 

62  25 

61  55 

10 

63  01 

63  24 

62  43 

61  68 

62  10 

61  43 

1  1 

63  35 

63  OB 

62  44 

61  67 

62  10 

61  29 

12 

63  31 

62  98 

62  59 

62  62 

62  10 

61  46 

13 

63  17 

62  90 

63  05 

62  61 

62  06 

61  55 

14 

63  09 

62  85 

62  95 

62  56 

62  IB 

61  55 

15 

63  04 

62  82 

62  90 

62  45 

63  75 

61  55 

16 

63  25 

62  83 

62  80 

62  37 

62  40 

62  15 

61  55 

17 

63  12 

62  82 

62  72 

62  94 

62  37 

62  11 

61  75 

18 

63  04 

62  84 

F  62  69 

64.  08 

62  39 

62  13 

61  73 

19 

63  01 

F  62  90 

63  03 

62  39 

62  13 

61  67 

20 

63  00 

62  78 

63  53 

62  49 

62  11 

61  94 

21 

62  90 

62  75 

63  09 

62  31 

62.  09 

62  69 

22 

62  99 

62  68 

F  63  04 

62  19 

62  07 

62  17 

23 

62  82 

62  67 

62  68 

62  14 

62  03 

62  03 

24 

b 2  86 

62  66 

62  79 

62  02 

61  90 

61  93 

25 

62  89 

62  66 

62  64 

63  54 

61  94 

61  84 

26 

62  B2 

62  77 

62  56 

63  71 

62  03 

62  32 

27 

62  98 

63  03 

F  62  50 

62  52 

62  99 

62  06 

62  40 

28 

62  87 

62  58 

62  47 

62  51 

61  94 

61  71 

29 

62  S3 

62  48 

62  50 

63  36 

61  71 

30 

62  81 

62  46 

62  49 

61  59 

62  02 

_ 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINOS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

63  00 

63 

00 

62 

59 

62 

61 

62  65 

62  18 

61  62 

61  79 

62  54 

MAX 

63  35 

64 

40 

63 

05 

64 

08 

64  15 

63  36 

63  26 

62.  69 

62  63 

MIN 

62  77 

62 

58 

62 

43 

61 

67 

62  02 

61  59 

61  26 

61  29 

62  41 

DAYS 

31 

28 

23 

24 

27 

0 

16 

6 

25 

4 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

207 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  60  81 
HIGHEST  STAGE  WAS  NOT  DETERMINED 

LOWEST  STAGE  WAS  61  30  ON  AUG  1  AND  LATER  DATE  <  S ) 


DEC 


63  30 
63  21 

63  16 
63  15 
63  32 
63  28 
63  22 
63  23 


63  23 
63  32 
63  15 
B 
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DAILY  STAGE  FOR  1906 


BAYOU  BOEUF  NEAR  L AMOUR  IE .  LA 

LOCATION  LAT  31-09-10.  LONG  92-23-51  ON  BRIDGE.  O  7  MILE  ABOVE  JUNCTION  WITH  BAYOU  L AMOUR  IE 
AND  TWO  MILES  NORTHWEST  OF  LAMOURIE  ( 5TA  6128013  ) 

CAGE  STAFF  TYPE 

RECORDS  AVAILABLE  OCT  12.  1937,  TO  DATE  FROM  1937  TO  1938  GAGE  WAS  KNOWN  AS  BAYOU  BOEUF  AT 
HIGHWAY  BRIDGE  1/2  MILE  ABOVE  BAYOU  '  AMOURIE,  AND  IN  1939  AS  BAYOU  BOEUF,  3/4  MILE  ABOVE  BAYOU 
LAMOURIE 


EXTREMES 

HIGHEST.  72  4 

FEET  ON  MAY 

18  AND 

19,  1953 

LOWEST, 

59  2  FEET 

FROM  SEP 

i  5  ro 

11.  1939 

DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

62  96 

62  59 

62  48 

62  20 

62  37 

63  01 

63  49 

61  24 

61 

43 

61  92 

62  34 

63  30 

2 

62  92 

62  58 

62  47 

62  19 

62  81 

62  77 

62  96 

61  18 

61 

48 

62  12 

62  30 

64  01 

3 

62  86 

62  58 

62  44 

62  18 

62  73 

62  68 

62  71 

61  13 

61 

32 

62  27 

62  33 

63  29 

4 

62  79 

62  98 

62  41 

62  17 

62  60 

62  50 

62  67 

61  1  1 

61 

58 

62  40 

62  36 

62  93 

5 

62  74 

63  41 

62  38 

62  16 

62  49 

62  46 

62  64 

61  10 

61 

52 

62  48 

63  39 

62  03 

6 

62  72 

63  30 

62  35 

62  07 

62  38 

62  05 

62  61 

61  09 

61 

46 

62  33 

63  12 

62  80 

7 

62  82 

63  16 

62  33 

61  95 

62  32 

62  98 

62  56 

61  14 

61 

38 

62  63 

62  92 

62  74 

8 

62  88 

62  99 

62  30 

61  83 

62  27 

62  82 

62  48 

61  20 

61 

29 

62  61 

63  91 

62  70 

9 

62  83 

62  87 

62  29 

61  67 

62  18 

62.  05 

62  40 

61  23 

61 

23 

62  50 

63  66 

62  71 

10 

62  89 

62  79 

62  27 

61  62 

62  09 

62  87 

62  31 

61  21 

61 

10 

62  33 

63  29 

62  84 

1  1 

62  99 

62  72 

62  25 

61  58 

61  99 

62  00 

62  24 

61  19 

60 

98 

62  52 

62  91 

63  00 

12 

62  98 

62  68 

62  50 

61  53 

61  92 

62  72 

62  18 

61  49 

61 

09 

62  38 

62  79 

62  93 

13 

62  96 

62  64 

62  63 

62  10 

61  85 

62  60 

62  13 

61  43 

61 

23 

62  90 

62.  68 

62  61 

14 

62  95 

62  62 

62  63 

62  19 

61  78 

62  49 

62  14 

61  41 

61 

20 

62  90 

62  60 

62  72 

15 

62  94 

62  62 

62  38 

62  26 

61  95 

62  42 

62  13 

61  45 

61 

19 

62  78 

62  58 

62  76 

16 

62  90 

62  60 

62  53 

62  20 

62  19 

62  37 

62  13 

61  48 

61 

17 

62  53 

62  56 

64  IB 

17 

62  86 

62  62 

62  50 

62  16 

62  30 

62  42 

62  12 

61  44 

61 

13 

62  61 

62  35 

64  01 

18 

62  02 

62  61 

62  40 

62  14 

62  23 

62  40 

62  11 

61  38 

61 

13 

62  63 

62  52 

63  71 

19 

62  79 

62  59 

62  71 

62  12 

62  21 

62  38 

62  10 

61  36 

61 

21 

62  61 

62  48 

64  58 

20 

62  76 

62  57 

62  64 

62  68 

62  19 

62  32 

62  08 

61  33 

61 

48 

62  55 

62  50 

64  24 

21 

62  72 

62  55 

62  57 

62  83 

62  15 

62  27 

62  06 

61  28 

61 

61 

62  49 

62  51 

63  82 

22 

62  68 

62  53 

62  46 

62  73 

62  08 

62  14 

62  04 

61  23 

61 

74 

62  44 

62  33 

63  26 

23 

62  65 

62  51 

62  44 

62  68 

61  98 

61  99 

61  97 

61  21 

61 

72 

62  43 

62  36 

65  02 

24 

62  63 

62  51 

62  42 

62  63 

61  90 

61  90 

61  94 

61  19 

61 

66 

62  98 

64  16 

65  33 

25 

62  62 

62  50 

62  41 

62  50 

62  74 

61  80 

61  93 

61  24 

61 

53 

63  01 

66  87 

64  92 

26 

62  62 

62.  50 

62  37 

62  44 

62  93 

61  71 

61  96 

61  35 

61 

49 

62  87 

67.  12 

64  39 

27 

62  61 

62  49 

62  32 

62  38 

62  01 

61  60 

61  91 

61  42 

62 

43 

62  73 

66  06 

63  94 

28 

62  61 

62  49 

62  28 

62  37 

62  69 

61  49 

61  78 

61  50 

61 

37 

62  68 

66  42 

63  40 

29 

62  60  - 

62  25 

62  36 

62  58 

63  29 

61  62 

61  45 

61. 

30 

62  36 

66  12 

63  23 

30 

31 

62  60  - 
62  59  - 

62  23 
62  21 

62  36 

62  50 

63  08 

64  56 

61  40 

61  32 

61  51 

61  49  — 

61 

64 

62  43 

62  38 

63  62 

62  91 
62  83 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

62 

78 

62 

70 

62 

42 

62 

21 

62 

33 

62 

32 

62 

20 

61 

31 

61 

38 

62 

37 

63 

33 

63 

53 

MAX 

62 

99 

63 

41 

62 

71 

62 

83 

63 

00 

64 

56 

63 

49 

61 

51 

61 

74 

63 

01 

67 

12 

63 

33 

MIN 

62 

39 

62 

49 

62 

21 

61 

55 

61 

78 

61 

49 

61 

32 

61 

09 

60 

98 

61 

92 

62 

30 

62 

70 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  62  46 
HIGHEST  STAGE  WAS  67  12  ON  NOV  26 
LOWEST  STAGE  WAS  60  96  QN  SEP  11 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


133 


BAYOU  BOEUF  NEAR  LECOMPTE,  La 

LOCATION  LAT  31-06-48,  LONG  92-25-32  ABOUT  30  MILES  ABOVE  HIGHWAY  112.  32  MILES  NORTHWEST 
OF  LECOMPTE  (STA  6140015  > 


GAGE  STAFF  TYPE 

RECORDS  AVAILABLE  JUNE  20,  1940.  TO  DATE 


EXTREMES 

HIGHEST,  71  8 

FEET  ON  MAY 

18  AND 

19,  1953 

LOWEST, 

BELOW  59 

FEET.  ON 

AUG  16 

AND  17, 

1951 

DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NCVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

63  00 

62  80 

62  60 

62  40 

62  60 

63  20 

63  70 

61  30 

61  60 

62  10 

62  60 

64  30 

2 

63  00 

62  80 

62  50 

62  40 

63  00 

62  90 

63  20 

61  30 

61  50 

62  30 

62  50 

63  80 

3 

63  00 

62  80 

62  50 

62  30 

63  00 

62  70 

62  90 

61  30 

61  60 

62  50 

62  50 

63.  30 

4 

62  90 

63  00 

62  60 

62  20 

62  80 

62  70 

62  00 

61  30 

61  00 

62  60 

62  60 

63  00 

5 

62  90 

63  50 

62  60 

62  10 

62  70 

62  70 

62  80 

61  30 

61  70 

62  70 

63  40 

62  90 

6 

62  90 

63  40 

62  60 

62  00 

62  60 

62  80 

62  00 

61  40 

61  70 

62  70 

63  30 

62  BO 

7 

63  00 

63  30 

62  50 

62  00 

62  60 

63  10 

62  70 

61  40 

61  60 

62  80 

63  10 

62  80 

8 

63  00 

63  10 

62  50 

61  80 

62  50 

62  90 

62  70 

61  40 

61  55 

62  80 

63  80 

62  ?r 

9 

63  OO 

63  00 

62  50 

61  00 

62  50 

62  90 

62  60 

61  40 

61.  50 

62  00 

63  70 

62  70 

10 

63  10 

63  00 

62  50 

61  75 

62  40 

62  90 

62  60 

61  40 

61  40 

62  70 

63  40 

62  90 

1  1 

63  10 

62  90 

62  50 

61  70 

62  10 

62.  90 

62  50 

61  50 

61  20 

62  70 

63  10 

63  00 

12 

63  10 

62  80 

62  50 

61  70 

62  10 

62  90 

62  40 

61  70 

61  10 

62  BO 

63  00 

62  90 

13 

63  10 

62  80 

62  90 

62.  20 

62  10 

62  80 

62  40 

61  70 

61.  40 

63.  00 

62  90 

62  BO 

14 

63  00 

62  00 

62  90 

62  50 

62  10 

62  80 

62  40 

61  65 

61.  40 

63  10 

62  80 

62  80 

15 

63  00 

62  00 

62  80 

62  50 

62  40 

62  60 

62  40 

61  60 

61  40 

63  00 

62  00 

62  80 

16 

63  00 

62  80 

62  70 

62  45 

62  50 

62  50 

62  30 

61  70 

61  40 

62  80 

62  80 

63.  70 

17 

63  00 

62  80 

62  70 

62  40 

62  40 

62  50 

62  30 

61  60 

61  50 

62  70 

62  80 

63.  70 

10 

63  00 

62  80 

62  60 

62  30 

62  40 

62  50 

62  30 

61  60 

61  60 

62  70 

62.  70 

63  50 

19 

63  00 

62  80 

63  00 

62  40 

62  50 

62  50 

62  30 

61  60 

61  60 

62  70 

62  60 

64.  00 

20 

62  90 

62  70 

62  90 

62  00 

62  40 

62  70 

62  30 

61  55 

61  70 

62  70 

62  60 

63  80 

21 

62  90 

62  70 

62  70 

63  10 

62  40 

62  50 

62  25 

61  50 

61  00 

62  70 

62  60 

63  60 

22 

62  00 

62  70 

62  70 

63  00 

62  30 

62  40 

62  20 

61  45 

61  90 

62  70 

62  60 

63  30 

23 

62  00 

62  70 

62  60 

62  80 

62  20 

62  30 

62  20 

61  40 

61  90 

62  70 

62  60 

64.  40 

24 

62  00 

62  70 

62  60 

62  80 

62  10 

62  10 

62  15 

61  30 

61  80 

63  10 

63  80 

64  80 

25 

62  80 

62  70 

62  60 

62  70 

62  60 

62  00 

62.  10 

61  30 

61  80 

63  20 

65  40 

64  40 

26 

62  90 

62  70 

62  50 

62  60 

63  10 

61  90 

62  20 

61  30 

61  70 

63  00 

66  60 

64  00 

27 

62  80 

62  70 

62  50 

62  60 

62  90 

61  80 

62  20 

61  40 

61  60 

62  90 

66  20 

63  60 

28 

62  00 

62  70 

62  50 

62  60 

62  80 

61  70 

62  10 

61  60 

61  50 

62  00 

65  80 

63  30 

29 

62  80  — 

62  40 

62  60 

62  70 

62  10 

61  90 

61  60 

61.  60 

62  70 

65  40 

63  10 

30 

62  00  — 

62  40 

62  60 

62  70 

64.  40 

61  70 

61  70 

61  90 

62  60 

64  90 

63  OO 

31 

63  10 

' 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

62  94 

62  87 

62  61 

62  37 

62  54 

62  62 

62  42 

61  48 

61  59 

62  75 

63  50 

63  37 

MAX 

63  10 

63  50 

63  00 

63  10 

63  10 

64  40 

63  70 

61  70 

61  90 

63  20 

66.  60 

64  80 

MIN 

62  80 

62  70 

62  40 

61  70 

62  10 

61  70 

61  50 

61  30 

61  10 

62  10 

62.  50 

62  70 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

365 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  62  39 
HIGHEST  STAOE  WAS  66  60  ON  NOV  26 
LOWEST  STAGE  WAS  61  10  ON  SEP  12 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


BAYOUS  RAPIDES,  BOEUF  AND  COCODRIE  DIVERSION  CHANNEL  NEAR  LONEPINE.  LA 

LOCATION  LAT  30-59-07,  LONG  92-18-32  HIGHWAY  181  BRIDGE.  2  4  MILES  NORTH  OF  LONEPJNE  <  STA 
6152016  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY.  1949.  AND  1953  TO  1956  DAILY.  OCT  25.  1956.  TO  DATE 
EXTREMES  HIGHEST,  60  90  FEET  IN  1953.  LOWEST,  CHANNEL  DRY  ON  JULY  17.  1958.  AND  LATER  DATES 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

1 

41  52 

40  41 

39  95 

39  90 

39  80 

43  32 

2 

41  38 

40  47 

39  89 

39  88 

42  78 

41  75 

3 

41  31 

40  49 

40  08 

39  87 

41  32 

40.  58 

4 

41  23 

41  95 

40  16 

39  89 

40  71 

5 

41  20 

44  33 

40  00 

39  ee 

40  29 

6 

41  09 

43  67 

39  90 

39  90 

40  00 

7 

41  24 

43  18 

39  85 

39  90 

39  95 

8 

41  70 

42  30 

39  80 

39  99 

39  06 

9 

41  55 

41  54 

39  BO 

39  90 

39  76 

F 

41  00 

10 

41  50 

41  21 

39  80 

39  88 

39  66 

F 

42  15 

11 

42  09 

41  03 

39  85 

39  88 

39  64 

41  25 

12 

42  15 

40  71 

40  09 

40  08 

39  64 

41  10 

13 

41  83 

40  59 

40  55 

40  10 

39  60 

40  96 

14 

41  59 

40  50 

41  58 

39  94 

39  61 

40  57 

15 

41  45 

40  68 

40  87 

39  92 

39  66 

40  17 

16 

41  82 

40  68 

40  63 

39  89 

39  83 

39  94 

17 

41  75 

40  63 

40  52 

39  81 

39  83 

40  12 

18 

41  45 

40  65 

40  38 

39.  80 

39  87 

39  94 

19 

41  16 

40  55 

41  94 

39  85 

39  92 

40  00 

20 

40  93 

40  51 

41  02 

41  60 

39  92 

40.  00 

21 

40  BO 

40  40 

40  62 

41  80 

39  80 

39  92 

22 

40  70 

40  38 

40  38 

41  43 

39  83 

39  80 

23 

40  65 

40  26 

40  21 

40  91 

39  05 

39  78 

24 

40  54 

40  20 

40  10 

40  71 

39  87 

39  75 

25 

40  55 

40  14 

40  04 

40  29 

40  29 

39  75 

26 

40  71 

40  07 

39  98 

39  96 

43  40 

39  70 

27 

40  80 

40  03 

39  99 

40  08 

F 

42  85 

39  70 

28 

40  60 

40  01 

39  98 

39  90 

F 

44  37 

39  73 

29 

40  49 

39  93 

40  00 

40  80 

48  35 

30 

40  51 

39  92 

39  80 

40  35 

53  IB 

31 

40  48 

39  90 

44.  23 

- 

— - 

THE 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

above 

MEAN 

41  19 

40  98 

40  25 

40.  16 

40  57 

41  34 

MAX 

42  15 

44  33 

41  94 

41  BO 

44  38 

53.  18 

MIN 

40  40 

40  01 

39  80 

39  80 

39.  60 

39  70 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

25 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  VMS  335 
F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  9TA0E  FOR  THE  YEAR  WAS  41  28 

HIGHEST  STAGE  WAS  55  90  AT  6  00  PM  ON  NOV  25 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORDS >  WAS  39  60  ON  MAY  13 


GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

49  62 

39  76 

39  81 

39  80 

40  09 

50  90 

44  30 

39  74 

39  85 

39.  80 

40  10 

40  90 

41  90 

39  74 

39  82 

39  80 

39  98 

45  28 

41  11 

39  74 

39  98 

39  80 

40  05 

42  78 

■» 

O 

CD 

m 

39  75 

39  70 

40  04 

42  00 

40  96  F 

39  72 

40  28 

41  72 

40  78 

39  73 

40  89 

41  60 

40  80 

39  80 

40  75 

41  65 

40  13 

39  72 

40  69 

41  65 

39  79 

40  60 

46  05 

39  78  F 

39  70 

40  52 

45  00 

40  73 

40  52 

41  67 

42  70 

40  09 

42  01 

41  32 

41  90 

39  99 

42  38 

41.04 

41  50 

39  90 

40  01 

41  68 

40  91 

41  62 

39  91 

40  10 

41.  10 

40  82 

48  53 

39  90 

40  02 

39  70 

40  80 

40  90 

48  10 

39  90 

39  98 

40  65 

40  85 

46  80 

39  91 

39  90 

40  58 

40  60 

50  61 

39.  91 

39  90  F 

39  85 

40  51 

40  48 

49  26 

39  90 

39  82 

40  35 

40  42 

40  48 

47  44 

39  89 

39  90 

40  29 

40.  40 

40  40 

45  66 

39  86 

39  88 

39  99 

40  48 

40  75 

53  60 

39  85 

40  03 

39  88 

42  60 

53  05 

40  00 

39.  82 

39  8k 

42  84 

55  73 

51  42 

40  06 

39  B8 

39.  81 

42  88 

55  80 

49  60 

40.  10 

39  75 

39  80 

41  30 

55.  22 

47  50 

39  96 

39  92 

39  80 

41  00 

53  95 

45  42 

39.  90 

39  80 

39  80 

40  60 

52  80 

43  38 

39  85 

39  81 

39  80 

40  26 

51  98 

42  48 

39  BO 

39  81  - 

40  12  - 

42  02 

40  73 

39.  09 

39  87 

40  64 

44  36 

45  84 

49  62 

40  73 

40  35 

42  88 

55  80 

53  60 

39  00 

39".  72 

39  70 

39  80 

39  98 

41  50 

26 

31 

18 

31 

22 

31 
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BAYOUS  RAPIDES,  BOEUF  AND  COCODRIE  DIVERSION  CHANNEL  NEAR  EOLA,  LA 


LOCATION  LAT  30-93-44,  LONG  92-13-47  ON  BRIDGE,  350  FEET  BELOW  TEXAS  AND  PACIFIC  RAILROAD 
BRIDGE  AND  1  5  MILES  SOUTHWEST  OF  EOLA  <STA  6156012A  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  JULY  24,  1958-  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST  <  FROM  INCOMPLETE  RECORD)  47.61  FEET  ON  JAN  3.  1903  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE 

RECORD)  20  93  FEET  ON  OCT  27.  1980 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEE T 


GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

32  59 

30  60 

29  89 

29  62 

29  43 

34  20 

41.  22 

29  19  E 

29  10 

29  22 

29  38 

2 

32  24 

30  62 

29  70 

29  65 

34  90 

32  98 

37  02 

29  17  E 

29  20 

29  22 

29  29 

F 

39  95 

3 

32  09 

30  68 

30  09 

29  60 

32  42 

31  00 

33  65 

29  41 

29  19 

29  20 

29  30 

37  20 

4 

31  91 

31  39 

30  69 

29  63 

31  22 

35  25 

32  08 

29  41 

29.  14 

29  22 

29  40 

34  55 

5 

31  05 

36  31 

30  30 

29  62 

30  43 

32.  10 

31  30 

29  42 

29  30 

29  28 

36  30 

33  20 

6 

31  63 

35  34 

30  09 

29  50 

29  95 

34  87 

31.  49 

29  43 

29  15 

29  70 

35  22 

32  60 

7 

31  90 

34  60 

29  90 

29  51 

29  63 

33  15 

30  90 

29  50 

29  15 

30  70 

34  40 

32  10 

0 

32.  77 

33  70 

29  81 

29.  59 

29  68 

32  54 

30  39 

29  52 

29  14 

30  72 

33  62 

31  62 

9 

32  60 

32  71 

29  70 

29  60 

29  43 

33  14 

30  00 

29  49 

29  10 

30  58 

37  59 

31  80 

10 

32  60 

32  12 

29  70 

29  59 

29  23 

34  30 

29  60 

29  50 

29  12 

30  42 

39  80 

11 

33  00 

31  74 

29  73 

29  61 

29  29 

32  02 

29.  62 

30  13 

29  20 

30  30  F 

32.  08 

F 

38  45 

12 

33  49 

31  29 

29  75 

29  30 

31  67 

29  61 

33  30 

29  30 

30  70 

31  54 

13 

33  04 

31  05  F 

32  13 

30  05 

29  28 

31.  31 

29  59 

30  30 

29  35 

32  90 

31  12 

14 

32  56 

30  80 

32  30 

29  78 

28  98 

30  71 

29  51 

29  75 

29  20 

33  19 

.10  80 

15 

32  30 

31  09 

32  05 

29.  70 

29  19 

30  10 

29  47 

29  64 

29  26 

32  14 

30  64 

16 

32  58 

31  01 

31  41 

29  60 

29  50 

29  68 

29  43 

30  19 

29  30 

31  30 

30  68 

40  13 

17 

32  73 

30  89 

31  10 

29  50 

29  51 

30  08 

29  41 

29  82 

29  32 

30  79 

30  80 

39  50 

10 

32  43 

30  07 

30  75 

29  40 

29  62 

29  70 

29.  40 

29  53 

29  30 

30  50 

30  40 

38  10 

19 

32  00 

30  01 

35  96 

29  65 

29  49 

29  60 

29.  32 

E 

29  42 

29  29 

30.  36 

30  18 

41  98 

20 

31  69 

30  74 

33  01 

31  65 

29  49 

29  90 

29  42 

E 

29  34 

29.  27 

30  28 

30  20 

40  60 

21 

31  33 

30  51 

31  93 

32  64 

29  66 

29  76 

29  40 

E 

29  21 

29  71 

30  10 

30  04 

38  72 

22 

31  11 

30  50 

31  19 

32  40 

29  30 

29  35 

29  34 

E 

29  22 

30  40 

30  10 

32  38 

36  98 

23 

31  17 

30  33 

30  70 

31  50 

29  40 

29  29 

29  40 

E 

29  34 

29  58 

30  09 

44.  50 

43  75 

24 

31  00 

30  10 

30  40 

31  00 

29  59 

29  20 

29  40 

E 

29  68 

29  30 

33  30 

44  35 

25 

31  29 

30  04 

30  20 

30  53 

31  02 

29  15 

30  03 

E 

29  38 

29  25 

33  65 

43  54 

26 

31.  30 

29  99 

30  00 

29  90 

33  65 

29  29 

31.  81 

E 

29  20 

29  20 

32  60 

41  21 

27 

31  49 

29.  90 

29  99 

30  12 

33  18 

29  25 

30  21 

E 

29  20 

29  20 

31  68 

F 

39  18 

20 

31  10 

29  90 

29  91 

29  88 

37  10 

29  43 

29  65 

E 

29  19 

29  18 

31  09 

F 

30  01 

29 

30  80 

29  78 

29  89 

32  33 

37  90 

29  42 

E 

29  31 

29  13 

30.  70 

F 

34  82 

30 

30  02 

29  75 

29  43 

31.  02 

43  30 

29  26 

E 

29  12 

29  48 

30  00 

33  62 

31 

30  71 

29  60 

36  02 

29  17 

E 

29  10  - 

29  62  - 

32  05 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

31  97 

31  42 

30  73 

30  07 

30  72 

31  82 

30  63 

29  60 

29  30 

30  77 

32  27 

37  64 

MAX 

33  80 

36  31 

35  96 

32  64 

37.  10 

43  38 

41.  22 

33.  30 

30.  40 

33.  65 

44.  50 

44  35 

MIN 

30  71 

29  90 

29  68 

29  43 

28  98 

29  15 

29  17 

29  10 

29  10 

29  20 

29  29 

31  62 

DAYS 

31 

28 

30 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

22 

26 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  351 
E*ESTIMATED  F-NOT  AT  STATED  TIME 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  31  31 

HIGHEST  STAGE  WAS  (FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  44  02  AT  1:00  P.M.  ON  NOV  24 
LOWEST  STAGE  WAS  26  98  ON  MAY  14 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


BAYOUS  RAPIDES.  BOEUF  AND  COCODRIE  DIVERSION  CHANNEL  AT  MILBURN,  LA 
LOCATION  LAT  30-51-58.  LONG  92-13-52  ON  HIGHWAY  106  BRIDGE  (STA  6160012A  ) 
GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY.  1949  TO  1958  DAILY,  JULY  23,  1958,  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  49  30  FEET  (FROM  WATERMARK)  IN  MAY  1953  LOWEST,  26  50  FEET  ON 
NOV  1.  1981 


DAILY  EIOHT  A  M  STAGE  IN  FEET  SAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

29 

78 

27  80 

27  20 

27  07 

26  99 

30.  73 

37  76 

26  79 

26.  09 

26  87 

27.  10 

39  60 

2 

29 

44 

27  80 

27  03 

27  07 

31  90 

30  06 

34  15 

26  78 

26  95 

26  85 

26  99 

37  82 

3 

29 

30 

27  03 

27  28 

27  03 

29  63 

28  42 

30  90 

26  78 

26  02 

26  80 

26  95 

35  32 

4 

29 

14 

28.  29 

27  82 

27  00 

28  65 

32  38 

29  33 

26  60 

F 

26  81 

26  80 

27.  02 

33  06 

5 

29 

05 

33.  10 

27  54 

27  00 

27.  77 

29.  42 

28  49 

26  62 

26  91 

26  08 

33.  15 

31  86 

6 

F 

28 

73 

32  29 

27  36 

27  01 

27  30 

32  22 

28  70 

26  63 

27  28 

32  20 

31  10 

7 

29 

22 

31  60 

27  21 

27  01 

27  02 

30  18 

28  20 

26  78 

28  15 

31.  80 

30  48 

8 

29 

85 

31  00 

27  13 

27  01 

27  10 

29  92 

27  79 

26  78 

F 

26  79 

28  22 

30.  78 

29  50 

9 

29 

72 

30  1  1 

27.  05 

27  03 

30  28 

27  41 

26  72 

20  08 

34  22 

29.  70 

10 

29 

78 

29  46 

27  01 

27.  15 

26  78 

27  92 

32  71 

36  70 

1  1 

29  10 

27  08 

F 

26  90 

27  12 

27  38 

27  82 

31.  10 

35  20 

12 

28  79 

29  10 

27  02 

27  12 

30  63 

28  25 

29.  70 

32  50 

13 

28  31 

29  53 

27  39 

F 

28  67 

27  10 

27  80 

30  22 

29  04 

31.  10 

14 

28  02 

29  61 

27  03 

F 

59 

27  09 

27  22 

30  58 

28  68 

30.  18 

15 

F 

29 

41 

28  30 

29  32 

27  00 

27  10 

F 

26  70 

29  82 

20  40 

30  20 

16 

29 

61 

28  28 

28  71 

F 

27  15 

27  00 

27  59 

F 

26  70 

29.  00 

28  22 

36  78 

17 

29 

69 

28  10 

28  43 

F 

26  85 

F 

26  85 

27.  24 

26  95 

27.  30 

28  48 

28.  25 

36  50 

18 

29 

50 

28  02 

28  03 

26  90 

27  25 

26  94 

27  05 

28  20 

28  32 

35  25 

19 

29 

13 

28  00 

F 

32  98 

F 

26  90 

26  90 

26.  90 

27  05 

28  05 

28  00 

38  65 

20 

28 

89 

27  90 

29  03 

26  89 

26  98 

27  00 

F 

26  70 

28  09 

28.  10 

37  42 

21 

28 

50 

27  72 

29  77 

26  90 

26  94 

26  85 

27  25 

27  81 

28  12 

35  79 

22 

28 

25 

27  71 

29  69 

26  95 

26  88 

26  90 

27  85 

27  69 

27  98 

34  24 

23 

28 

25 

27  60 

28  84 

26  90 

F 

26  90 

26  93 

27  00 

27  19 

27  68 

29  90 

40  60 

24 

28 

19 

27  37 

28  35 

26  90 

26  80 

26  90 

27  25 

26  95 

30  70 

41  40 

40  83 

25 

29 

00 

27  30 

27  85 

28  40 

36  80 

27  40 

27  00 

26  05 

30  92 

42  70 

40  10 

26 

28 

50 

27  23 

27  27 

31  00 

26  73 

29  40 

26  09 

26  81 

30  09 

42  42 

38  18 

27 

28 

66 

27  20 

27  48 

30  40 

26  65 

27  70 

26  92 

26  82 

29  20 

42  25 

36  30 

28 

F 

28 

18 

27  20 

F 

27  20 

27  22 

27  95 

26  80 

27  19 

26  90 

26  80 

26  68 

41  92 

34  60 

29 

27 

93 

27  15 

27  23 

32  35 

33  10 

27  00 

27  00 

26  80 

28  35 

41  45 

32  58 

30 

31 

27 

27 

99 

89 

27  11 
27  08 

. 

27  00 

33  59 
29  02 

_ 

39  53 

26  88 

26  88 

26  90 
26  89 

_ 

27  06 

27  69 

27  30 

40  80 

31  36 
30  52 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

28  95 

28 

63 

28 

00 

27  50 

28  37 

29  39 

28  07 

27  10 

26  93 

28  34 

32.  32 

34  65 

MAX 

29  05 

33 

10 

32 

98 

29  77 

33  59 

39  53 

37  76 

30.  63 

27  85 

30  92 

42  78 

40.  83 

MIN 

27  89 

27 

20 

27 

01 

26  85 

26  59 

26.  65 

26  88 

26  62 

26  70 

26  80 

26  95 

29  50 

DAYS 

27 

28 

23 

26 

24 

21 

31 

31 

19 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR  WAS 

322 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  29  14 

HIOHEST  STAGE  WAS  42  78  AT  8  00  A  M  ON  NOV  25 

LOWEST  STAGE  WAS  (FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  26  59  ON  MAY  14 
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BAYOU  COCODRIE  NEAR  CLEARWATER-  LA 

LOCATION  LAT  31-00-00,  LONG  92-22-46  U  S  HIGHWAY  167  BRIDGE,  1,000  FEET  DOWNSTREAM  FROM 
BAYOU  COCODRIE  DAM,  AND  1  5  MILES  EAST  OF  CLEARWATER  (STA.  6164016  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE-WEIGHT 

GENERAL  INFORMATION  CAQE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U  S  GEOLOGICAL  SURVEY  DRAINAGE  AREA,  240 
SQUARE  MILES  SLIGHT  REGULATION  AT  LOW  FLOW  BY  LAKE  COCODRIE  (USABLE  CAPACITY,  9.000 
ACRE-FEET) 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE.  MAY  1922  TO  JAN  1925.  AND  OCT  1937  TO  DATE  PUBLISHED  BY  CORPS  OF 
ENGINEERS  SINCE  1946  PRIOR  TO  OCT  1937,  STATION  WAS  REFERRED  TO  AS.  NEAR  MEEKER,  LA 
DISCHARGE.  DAILY.  COMPUTED  AND  PUBLISHED  BY  U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 

EXTREMES  HIGHEST,  26  72  FEET  ON  MAY  19,  1953  LOWEST  NOT  DETERMINED 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO.  40  00  FEET,  NQVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

13  02 

7 

00 

6 

64 

6  64 

6  66 

7  86 

15  94 

6  66 

6  12 

6  20 

6  17 

16  17 

2 

12  76 

6 

97 

6 

62 

6  55 

7  04 

8  00 

15  85 

6  54 

6  10 

6.  19 

6  17 

15  95 

3 

12  36 

6 

91 

6 

59 

6  53 

7  40 

8  09 

IS  66 

6  44 

6  16 

6  19 

6  17 

15  71 

4 

1  l  04 

7 

51 

6 

68 

6  49 

7  53 

9  17 

15.  43 

6  36 

6  21 

6  19 

6  28 

15  48 

5 

1  1  26 

8 

08 

6 

71 

6  47 

7  45 

10  15 

15  20 

6  32 

6  19 

6.  18 

6.  74 

15  25 

6 

10  67 

8 

66 

6 

69 

6  44 

7  30 

11.27 

14  96 

6  32 

6  15 

6  16 

6  83 

15  02 

7 

10  23 

8 

94 

6 

65 

6  43 

7  17 

11.77 

14.  72 

6  32 

6  13 

6  14 

7  57 

14  BO 

8 

9  92 

8 

93 

6 

59 

6  41 

6  96 

12  04 

14  47 

6  36 

6.  12 

6  14 

7  86 

14  58 

9 

9  68 

8 

79 

6 

55 

6  41 

6  81 

12  45 

14.  21 

6  39 

6.  10 

6  15 

8  34 

14  42 

10 

9  59 

Q 

64 

6 

55 

6  39 

6  66 

12  87 

13  96 

6  45 

6  09 

6  14 

8  87 

14  55 

1 1 

9  48 

0 

47 

6 

53 

6  39 

6  53 

13  01 

13  74 

6  70 

6  09 

6  13 

8  85 

14  63 

12 

9  33 

8 

28 

6 

65 

6  43 

6  44 

12  91 

13  49 

6  75 

6  09 

6  33 

8  64 

14  61 

13 

9  21 

8 

10 

6 

82 

6  43 

6  39 

12  62 

13  23 

6  53 

6  07 

6  44 

8  37 

14  47 

14 

9  06 

7 

99 

7 

73 

6  43 

6  39 

12  13 

12.  93 

6  47 

6  04 

6  36 

0.  14 

14  29 

15 

8  88 

7 

87 

7 

77 

6  43 

6  41 

11  40 

12.  50 

6  47 

6  03 

6  30 

7  92 

14  22 

16 

8  68 

7. 

79 

7 

90 

6  42 

6  39 

10  91 

11  85 

6  41 

6  03 

6  29 

7  75 

14  39 

17 

8  52 

7 

73 

7 

89 

6  42 

6  39 

10  52 

11  15 

6  38 

6  02 

6  25 

7  62 

14  62 

18 

8  38 

7 

63 

7 

94 

6  41 

6  40 

10  16 

10  52 

6  36 

6  01 

6  21 

7.  47 

14  76 

19 

8  24 

7 

52 

0 

19 

6  42 

6  41 

9  81 

9.  99 

6  34 

6  00 

6  19 

7  28 

15  03 

20 

8  09 

7 

39 

0 

07 

6  90 

6  37 

9  43 

9.  50 

6  33 

6  02 

6  22 

7  16 

15  23 

21 

7  94 

7 

28 

7 

99 

7  18 

6  32 

9  06 

9  04 

6  31 

6  24 

6  25 

7  01 

15  20 

22 

7  83 

7 

17 

7 

87 

7  44 

6  27 

8  73 

8.  63 

6  29 

6  37 

6  25 

6  93 

15  11 

23 

7  73 

7. 

09 

7 

72 

7  43 

6  26 

8  46 

8  28 

6  28 

6  26 

6.  34 

7  64 

15  51 

24 

7  62 

7 

01 

7 

57 

7  32 

6  27 

0  14 

8  05 

6  27 

6  21 

6  41 

12  21 

16  07 

25 

7  55 

6 

92 

7 

41 

7  17 

6  45 

7  78 

8  00 

6  26 

6  20 

6  30 

14.  91 

16  28 

26 

7  46 

6 

87 

7 

27 

7  03 

6  47 

7  47 

7  87 

6  25 

6  20 

6  25 

16  35 

16  20 

27 

7  34 

6 

79 

7 

18 

6  94 

6  46 

7  31 

7  75 

6  24 

6  19 

6  24 

16  80 

16  03 

28 

7  26 

6 

70 

7 

05 

6  79 

6  50 

7  19 

7  50 

6  25 

6  18 

6  23 

16  79 

15  03 

29 

7  19  - 

— 

6 

93 

6  65 

6  44 

10  44 

7  23 

6  23 

6  18 

6  22 

16  60 

15  63 

30 

7  10  - 

— 

6 

83 

6  50 

6  61 

15  51 

6  99 

6  21 

6  19 

6  21 

16  39 

15  42 

THE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

9.  07 

7 

68 

7  17 

6 

67 

6  66 

10  22 

11  47 

6  38 

6  13 

6  24 

9  39 

15  18 

MAX 

13.  02 

8 

94 

B  19 

7 

44 

7.  53 

15  51 

15  94 

6  75 

6  37 

6  44 

16  60 

16  28 

MIN 

7  05 

6 

70 

6  53 

6 

39 

6  26 

7  19 

6  81 

6  19 

6  00 

6  13 

6  17 

14  22 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR  THE 

YEAR 

WAS 

365 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  8  53 

HIGHEST  STAGE  WAS  16  86  AT  6  30  P  M  ON  NOV  27 

LOWEST  STAGE  WAS  5  99  ON  SEP  20 
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BAYOU  COCODR  IE  AT  ST  LANDRY*  LA 

LOCATION  LAT  30-30-40.  LONG  92-13-34  HIGHWAY  106  BRIDGE.  10  5  MILES  NORTH  OF  VILLE  PLATTE. 
LA  (STA  61 72016  ) 


CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 


RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY 

1961.  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  48  85  FEET  ON 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET 

.  1946  DAILY.  AUG  9.  1946. 

MAY  20.  1953  LOWEST,  33  20 

TO  MAY 

FEET  ON 

22.  1958,  AND  APR 

OCT  16,  1978 

GAGE  ZERO  IS 

25, 

AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

38  55 

35  21 

33  25 

E  33  03 

34  49 

36  61 

40  09 

35  08 

34  60 

34  52 

34  68 

41  62 

2 

38  20 

35  20 

35  21 

E  34  89 

35  50 

36  23 

40  36 

34  79 

34  50 

34  40 

34  62 

40  90 

3 

38  15 

35  15 

35  21 

E  34  71 

33  00 

35  79 

40.  02 

34  70 

34  45 

34  40 

34  60 

40.  42 

4 

38  05 

33  48 

35  20 

34  70 

35  09 

35  98 

39  78 

34  58 

34  49 

34  40 

34.  50 

40  08 

5 

37  70 

37  37 

35  20 

34  69 

35  32 

36  34 

39  50 

34  79 

34  30 

34  39 

35  40 

39  50 

6 

37  31 

37  36 

35  22 

34  79 

35  25 

36  93 

39  30 

34  61 

34  30 

34  19 

35.  19 

39  55 

? 

36  98 

36  99 

34  64 

34  75 

33  15 

37  31 

39  15 

34  85 

34.  30 

34  22 

35  60 

39  61 

6 

37  03 

36  78 

34  69 

34  80 

35  10 

37  54 

39  18 

34  79 

34  31 

34  29 

36  20 

39  34 

9 

36  93 

36  40 

34  79 

34  35 

33  00 

37  93 

38  99 

34  83 

34  30 

34  42 

36.  09 

39  40 

10 

36  97 

33  90 

34  83 

34  43 

34  89 

38  95 

38  82 

34  50 

34  30 

34  62 

35  95 

40  38 

1 1 

37  22 

35  99 

35  11 

34  44 

34  70 

38  99 

38  70 

34  68 

34  31 

34  52 

35  78 

40  58 

12 

37  20 

35  89 

36  45 

34  79 

34  90 

38  42 

38  59 

36.  99 

34.  34 

34  55 

36  50 

40  10 

13 

36  60 

35  80 

37  21 

34  90 

34  33 

38  30 

38  50 

36  12 

34.  30 

35  00 

35.  69 

39  65 

14 

36  35 

33  71 

36  00 

34  70 

34  31 

37  90 

38  20 

35  33 

34  29 

35  15 

35  60 

39  72 

15 

36  02 

33  60 

36  78 

34  53 

34  35 

37  62 

38  03 

35  10 

34  26 

35.  08 

35  85 

39  50 

16 

35  98 

33  59 

36  24 

34  60 

34  48 

37  21 

37.  75 

35  03 

34  20 

34  76 

35.  72 

40  50 

17 

36  18 

36  00 

36  09 

34  65 

34.  40 

36  95 

37  40 

34  93 

34.  37 

34  32 

35  55 

40  38 

18 

36  19 

35  90 

36  80 

34  53 

34  53 

36.  56 

36  99 

34  80 

34  35 

34  28 

35  39 

40  02 

19 

36  02 

35  60 

39  25 

34  56 

34  62 

36  40 

36  73 

34  60 

34  32 

34  22 

35.  29 

40  90 

20 

35  90 

35  42 

38  00 

35  50 

34  56 

36  55 

36.  44 

34  35 

34  32 

34  22 

35.  20 

40  48 

21 

36  09 

35  30 

37  10 

35  99 

34  60 

36  40 

36  15 

34  44 

34  33 

34  30 

35  00 

40  12 

22 

37  11 

35  22 

36  59 

35  91 

34  69 

36  10 

36.  00 

34  49 

34  68 

34.  40 

34  80 

39  65 

23 

36  20 

35  17 

36  21 

35  72 

34  72 

35  85 

35  72 

34  42 

34  73 

34  79 

3A  68 

41  45 

24 

35  82 

35  13 

36  00 

35  30 

34  03 

35.  62 

35  77 

34  47 

34  92 

35  82 

00 

42  02 

25 

36  07 

33  17 

33  95 

33  33 

34  70 

35  40 

35  42 

34  49 

34  55 

35  30 

43  9k 

41.  40 

26 

36  15  F 

34  50 

35  04 

35  12 

35  70 

35  15 

37  05 

34  40 

34  30 

34  52 

43  88 

40  99 

27 

33  43 

35  37 

33  74 

35  10 

34  84 

35  11 

35  75 

34  48 

34  28 

34.  42 

43.  60 

40  55 

28 

35  44 

35  3° 

33  67 

23  03 

36  18 

35  00 

35  40 

35  29 

34  42 

34  45 

43  32 

40  32 

29 

35  60 

35  59 

34  87 

35  71 

37  00 

34  80 

34  70 

34  39 

34.  44 

43  00 

39  82 

30 

31 

33  34 

35  31 

35  40 
35  20 

34  60 

34  70 
36  47 

40  27 

34  91 

34.  68 

34  90 
34  65 

34  90 

34  40 

34  72 

42  50 

39  70 
39  60 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

36  59 

35 

74 

35  92 

34 

91 

34  91 

36  88 

37  55 

34  84 

34  42 

34  56 

37  30 

40  27 

MAX 

38  55 

37 

57 

39  25 

35 

99 

36  47 

40  27 

40  36 

36.  99 

34.  92 

35  82 

43  92 

42.  02 

MIN 

35  31 

34 

50 

34  64 

34 

35 

34  03 

35  00 

34  68 

34  35 

34  26 

34  19 

34.  50 

39  00 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
E-ESTIMATED  F«NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  36  16 
HIGHEST  STAGE  WAS  44  00  AT  8  00  P  M  ON  NOV  23 
LOWEST  STAGE  WAS  34  00  ON  MAY  24 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


139 


BAYOU  COCODRIE  NEAR  WHITEVILLE,  LA 

LOCATION  LAT  30-46-41.  LONG  92-11-26  HIGHWAY  29  BRIDGE,  2  7  MILES  SOUTHWEST  OF  WHITEVILLE 
<  STA  6176012A  ) 


GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 


RECORDS  AVAILABLE 
1946.  TO  DATE 

INTERMITTENTLY, 

1939 

DAILY,  JAN 

2,  1940.  TO 

JUNE  30.  1942.  AND  MAR 

1. 

EXTREMES  HIGHEST, 

42  3  FEET  ON  MAY 

20. 

1953  LOWEST, 

18  25  FEET 

ON  OCT  16.  1983 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET 

CAGE  ZERO  IS 

AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

24 

12 

30  90 

19  78 

19  36 

19  40 

19  20 

34  60 

2 

23 

59 

F 

22  23 

29  47 

19  61 

19  35 

19  12 

19  12 

33  83 

3 

23 

39 

F 

20  43 

22  23 

27  70 

19  48 

19  32 

19  08 

19  10 

33  10 

4 

23 

30 

21 

80 

22  22 

26  18 

19  35 

19  34 

19  03 

19  10 

32  20 

5 

23 

00 

25 

40 

F 

20 

38 

22  22 

25  12 

19  50 

19  28 

19  02 

21  44 

31  47 

6 

22 

60 

25 

08 

22  22 

24  60 

19  50 

19  25 

19  12 

22  60 

30  60 

7 

22 

20 

24 

15 

22  21 

24  20 

19  49 

19  22 

19.  22 

22  34 

29  90 

8 

22 

37 

23 

40 

22  40 

24  02 

19  77 

19  22 

19  37 

22  67 

28  72 

9 

22 

40 

22 

80 

19  90 

22  64 

23  75 

19  19 

19  36 

23  88 

27  10 

10 

22 

41 

21 

95 

24  64 

23.  49 

19  20 

19  48 

23.  31 

30  05 

11 

24 

48 

21 

91 

24  02 

23.  32  F 

19  BO 

19  20 

19  38 

22  06 

31  30 

12 

24 

10 

21 

B9 

23  14 

23  21 

24  08 

19  25 

19  24 

21  98 

30  05 

13 

23 

30 

23  08 

22  51 

23  05 

22  20 

19  23 

20  72 

20  92 

20  90 

14 

F 

23 

29 

F 

19 

18 

22  88 

20  80 

19  20 

21  08 

20  58 

27  62 

15 

F 

21 

70 

22  54 

20  10 

19  20 

20  88 

20  59 

26  32 

16 

F 

21  68 

22.  32 

19  97 

19  18 

20  26 

20  45  F 

30  80 

17 

F 

19  60 

21  89 

19  86 

19  24 

19  58 

20  32 

31.  10 

18 

21  51 

19  71 

19  25 

19  36 

20  10 

30  40 

19 

F 

30  23 

21  40 

19  59 

19  22 

19  25 

19.  98 

32  55 

20 

29  20 

21  02 

19  45 

19  22 

19  19 

19  82 

32  12 

21 

27  35 

F 

21  77 

F 

19 

39 

20  72 

19  39 

19  23 

19  21 

20  18 

31  38 

22 

25  09 

20  65 

19  42 

19  87 

19  25 

19  88 

30  52 

23 

23  21 

F 

20  50 

20  35 

19  45 

19  80 

19.  44 

22  35 

33  50 

24 

21  99 

F 

20  30 

20  30 

19  69 

19  82 

21  85 

33  75 

34  10 

25 

20  17 

20  30 

19  80 

19  78 

21  99 

35  40 

33  75 

26 

19  98 

24  60 

19  54 

20.  99 

35  75 

33  10 

27 

F 

22 

13 

19  93 

22  60 

19  47 

20  15 

35  72 

32  30 

28 

F 

20 

80 

F 

21  25 

F 

20  11 

19  74 

21.  22 

19  88 

19  61 

35  58 

31  50 

29 

— 

22  30 

20  50 

19  50  F 

19  44 

19  54 

35  38 

30  42 

30 

— 

30  76 

19  89 

19  62 

19  60 

19  22 

35  12 

29  40 

31 

- - 

— 

- 

- 

— — — 

19  59 

19  40  - 

19  28 

28  20 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

22  94 

23  15 

25 

17 

20  36 

20  27 

22  29 

23  01 

19  90 

19  35 

19  73 

24  29 

31  00 

MAX 

24  48 

25  40 

30 

23 

21  77 

22  13 

30  76 

30  90 

24  08 

19  87 

21  99 

35  75 

34  60 

MIN 

20  80 

21  80 

21 

25 

19  60 

19  18 

19  74 

19  59 

19  35 

19  18 

19  02 

19.  10 

26  32 

DAYS 

16 

9 

B 

5 

4 

21 

31 

29 

27 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR 

THE 

YEAR  WAS 

242 

F *NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  22  91 

HIGHEST  STAGE  WAS  35  75  AT  8  00  A  M  ON  NOV  26 

LOWEST  STAGE  WAS  NOT  DETERMINED 


DAILY  stage  FOR  1986 


1*40 

BAYOU  BOEUF  AT  MEEKER .  LA 

LOCATION  LAT  31-02-25.  LONG  92-22-21  U  S  HIGHWAY  167  BRIDGE  < STA  6180015  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT 

RECORDS  AVAILABLE  OCT  22.  1954,  TO  DATE  FOR  RECORDS  FROM  1939  TO  1954.  REFER  TO  GAGE  AT  LYLES. 

LA  <D-JJ> 

EXTREMES  HIGHEST.  67  99  FEET  ON  DEC  27.  1982  LOWEST.  58  28  FEET  ON  SEP  29.  1956,  AND  OCT  20. 

1963 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD  <1952  ADU  ) 


DAY  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


1 

61 

12 

60 

80 

60 

92 

61 

63 

62  60 

39 

92 

60 

34 

60 

70 

2 

61 

08 

60 

80 

61 

40 

61 

55 

62  02 

59 

89 

60 

28 

60 

98 

3 

61 

03 

60 

75 

61 

31 

61 

36 

61  80 

59 

85 

60 

28 

61 

12 

4 

61 

01 

F  61 

02 

60 

64 

61 

19 

61 

56 

61  52 

59 

82 

60 

38 

61 

29 

5 

61 

00 

61 

01 

60 

32 

61 

08 

61 

30 

61  40 

59 

80 

60 

44 

61 

40 

6 

61 

00 

60 

99 

60 

44 

61 

00 

61 

60 

61  40 

59 

78 

60 

42 

61 

48 

7 

61 

03 

60 

90 

60 

33 

60 

89 

61 

54 

61  35 

39 

84 

60 

40 

61 

38 

8 

61 

12 

60 

85 

60 

29 

60 

81 

61. 

49 

61  27 

59 

91 

60 

42 

61 

50 

9 

61 

18 

60 

75 

60 

23 

60 

73 

61 

45 

61  15 

59 

92 

60 

28 

61 

50 

10 

61 

18 

60 

71 

60 

20 

60 

61 

61 

55 

61  06 

59 

92 

60 

18 

61 

42 

1  1 

61 

22 

60 

74 

60 

14 

60 

50 

61 

46 

60  92 

59 

95 

60 

03 

61 

39 

12 

61 

30 

60 

80 

60 

16 

60 

42 

61 

41 

60  88 

60 

53 

60 

00 

61 

40 

13 

61 

30 

60 

95 

60 

29 

60 

42 

61 

40 

60  81 

60 

33 

60 

05 

61 

72 

14 

61 

26 

61 

20 

60 

63 

60 

40 

61 

30 

60  80 

60 

22 

60 

15 

61 

70 

13 

61 

22 

61 

18 

60 

83 

60 

48 

61 

14 

60  76 

60 

18 

60 

18 

61 

33 

16 

61 

25 

61 

10 

60 

81 

60 

60 

61 

03 

60  70 

60 

20 

60 

18 

61 

36 

17 

61 

30 

61 

05 

60 

80 

60 

64 

61 

10 

60  60 

60 

19 

60 

20 

61 

22 

18 

61 

29 

61 

00 

60 

70 

60 

70 

61 

05 

60  59 

60 

17 

60 

29 

61 

15 

19 

61 

20 

61 

30 

60 

60 

60 

72 

61 

06 

60  59 

60 

20 

60 

35 

61 

08 

20 

61 

10 

61 

38 

61 

05 

60 

80 

61 

10 

60  60 

60 

18 

60 

40 

61 

05 

21 

61 

10 

61 

27 

61 

30 

60 

70 

61 

09 

60  60 

60 

13  F 

60 

71 

61 

00 

22 

61 

to 

61 

18 

61 

36 

60 

66 

60 

90 

60  60 

60 

11 

60 

75 

60 

95 

23 

61 

1  1 

61 

05 

61 

20 

60 

53 

60 

80 

60  55 

60 

09 

60 

77 

61 

04 

24 

61 

10 

61 

00 

61 

12 

60 

44 

60 

70 

60  50 

60 

06 

60 

70 

61 

40 

25 

61 

10 

61 

00 

61 

00 

60 

60 

60 

58 

60  48 

60 

02 

60 

60 

61 

55 

26 

61 

15 

60 

90 

60 

92 

61 

23 

60 

50 

60  52 

60 

oe 

60 

55 

61 

50 

27 

61 

20 

60 

09 

60 

86 

61 

49 

60 

49 

60  57 

59 

99 

60 

47 

61 

40 

28 

61 

15 

60 

88 

60 

85 

61 

40 

60 

40 

60  39 

60 

19 

60 

39 

61 

23 

29 

61 

14  - 

-  60 

85 

60 

93 

61 

30 

61 

70 

60  42 

60 

26 

60 

30 

30 

61 

15  - 

-  60 

81 

60 

92 

61 

18 

62 

92 

60  23 

60 

30 

60 

40 

31 

61 

14  - 

-  60 

80 

— - - 

— 

61 

49 

— 

60  09 

60 

37  - 

— 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

61 

15 

60 

98 

60 

72 

60  86 

61 

24 

60 

90 

60 

08 

60 

36 

61  31 

MAX 

61 

30 

61 

38 

61 

36 

61.  49 

62 

92 

62 

60 

60 

53 

60 

77 

61  72 

MIN 

61 

00 

60 

71 

60 

14 

60  40 

60 

40 

60 

09 

59 

70 

60 

00 

60  70 

DAYS 

31 

0 

26 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

28 

0 

0 

THE 

TOTAL 

NUMBER  OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

270 

F*NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  60  84 
HIGHEST  STAGE  WAS  NOT  DETERMINED 
LOWEST  STAGE  WAS  39  73  ON  AUG  6 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


BAYOU  TECHE  AT  PORT  BARRE,  LA 

LOCATION  LAT  30-32-47,  LONG  91-50-03  ON  U  S  HIGHWAY  190  BRIDGE  ( STA  64Q5012A  ) 
GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 


GENERAL  INFORMATION  PRIOR  TO  JAN  15.  1985  GAGE  LOCATED  1  5  MILES  UP  STREAM 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY.  1932  TO  1933.  AND  1936  TO  1937  DAILY.  OCT  1937  TO  DATE 
GAGE  KNOWN  AS  RANGE  16  FROM  1932  TO  1933,  AND  BAYOU  TECHE  AT  HEAD  FROM  1936  TO  1939 


EXTREMES 

HIGHEST. 

28 

1  27 

FEET 

ON 

MAY  24,  1953 

LOWEST 

o 

n 

o 

FEET 

'  ON 

OCT 

18.  1956 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE 

:  in 

FEET 

CAGE 

ZERO  ; 

rs 

AT  NCVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

16 

23 

15  15 

15 

04 

16 

53 

16 

20 

16 

63 

18  33 

16 

80 

16 

80 

16 

45 

14 

75 

2 

15 

95 

15  03 

15 

69 

16 

35 

16 

30 

16 

55 

17  92 

16 

98 

16 

90 

15 

50 

14 

60 

3 

15 

70 

14  94 

16 

17 

16 

28 

16 

68 

16 

30 

17  70 

16 

88 

17 

05 

14 

65 

14 

55 

4 

15 

5e 

14  90 

16 

60 

16 

35 

16 

65 

16 

40 

17  61 

16 

73 

17 

10 

14 

80 

14 

85 

5 

15 

35 

17  12 

16 

19 

16 

48 

16 

54 

16 

60 

17  29 

16 

80 

17 

10 

14 

95 

17 

32 

6 

15 

13 

16  15 

16 

47 

16 

58 

16 

48 

16 

68 

16  86 

16 

92 

17 

08 

15 

12 

15 

83 

7 

1  5 

40 

15  BB 

16 

45 

16 

60 

16 

21 

17 

40 

16  36 

17 

00 

17 

05 

15 

00 

15 

18 

8 

15 

90 

15  21 

16 

38 

16 

53 

16 

30 

17 

46 

17  35 

17 

10 

17 

02 

14 

80 

15 

25 

9 

16 

43 

14  60 

16 

43 

16 

51 

16 

35 

17 

58 

17  39 

17 

10 

17 

00 

14 

70 

14 

98 

10 

15 

40 

14  33 

16 

48 

16 

47 

16 

39 

17 

00 

17  30 

17 

00 

17 

00 

15 

10 

14 

90 

1  1 

16 

70 

14  95 

16 

35 

16 

40 

16 

37 

17 

45 

17  21 

16 

98 

17 

00 

15 

40 

16 

20 

12 

17 

09 

15  25 

16 

60 

16 

32 

16 

30 

17 

35 

17  20 

17 

30 

17 

10 

15 

20 

16 

60 

13 

16 

88 

15  29 

17 

10 

16 

33 

16 

38 

17 

1 1 

17  11 

17 

30 

17 

00 

15 

15 

14 

63 

14 

15 

50 

15  20 

16 

79 

16 

30 

16 

48 

16 

74 

17  10 

17 

13 

17 

00 

15 

50 

14 

70 

15 

15 

02 

15  22 

16 

43 

16 

29 

16 

49 

16 

14 

17  00 

16 

79 

17 

00 

15 

65 

15 

08 

16 

15 

48 

15  05 

15 

93 

16 

28 

16 

50 

15 

41 

16  89 

16 

79 

17 

02 

15 

20 

14 

80 

17 

15 

75 

14  93 

15 

27 

16 

30 

16 

50 

16 

40 

16  70 

16 

81 

17 

15 

15 

00 

14 

90 

18 

15 

99 

15  08 

15 

33 

16 

28 

16 

49 

16 

80 

16  89 

16 

82 

17 

04 

14 

75 

15 

00 

19 

16 

08 

15  09 

18 

77 

16 

24 

16 

40 

16 

95 

16  95 

16 

94 

17 

03 

14 

60 

15 

00 

20 

16 

01 

15  65 

16 

93 

16 

30 

17 

10 

16  89 

16 

00 

17 

00 

14 

90 

15 

10 

21 

15 

90 

15  45 

16 

01 

16 

39 

17 

00 

16  80 

16 

88 

17 

04 

15 

10 

15 

90 

22 

15 

79 

15  05 

16 

70 

16 

44 

16 

86 

16  78 

16 

97 

17 

15 

15 

00 

F 

16 

00 

23 

15 

70 

14  64 

16 

27 

16 

55 

16 

40 

16 

85 

16  60 

17 

00 

17 

20 

14 

00 

16 

15 

24 

15 

61 

14  29 

15 

38 

16 

32 

16 

48 

16 

90 

16  74 

16 

94 

17 

25 

15 

65 

F 

19 

24 

25 

15 

40 

14  69 

16 

67 

16 

09 

16 

40 

16 

92 

16  92 

17 

05 

17 

25 

15 

70 

20 

85 

26 

16 

10 

15  13 

14 

94 

16 

24 

16 

63 

16 

70 

17  50 

17 

02 

17 

20 

15 

30 

21 

08 

27 

16 

60 

14  91 

15 

92 

16 

30 

16 

90 

16 

49 

17  75 

17 

07 

17 

15 

14 

65 

21 

12 

28 

29 

14 

02 

14  40 

16 

52 

16 

40 

17 

20 

16 

52 

17  40 

17 

15 

17 

13 

15 

00 

20 

96 

73 

32 

00 

20 

30 

31 

15 

20  - 

16 

73 

— 

16 

58  — 

— — 

— 

16  52 

16 

70 

— - 

— 

14 

90 

— - 

— 

THE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

15  78 

15 

13 

16 

20 

16 

42 

16  50 

16  85 

17.  14 

16 

95 

17 

06 

15 

11 

16 

55 

MAX 

17  09 

17 

12 

18 

77 

16 

93 

17  20 

18  28 

18  33 

17 

30 

17 

25 

16 

45 

21 

12 

MIN 

14  02 

14 

29 

:  ^ 

94 

16 

09 

16  21 

15  41 

16  36 

16 

70 

16 

80 

14 

60 

14 

55 

DAYS 

31 

28 

28 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

362 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  16  50 

HIGHEST  STAGE  WAS  21  13  AT  1  00  A  M  ON  NOV  27 

LOWEST  STAGE  WAS  14  28  ON  FEB  24 


DEC 

20  03 
19  70 
19  45 
19  25 
19  00 

18  74 
18  45 
18  10 
17  65 

17  95 

18  75 
18  72 
18  42 
17  90 

17  50 

10  58 

18  78 
18  68 

19  55 
19  45 

19  21 

18  90 

20  26 
20  20 
20  10 

19  85 
19  50 
19  20 
18  92 
18  65 
10  35 


18  96 
20  26 
17  50 
31 


14  2 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


BAYOU  TECHE  AT  ARNAUDVILLE,  LA 

LOCATION  LAT  30-23-50,  LONG  91-55-50  STATF  -IGHWAY  31  BRIDGE,  270  FEET  UPSTREAM  FROM  BAYOU 
FUSILIER  (ST A  6410012C  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  (DIGITAL)  AND  WIRE  WEIGHT 

GENERAL  INFORMATION  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U  S  GEOLOGICAL  SURVEY  SINCE  FEB  1953 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE.  INTERMITTENTLY,  1932  TO  1943  DAILY,  NOV  2,  1943,  TO  DATE  PUBLISHED 

BY  CORPS  OF  ENGINEERS  SINCE  1943  DISCHARGE,  1946  TO  1956.  OBSERVED  BY  CORPS  OF  ENGINEERS 
COMPUTED  DAILY.  BY  U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 

EXTREMES  HIGHEST,  24  27  FEET  ON  MAY  23,  1953  LOWEST,  6  78  FEET  ON  0CT  28.  1956 


MEAN  DAILY 

STAGE 

IN  FEET 

CAGE 

ZERO  IS 

AT  NCVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

13 

95 

13 

13 

12 

81 

13 

79 

13 

58 

13 

88 

14 

62 

13  54 

12 

31 

16 

36 

2 

13 

67 

13 

07 

13 

25 

13 

66 

13 

60 

13 

83 

14 

48 

12 

22 

15 

81 

3 

13 

50 

13 

01 

13 

59 

13 

60 

13 

05 

13 

72 

14 

38 

12 

15 

15 

51 

4 

13 

40 

13 

20 

14 

10 

13 

62 

13 

95 

13 

72 

14 

28 

12 

31 

15 

32 

5 

13 

24 

14 

09 

13 

77 

13 

68 

13 

77 

13 

84 

14 

08 

14 

65 

15 

17 

6 

13 

10 

13 

92 

13 

77 

13 

73 

13 

70 

13 

91 

13 

76 

14 

1  1 

15 

00 

7 

13 

23 

13 

58 

13 

75 

13 

80 

13 

55 

13 

90 

13 

51 

13 

73 

12 

46 

13 

13 

14 

83 

8 

13 

53 

13 

12 

13 

75 

13 

79 

13 

54 

14 

02 

13 

89 

13 

79 

12 

31 

12 

75 

14 

60 

9 

13 

82 

12 

74 

13 

80 

13 

76 

13 

59 

14 

00 

13 

99 

13 

81 

12 

32 

12 

53 

14 

30 

10 

13 

69 

12 

59 

13 

79 

13 

72 

13 

61 

13 

06 

13 

97 

13 

79 

12 

43 

12 

44 

14 

51 

1  1 

14 

25 

12 

79 

13 

72 

13 

67 

13 

61 

14 

00 

13 

93 

14 

1 1 

12 

61 

13 

01 

15 

19 

12 

14 

47 

12 

99 

14 

12 

13 

66 

13 

58 

13 

99 

13 

90 

14 

50 

12 

76 

13 

36 

15 

08 

13 

14 

28 

13 

04 

14 

41 

13 

64 

13 

62 

13 

05 

13 

84 

14 

1  1 

12 

92 

12 

57 

14 

83 

14 

13 

57 

13 

05 

14 

13 

13 

62 

13 

66 

13 

65 

13 

79 

13 

91 

13 

02 

12 

23 

14 

50 

15 

13 

12 

13 

04 

13 

03 

13 

57 

13 

68 

13 

28 

13 

76 

13 

89 

12 

93 

12 

3- 

14 

81 

16 

13 

20 

12 

92 

13 

48 

13 

55 

13 

70 

12 

84 

14 

07 

12 

72 

12 

32 

15 

99 

17 

13 

42 

12 

87 

13 

06 

13 

53 

13 

71 

13 

17 

13 

82 

12 

47 

12 

31 

15 

73 

18 

13 

59 

12 

92 

13 

05 

13 

54 

13 

75 

13 

52 

13 

70 

12 

29 

12 

36 

15 

48 

19 

13 

68 

12 

97 

15 

12 

13 

54 

13 

68 

13 

68 

13 

65 

12 

22 

12 

39 

16 

04 

20 

13 

67 

13 

23 

15 

47 

14 

15 

13 

57 

13 

77 

13 

59 

12 

31 

12 

62 

15 

77 

21 

13 

60 

13 

21 

If 

25 

14 

07 

13 

60 

13 

75 

13 

63 

12 

48 

12 

99 

15 

42 

22 

13 

53 

12 

98 

14 

74 

13 

90 

13 

66 

13 

68 

13 

70 

12 

49 

1_' 

10 

15 

56 

23 

13 

50 

12 

71 

13 

89 

13 

78 

13 

69 

13 

63 

13 

75 

12 

42 

13 

35 

17 

67 

24 

13 

42 

12 

50 

13 

28 

13 

62 

13 

71 

13 

65 

13 

73 

13 

16 

15 

70 

17 

59 

25 

13 

33 

12 

63 

13 

68 

13 

47 

13 

90 

13 

67 

13 

72 

13 

20 

18 

90 

17 

03 

26 

13 

61 

12 

91 

13 

07 

13 

52 

14 

35 

13 

60 

13 

75 

12 

81 

19 

20 

16 

39 

27 

13 

90 

12 

09 

13 

28 

13 

59 

14 

52 

13 

46 

13 

76 

12 

38 

18 

95 

15 

78 

28 

13 

15 

12 

59 

13 

13 

73 

13 

60 

14 

70 

13 

13 

48 

03 

13 

13 

81 

12 

38 

48 

18 

17 

43 

15 

38 

30 

09 

63 

14 

13 

17 

_ 

THE  i 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

13  54 

13  02 

13  85 

13  69 

13  79 

13  72 

14  01 

13  81 

13  54 

12  58 

13  98 

15  50 

MAX 

14  47 

14  09 

15  47 

14  15 

14  70 

14  41 

14  62 

14  50 

13  54 

13  20 

19  20 

17  67 

MIN 

12  98 

12  50 

12  01 

13  47 

13  34 

12  84 

13  51 

13  52 

13  54 

12  22 

12  15 

14  30 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

15 

25 

1 

25 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  300 
THE  MEAN  STA'E  FOR  THE  YEAR  WAS  13  79 
HIGHEST  STAGE  WAS  19  23  AT  6  00  A  M  ON  NOV  26 
LOWEST  STAGE  WAS  12  21  ON  OCT  19 


-U4 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


RUTH  CANAL  AT  RUTH,  LA  (EAST) 

LOCATION  LAT  30-14-33,  LONG  91-53-02  ABOUT  100  FEET  UPSTREAM  FROM  CONTROL  STRUCTURE,  O  4 
MILE  BELOW  JUNCTION  WITH  BAYOU  TECHE  <STA  6415012C  > 

GAGE  STAFF  TYPE 


RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY,  1932  TO  1933  AND  1937  TO  1945  DAILY.  MAY  1945  TO  DATE  PRIOR 
TO  JAN  21,  1947  REFER  TO  CAGE  LOCATED  ON  OLD  STATE  HIGHWAY  25  (PRESENTLY  HIGHWAY  31)  BRIDGE. 

600  FEET  UPSTREAM 


EXTREMES 

H I GHEST , 

18  4 

FEET  ON  AUG 

13  AND 

15.  1940 

LOWEST. 

5  2  FEET 

ON  OCT  27 

,  1956 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

10  02 

9  65 

9  60 

V  01 

9  06 

9  42 

9  57 

8  93 

8  99 

9  73 

9  34 

1 1  13 

2 

9  97 

9  64 

9  32 

9  00 

9  00 

9  38 

9  55 

8  94 

9  06 

9  57 

9  28 

10  78 

3 

9  83 

9  62 

9  25 

9  03 

9  01 

9  25 

9  53 

0  92 

9  14 

9  39 

9  25 

10  62 

4 

9  80 

10  53 

9  52 

9  05 

9  02 

9  36 

9  39 

8  94 

9  05 

9  35 

9  33 

10  48 

5 

9  75 

10  27 

9  34 

9  03 

9  01 

9  32 

9  32 

B  94 

9  05 

9  36 

10  07 

10  37 

6 

9  72 

10  15 

9  02 

9  01 

9  00 

9  23 

9  15 

8  96 

9  08 

9  31 

10  03 

10  34 

7 

9  71 

10  00 

9  16 

9  00 

9  03 

9  31 

9  02 

8  98 

9  04 

9  37 

9  75 

10  24 

8 

9  76 

9  81 

9  03 

8  99 

9  00 

9  25 

9  08 

9  02 

9  00 

9  36 

9  57 

10  14 

9 

9  89 

9  72 

9  06 

8  95 

8  98 

9  32 

9  20 

9  08 

9  03 

9  39 

9  40 

9  99 

10 

9  98 

9  75 

9  08 

B  96 

9  03 

9  26 

9  21 

9  00 

9  12 

9  38 

9  34 

9  94 

1 1 

10  13 

9  60 

9  07 

8  93 

9  o: 

9  24 

9  19 

9  05 

9  09 

9  40 

9  43 

10  35 

12 

10  17 

9  64 

9  70 

B  95 

9  02 

9  26 

9  15 

9  67 

9  06 

9  41 

9  59 

10  33 

13 

10  14 

9  74 

9  48 

0  95 

8  98 

9  20 

9  15 

9  38 

9  04 

9  98 

9  35 

10  20 

14 

9  92 

9  77 

9  36 

8  94 

9  03 

9  17 

9  09 

9  23 

9  01 

9  62 

9  20 

10  02 

15 

9  76 

9  77 

9  21 

8  93 

9  08 

9  03 

9  05 

9  23 

9  01 

9  54 

9  26 

10  50 

16 

9  69 

9  74 

9  02 

8  90 

9  12 

8  94 

9  02 

9  23 

9  03 

9  40 

9  34 

10  98 

17 

9  79 

9  74 

8  91 

8  94 

9  14 

8  94 

8  99 

9  10 

9  01 

9  36 

9  20 

10  78 

18 

9  83 

9  74 

0  94 

8  93 

9  22 

9  04 

9  02 

9  00 

9  06 

9  32 

9  25 

10  78 

19 

9  83 

9  75 

9  59 

8  97 

9  13 

9  08 

9  02 

0  98 

9  07 

9  26 

9  28 

10  84 

20 

9  89 

9  70 

9  81 

9  30 

9  00 

9  15 

8  98 

8  99 

9  07 

9  30 

9  38 

10  79 

21 

9  85 

9  79 

9  72 

9  18 

9  06 

9  18 

9  18 

9  02 

9  08 

9  34 

9  49 

10  60 

22 

9  80 

9  74 

9  5' 

9  15 

9  13 

9  14 

9  00 

9  09 

9  22 

9  39 

9  54 

10  48 

23 

9  76 

9  67 

9  24 

9  02 

9  16 

9  09 

8  93 

9  12 

9  16 

9  40 

9  53 

11  97 

24 

9  78 

9  58 

9  01 

9  07 

9  15 

9  03 

8  96 

9  02 

9  18 

9  76 

11  64 

11  66 

25 

9  80 

9  20 

9  01 

8  97 

10.  14 

9  13 

8  99 

9  05 

9  15 

9  69 

12  80 

11  43 

26 

9  79 

9  37 

8  87 

9  02 

9  99 

9  22 

9  08 

°  08 

9  14 

9  57 

12  37 

11  12 

27 

9  84 

9  27 

8  00 

9  04 

10  00 

9  20 

9  63 

9.  12 

9  15 

9  36 

12  24 

10  88 

28 

9  77 

9  57 

8  94 

9  08 

10  08 

9  10 

9  20 

9  14 

9  12 

9  34 

11  98 

10  61 

29 

9  64  — 

9  00 

9  03 

9  89 

9  38 

9  00 

9  01 

9  13 

9  34 

11  75 

10  48 

30 

9  61  — 

9  06 

9  05 

9  76 

9  44 

8  98 

9  03 

9  14 

9  35 

11  40 

10  36 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

9  84 

9 

74 

9 

22 

9 

01 

9 

26 

9 

20 

9  15 

9 

00 

9  08 

9 

44 

10  05 

10  63 

MAX 

10  17 

10 

53 

9 

81 

9 

30 

10 

14 

9 

44 

9  o3 

9 

67 

9  22 

9 

98 

12  80 

11  97 

MIN 

9  61 

9 

20 

8 

00 

8 

90 

8 

90 

8 

94 

8  88 

8 

92 

8  99 

9 

26 

9  20 

9  94 

DAYS 

31 

26 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER  OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

365 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  9  47 
HIGHEST  STAQE  WAS  12  80  ON  NOV  25 
LOWEST  STAGE  WAS  8  80  ON  MAR  27 


0  *  I L  v  GATE  UPEMNGS  FOR  1 1(6 
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RUTh  CANAL  t-ONTR'”  ’RUCTURE 


RhYSICFt.  0»T*.  CCMROL  STRUCTURE  CONSISTS  OF  THREE  GATES.  E»CH  EIGHT  FEET  PICE.  ALL  GATES  ARE 
OPENED  THE  same  amount. 

REMARKS.  STRUCTURE  IS  OPERATEC  ANC  MAINTAINED  By  The  TEChE* VE RM IL I  ON  FRESHNATER  DISTRICT, 
UAFAYETTE,  LA. 

CAILY  EIGHT  A.m.  GATE  CPEMNGS  IN  INCHES 


DM 

JAN 

F£R 

HAfl 

APR 

HAY 

JU* 

JUL 

AUG 

SEP 

CCT 

NOV 

OEC 

1 

3,00 

3.00 

3.00 

8.00 

6,00 

8,00 

8.00 

12.00 

12.00 

4,00 

4.00 

4.00 

2 

3.00 

3.00 

8.00 

8.00 

6.00 

8.00 

8.00 

12.00 

12.00 

4.00 

4,00 

4,00 

3 

3.00 

3.00 

8.00 

8.00 

8,00 

8.00 

8.00 

12.00 

12.00 

4,00 

4.00 

4.00 

4 

3. 00 

3.00 

8.00 

8.00 

8.00 

8.00 

8,00 

12.00 

12.00 

4.00 

4,00 

4,00 

5 

3.00 

3. 00 

6.00 

8.00 

6,00 

8.00 

8.00 

12.00 

12.00 

4.00 

4.00 

4,00 

b 

3.00 

3.00 

8,00 

e.oo 

8.00 

8,00 

12.00 

12.00 

12.00 

4.00 

4,00 

4.00 

7 

3.00 

3.00 

8,00 

e.oc 

8.00 

8.00 

12.00 

12.00 

12.00 

4.00 

4,00 

4.00 

a 

3.00 

3.00 

8,00 

8.00 

6.00 

6.00 

12.00 

12.00 

12.00 

4.00 

4.00 

4,00 

9 

3.00 

3.00 

8.00 

8.00 

e.oo 

6.00 

12.00 

12.00 

12.00 

4.00 

4.00 

4,00 

10 

3.00 

3.00 

8.00 

8.00 

e.oo 

8.00 

12.00 

12.00 

12.00 

4,00 

4.00 

4.00 

1 1 

3.00 

3.00 

8.00 

6.00 

6.00 

8,00 

12.00 

12.00 

12.00 

4.00 

4.00 

4.00 

12 

3.00 

3.00 

8.00 

8,00 

e.oo 

6.00 

12.00 

12.00 

12.00 

4,00 

4.00 

4.00 

13 

3.00 

3.00 

8,00 

8.00 

8,00 

8.00 

12.00 

12.00 

12.00 

4.00 

4,00 

4,00 

14 

3.00 

3.00 

8.00 

8,00 

6.00 

6.00 

12.00 

12.00 

12.00 

4,00 

4.00 

4.00 

15 

3.00 

3.0  0 

8.00 

8.00 

e.oo 

8.00 

12.00 

12.00 

12.00 

4.00 

4.00 

4.00 

lo 

3.00 

3.00 

8.00 

*.00 

6,00 

6.00 

12.00 

12.00 

12.00 

4,00 

4,00 

4,00 

17 

3.00 

3.00 

8,00 

6.00 

e.oo 

8,00 

12.00 

12.00 

12.00 

4,00 

4.00 

4,00 

16 

3. CO 

3.00 

8.00 

8.00 

e.oo 

8.00 

12.00 

12.00 

12.00 

4,00 

4.00 

4.00 

19 

3.00 

3.00 

8.00 

6.00 

8.00 

8,00 

12.00 

12.00 

12.00 

4,00 

4,00 

4.00 

20 

3.00 

3.00 

8.00 

6.00 

6.00 

8.00 

12.00 

12.00 

12.00 

4,00 

4.00 

4.00 

21 

3.00 

3.00 

8.00 

8.00 

e.oo 

6.00 

12.00 

12.00 

12.00 

4.00 

4,00 

4.00 

22 

3.0  0 

3.00 

8.00 

6.00 

8.00 

8.00 

12.00 

12.00 

12.00 

4.00 

4.00 

4.00 

23 

3.00 

3.00 

6.00 

8.00 

e.oo 

8.00 

12.00 

12.00 

12.00 

4,00 

4.00 

4.00 

24 

3.00 

3.00 

8.00 

8.00 

e.oo 

8.00 

12.00 

12.00 

12.00 

4,00 

4.00 

4.00 

25 

3.00 

3.00 

8.00 

6.00 

8,00 

8.00 

12.00 

12.00 

12.00 

4.00 

4,00 

4.00 

2b 

3.00 

3.00 

8.00 

e.oo 

8.00 

12.00 

12.00 

12.00 

4,00 

4.00 

4.00 

2  1 

3.00 

3.00 

8.00 

8.00 

e.oo 

6.00 

12.00 

12.00 

12.00 

4.00 

4.00 

4.00 

2d 

3.00 

3.00 

8.00 

8,00 

e.oo 

8,00 

12.00 

12.00 

12.00 

4,00 

4.00 

4.00 

29 

3.00 

8.00 

8.00 

e.oo 

8.00 

12.00 

12.00 

12.00 

4,00 

4.00 

4.00 

3U 

3.00 

8.00 

6.00 

8,00 

8.00 

12.00 

12.00 

12.00 

4.00 

4.00 

4,00 

31 

3.00 

8,00 

e.oo 

12.00 

12.00 

4,00 

4.00 

DAILY  ST ACE  FOR  1986 


1*7 

BAYOU  TECH E  AT  KEYSTONE  LOCK  (LA  >  (LOWER ) 

LOCATION  LAT  30-04-13.  LONG  91-49-42  DOWNSTREAM  SIDE  OF  LOCK  AND  DAM.  ON  WEST  FENDER.  AND 
3  S  MILES  SOUTH  OF  ST  MARTINVILLE.  LA.  <STA.  6425012D  ) 

GAGE  STAFF  TYPE 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE.  JULY  1,  1913  TO  DATE. 

EXTREMES  HIGHEST.  24.30  FEET  (OATES  OPEN)  ON  MAY  27.  1927  LOWEST.  MINUS  0.7  FOOT  ON  SEPT  22. 

1913 


DAILY  EIGHT  A  N  STACE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M  L  0 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

4  72 

3  26 

2  95 

2  97 

3  44 

3.  57 

3  73 

2  40 

2.  81 

3.  91 

3  30 

5  77 

2 

3  93 

3  25 

2  75 

2  97 

3.  35 

3  44 

4.  00 

2  25 

2  98 

4.  05 

3  13 

5  32 

3 

3  57 

3  27 

2  75 

3  10 

3.  12 

3  23 

5  25 

2  30 

3  29 

3  95 

3  30 

4  79 

4 

3  40 

3  45 

3  06 

3  38 

3  00 

4  10 

6  08 

2  37 

3  30 

3.  86 

3  41 

4  49 

5 

3  30 

7  25 

3  03 

3  44 

3  12 

3  73 

4.  04 

2  50 

3  26 

3  53 

4  25 

4  30 

6 

2  95 

5  75 

2  90 

3  38 

3  38 

3  77 

3.  32 

2  73 

3  12 

3  45 

4.  54 

4  67 

7 

3  53 

4  88 

2  58 

3  17 

3  41 

3  77 

3.  09 

2  85 

2  81 

3  17 

4.  45 

4.  67 

e 

3  67 

4  36 

2  63 

3  03 

3  40 

3  73 

3  16 

2  95 

2  79 

3  11 

3.  63 

4  57 

9 

3  60 

3  00 

2  71 

2  95 

3  42 

3  81 

3.  43 

2  99 

2  82 

3  28 

3  45 

4  45 

10 

4  96 

3  61 

2  88 

2  74 

3  38 

3  95 

3  87 

3  06 

3.  15 

3  28 

3  08 

4  37 

1 1 

5  09 

3  10 

2  90 

2  70 

3  36 

3  81 

3  76 

3  04 

3  33 

3  19 

3  10 

5.  07 

12 

4  19 

2  68 

3  00 

2  72 

3  50 

3  63 

3  70 

3.  97 

3.  53 

3  38 

3  61 

4.  99 

13 

4  40 

2  62 

4  28 

2  94 

3  30 

3  54 

3  54 

3  71 

3  31 

4  33 

3.  37 

4  63 

14 

4  27 

2  02 

3  81 

2  82 

3  20 

3  51 

3  31 

3  34 

3  15 

4.  80 

2.  70 

4.  39 

15 

3  85 

3  10 

3  07 

3  11 

3  36 

3  14 

3  13 

3.  21 

3.  17 

4  05 

2  73 

4  67 

16 

3  48 

3  06 

2  85 

2  83 

3  65 

2  97 

2  93 

3  20 

3  21 

3  64 

3  10 

7.  90 

17 

3  38 

3  23 

2  80 

2  62 

3  82 

2  78 

2  90 

3.  22 

3  15 

3  20 

3.  30 

6  15 

IS 

3  63 

2  57 

2  80 

2  75 

4  03 

2  78 

3.  15 

3  00 

3  30 

3  19 

3  33 

5  48 

19 

3  68 

3  59 

3  80 

3  01 

4  00 

2  94 

2  93 

2  70 

3.  40 

3.  12 

3  25 

5  80 

20 

3  71 

3  63 

4  10 

4  12 

3  48 

3  04 

2  86 

2  50 

3.  45 

3  17 

3  38 

5  43 

21 

3  70 

3  71 

3  90 

3.  54 

3  15 

3  18 

3.  05 

2.  52 

3  45 

3  39 

3  12 

5  10 

22 

3  60 

3  68 

3  59 

3  21 

3  21 

3  18 

3.  13 

2  75 

3  54 

3.  47 

3  28 

4  78 

23 

3.  46 

3  41 

3.  18 

2  98 

3  48 

3  ?C 

2.  90 

2.  85 

3.  70 

3  57 

3  49 

9  47 

24 

3  38 

3  25 

S  67 

2  88 

3  55 

3  17 

3  10 

3  00 

3  55 

4  11 

3  59 

7  81 

25 

3  43 

3  15 

3  30 

2  86 

4  62 

3.  22 

3  83 

2  81 

3  67 

4  36 

8  30 

7.  05 

26 

5  55 

3  17 

2  47 

2  96 

4  48 

3  70 

3.  15 

2  67 

3  65 

3  85 

8  11 

6.  60 

27 

4  63 

3  46 

2  35 

3  12 

5  17 

4  02 

3  95 

2  67 

3  61 

3  55 

7  29 

6.  13 

28 

4  00 

3  35 

2  30 

3  30 

5  40 

3  73 

3  75 

2  92 

3.  56 

3  33 

7  01 

5  64 

29 

3  48  - 

2  55 

3  38 

3  93 

3  74 

3.  27 

2.  82 

3  56 

3  22 

6  64 

5  23 

30 

3  27  - 

2  68 

3  35 

4  00 

4  43 

2  83 

2.  69 

3  63 

3  13 

6.  19 

5.  45 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS 

!  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3  B4 

3  62 

2  98 

3.  08 

3  66 

3  49 

3  47 

2  86 

3  31 

3  58 

4  18 

5  50 

MAX 

5  55 

7  25 

4  26 

4  12 

5  40 

4  43 

6  08 

3  97 

3.  70 

4  80 

8  30 

9  47 

MIN 

2  95 

2  62 

2  30 

2.  62 

3.  00 

2  78 

2  55 

2  25 

2  79 

3  11 

2  70 

4  30 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STACE  FOR  THE  YEAR  WAS  3  63 
HIGHEST  STACE  WAS  9  47  ON  DEC  23 
LDWEST  STAGE  WAS  2  25  ON  AUG  2 


DAILY  STAGE  FOR  1906 


CHARENTON  DRAINAGE  CANAL  NEAR  FLOODGATE  <LA.  ) 

LOCATION  LAT  29-53-30.  LONG  91-31-32  STATE  HIOHWAY  07  BRIDGE  AT  JUNCTION  WITH  BAYOU  TE CHE 
<  STA  6440C13  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  JAN  1943.  TO  NOV  1945.  AND  APR.  1946,  TO  DATE  PRIOR  TO  NOV  1970  GAGE  WAS 
LOCATED  ABOUT  200  FEET  NORTH  OF  PRESENT  LOCATION 

EXTREMES.  HIGHEST .  73  FEET  ON  JUNE  B,  1953  LOWEST,  MINUS  1  37  FEET  ON  JAN.  13.  1956 

DAILY  EIQHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NQVD  < 1976  ADJ  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

1 

1  50 

0  95 

0  25 

1  30 

1  90 

2 

1  39 

0.  98 

0  56 

I  25 

1  90 

3 

1  40 

0  92 

0  65 

1  41 

F 

1  13 

1  89 

4 

1  34 

1  23 

0  76 

E 

1  58 

1  21 

2  01 

5 

1  26 

2  13 

0  45 

E 

1  66 

1  68 

2  11 

6 

0  89 

2  30 

1  06 

E 

1  57 

E 

1  92 

2  22 

7 

1  26 

1  90 

0  62 

E 

1  47 

E 

2.  09 

2  20 

8 

0  92 

2  00 

1  05 

E 

1  24 

2  04 

2  21 

9 

0  75 

1  67 

1  16 

E 

1  18 

2  07 

2  30 

10 

1  20 

1.  60 

1  37 

0  91 

1  89 

2  36 

1  1 

0  95 

1  08 

1  40 

0  83 

1  85 

2  26 

12 

1  27 

0  50 

1  76 

1  00 

2  02 

1  99 

13 

1  18 

0  45 

1  79 

1  25 

1  70 

1  60 

14 

0  97 

1  02 

1  70 

1  28 

1  56 

1  49 

15 

1  00 

0  99 

1  56 

1  40 

1  86 

1  29 

16 

0  87 

1.  18 

1  33 

1  17 

2  11 

1  31 

17 

1  04 

1  40 

1  20 

0  58 

2  30 

1  40 

10 

1  15 

1  45 

1  40 

0  90 

2  45 

1  49 

19 

1  20 

1  40 

2  03 

1  17 

2.  09 

1  45 

20 

0  96 

1  42 

1  72 

1  92 

1  61 

1  61 

21 

1  02 

1  42 

1  23 

1  69 

1  72 

1  60 

22 

l  00 

1  40 

0  71 

1  28 

1  94 

1  64 

23 

0  01 

0  88 

0  03 

1  00 

2  22 

1  56 

24 

0  83 

1  23 

0  06 

2  19 

1  59 

25 

1  15 

1  00 

0  93 

2  11 

1  72 

26 

1  36 

1.  31 

1  04 

2  17 

2  30 

27 

0  72 

1  51 

1  10 

2  11 

2  16 

28 

0  49 

0  94 

0  97 

2  11 

1  80 

29 

0  75 

0  96 

2  03 

1  74 

30 

0  73 

1  05 

1  94 

1  99 

31 

0  85 

1  20 

— 

1.90 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

1  04 

1 

29 

1 

12 

1 

26 

1  93 

1  84 

MAX 

1  50 

2 

30 

2 

03 

1. 

92 

2  45 

2  36 

MIN 

0  49 

0 

45 

0 

25 

0 

58 

1  13 

1.  29 

DAYS 

31 

28 

31 

23 

29 

30 

THE  TOTAL 

NUMBER 

OF 

DAYS 

a. 

o 

u. 

THE 

YEAR 

WAS 

319 

F-FSTIMATED  F-NOT  AT  STATED  TIME 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.  52 
HIGHEST  STAOE  WAS  2  06  AT  6  00  A  M  ON  NOV  25 
LOWEST  STAOE  WAS  0  24  ON  MAR  1 


JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

2  07 

0  92 

1  35 

2  10 

1.  70 

2  40 

2  05 

0  86 

1  50 

2  16 

1  71 

2  28 

1.  98 

0  79 

1  79 

2  19 

1  78 

1  84 

1  90 

0  BO 

1  79 

2.  22 

1  95 

1  79 

1  85 

0.  91 

1  68 

2  16 

2  30 

1  76 

1  13 

1  48 

2  01 

1  60 

1  17 

1  43 

1  95 

1  40 

1  32 

1  43 

1.  81 

1  57 

1  38 

1  56 

1  77 

1  91 

1  46 

1  74 

1  70 

1  95 

1  42 

2.  01 

1  72 

1  96 

1  40 

2  10 

1  85 

1  77 

1  35 

1  87 

1.  48 

1  50 

1.  75 

1  35 

1  62 

1  78 

1  34 

1  62 

1  69  F 

1  22 

1  29 

1  55 

1  70 

1  32 

F 

2  01 

1  30 

1  21 

1.  82 

1  46 

1.  95 

1  32 

0  60 

1  84 

1  47  F 

1  78 

1.  95 

1.  20 

0.  64 

1  89 

1  65 

1  90 

1  90 

1  18 

0  75 

1  89 

1  85 

1.50  F 

01 

0- 

1  19 

1  02 

1  86 

1. 89 

1  75 

1  14 

1  30 

1  86 

2  10 

1  99 

1  10 

1  28 

2  05 

2  45 

2  07 

1  10 

1  13 

2  20 

2  12 

2  70 

1  16 

1  08 

2  17 

1  93 

2  80 

1  11 

1  08 

2  03 

1  88 

2  62 

1  17 

1  23 

1  99 

1  75 

2  53 

1.  14 

0  81 

2  02 

1  67 

2  40 

0  99 

1  10 

2  04 

I  51 

2  30 

1  46 

1  15 

1  81 

1  64 

2  10 

2  00 

2.  07 

1  62 

2  20 

2  45 

2.  80 

2  40 

0  92 

0  60 

1  35 

1  22 

1  50 

1  79 

31 

31 

30 

28 

17 

10 

DAILY  STAGE  FOR  1986 
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CHARENTON  DRAINAGE  CANAL  AT  BALDWIN,  LA 

LOCATION  LAT  29-49-23.  LONG  91-32-30  ABOUT  35  FEET  SOUTHWEST  OF  SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD 
BRIDGE  < STA.  6445013  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  AUG  15,  1941,  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  5  36  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957  LOWEST.  MINUS  1.51  FEET  ON 

JAN  17.  1948 


DAILY  EIGHT 

A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NCVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

-0  24 

1  64 

1  31 

1  59 

1  84  F 

0  82 

1  50 

2  26 

1  24 

2 

0  58 

1  60 

1  15 

1  68 

1  82 

0  86 

1  66 

2  06 

1  26 

3 

F 

1 

22 

0  55 

1  65 

0.  70 

1  86 

1  44 

1  01 

1  08 

2  40 

1  36  F 

0  60 

4 

0  56 

1  00 

0  96 

1  93 

1  52 

1  00 

1  80 

1  95 

1  66 

1  02 

5 

0  29 

1  91 

1  93 

2  17 

1  80 

1.  04 

1  50 

1  77 

2  00 

0  94 

6 

0  98 

1  69 

1  99 

2  24 

1  72 

1  09 

1  26 

1  54 

1  22 

7 

0  31 

1  25 

2  21 

2  18 

1  49 

1  25 

1  25 

1. 24 

1  41 

8 

1  05 

1  36 

2  06 

2  24 

1  32 

0  96 

1  24 

1. 64 

1  29 

9 

1  15 

0  63 

1  95 

2  35 

1  54 

1  14 

1  50 

1  99 

1  41 

10 

1  41 

1  03 

1  73 

2.  36 

1  90 

1  26 

!  80 

1  70 

0  50 

1  1 

F 

0 

57 

1  37 

1  33 

1  80 

2.  15 

1  84 

0  97 

2  25 

2  06 

0  43 

12 

1 

22 

I  49 

1  62 

1  76 

1  37 

2  88 

1  21 

2  00 

2  12 

0  57 

13 

1 

1  1 

1  25 

1  28 

1  36 

1  07 

1  51 

1  23 

1  71 

2  27 

0  00 

14 

0 

79 

1  54 

1.  60 

1  29 

1  11 

1  24 

1  58 

1  76 

1  49 

0  72 

15 

0 

05 

1  45 

0  99 

1  84 

1  01 

1  09 

1  68 

1  82 

1  33 

0  75 

16 

0 

75 

1  1  S 

0  20 

2  14 

1  20 

1  21 

1  70 

1  50 

0  69 

1  40 

17 

0 

09 

1  15 

0  29 

2  35 

1  19 

1  14 

1  55 

1  66 

1  06 

1  38 

18 

0 

99 

1  43 

0  90 

2  40 

1  43 

1  34 

0  95 

1  71 

1  06 

1  29 

19 

1 

05 

2  05 

1  40 

1  35 

1  23 

1  34 

0  55 

1  55 

1  12 

1.  16 

20 

1 

00 

1  86 

2  05 

0  93 

1.  56 

1  14 

0  66 

1  66 

1  38  F 

1  52 

1  20 

21 

0 

95 

1  77 

1  05 

1  69 

1  61 

1  14 

0  85 

1  60 

1  50 

1  08 

1  06 

22 

0 

76 

1  65 

0  72 

2  16  F 

0  63 

1  17 

1  15 

1  77 

1  59 

1  60 

1  55 

23 

0 

42 

1  56 

0  77 

2  49 

0  91 

1  08 

1  34 

1  49 

1  96 

1  77 

1  55 

24 

0 

42 

1  51 

1  42 

2  22 

1  33 

1  04 

1  07 

2  01 

2  47 

1  80 

i  40 

25 

0 

55 

1  46 

1  55 

1  88 

1  39 

0  93 

0  82 

2  28 

1  57 

2  86 

1  54 

26 

0 

74  F 

1  40 

1  44 

1  44 

1  87 

2  28 

0  74 

0  92 

2  04 

1  64 

1  37 

27 

-0 

1 1 

1  44 

1  42 

1  45 

1  58 

2  38 

0  80 

1  07 

1  98 

1  65 

1  22 

28 

0 

20 

1  51 

1  40 

1  51 

1  41 

1  74  F 

0  93 

1  27 

2  06 

1  44 

0  95 

29 

0 

40  - 

1  38 

1  30 

1  28 

1  33 

0  86 

0  81 

2  21 

1  37 

F 

1  45 

30 

— 

— 

1  35 

1  53 

1  20 

1  06 

0.  71 

1  28 

2  22 

1  14 

31 

. _ 

1  50 

1.40  — 

0  90 

1  37  - 

1  35  - 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

0  74 

1  45 

1 

22 

1 

30 

1  69 

1  62 

1  30 

1  11 

1  76 

1  64 

1  65 

1  09 

MAX 

1  22 

1  5’ 

2 

05 

2. 

05 

2  49 

2  38 

1  90 

1  70 

2  28 

2  47 

2  86 

1  55 

MIN 

-0  11 

1  40 

-0 

24 

0 

20 

0  70 

0  63 

0  71 

0  55 

1  24 

0  69 

1  08 

0  08 

DAYS 

20 

3 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

11 

27 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

306 

F*NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  38 

HIGHEST  STAGE  WAS  3  00  AT  7  00  A  M  ON  NOV  25 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0  49  ON  JAN  27 


150 


DAILY  STAOE  FOR  1986 


HANSON  CANAL  AT  HANSON  LOCK  (LA  )  (NORTH) 


LOCATION  LAT  29-46-17,  LONG  91-29-01  ON  FENDER,  15  FEET  NORTH  OF  LOCK,  1  8  MILES  SOUTHEAST 
OF  FRANKLIN,  LA  ( STA  6455010  > 

©ACE  STAFF  TYPE 

RECORDS  AVAILABLE  DAILY,  NOV  18.  1923  TO  SEP.  19,  1951.  INTERMITTENTLY,  1953  TO  DATE 


DAY  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUC  SEP  OCT  NOV  DEC 

1  2  63 

2  3  51 

3  3.  03 

4  3  57 

5  3  92 

6  3  11 

7 

8 

9  3  31 

10  3  61 

1 1 

12  2  49  3  48  3  00 

13  3  06 

14 

15  2  78 

16  2.  29  3  09  2  87 

17  3  56 

19  3  06 

19  3  39  2  42  3  48 

20 

21 

22  3  17 

23  4  32 

24  3  10 

25  3  00  4  29 

26 

27  2  92 

28 

29  - 

30  -  2  98  4  00  3  46 

31  -  -  -  -  - 


DAILY  STAGE  FOR  1986 
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BAYOU  TECHE  AT  WEST  CALUMET  FLOODGATE  (LA  ) 

LOCATION  LAT  29-42-13.  LONG  91-22-31  IN  NEW  CHANNEL  ON  SOUTHWEST  END  OF  FLOODGATE.  08  MILE 
NORTHWEST  OF  CALUMET.  LA  (STA  6465010  > 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 


RECORDS  AVAILABLE 

SEP  12.  1951.  TO 

DATE 

EXTREMES  HIGHEST. 

4  65  FEET  ON  APR 

17.  1973 

LOWEST.  MINUS  2  25  FEET  ON 

DEC  6.  1954. 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET 

GAGE  ZERO, 

MINUS  0  14  FOOT,  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2  20 

1.  90 

1  15 

1  90 

2  25 

2  35 

2  39 

2  17 

2  37 

2  96 

2 

1  85 

1  73 

1  53 

2  02 

2  15 

2  33 

2  37 

2.  21 

2  76 

2  85 

F 

2  58 

3 

1  87 

1  76 

1  50 

2  17 

1  65 

2  30 

2  32 

2  32 

2.  65 

3  15 

1  97 

4 

2  02 

2  06 

1  50 

2  24 

1  93 

2  40 

1  99 

2  27 

2  53 

2  72 

2  25 

5 

1  70 

2  30 

1  40 

2  27 

2  35 

2  36 

2  60 

2  35 

2.  22 

2  60 

F 

2  73 

2  12 

6 

1  82 

2  52 

1  97 

2  24 

2  40 

2  46 

3  02 

2  45 

1  99 

2  40 

2.  12 

7 

1  90 

2  12 

1  75 

2  15 

2  40 

2  50 

2  85 

2  38 

1.  92 

1  95 

2  17 

0 

2  10 

2  52 

1  83 

2  14 

2  35 

2  45 

2  68 

2  40 

1  90 

2  28 

2.  25 

9 

2  15 

2  45 

1  62 

1  75 

2  25 

2  45 

2  84 

2  39 

2  17 

2  20 

10 

2  51 

2  74 

1  95 

2  40 

2  10 

2  55 

3  06 

2.  22 

2  53 

1.  87 

1 1 

2  15 

2  30 

2  03 

2  56 

2  45 

2  40 

3  10 

2.  02 

3.  02 

1  05 

12 

2  39 

2  50 

2  34 

2  20 

2  16 

2  35 

2  97 

2  05 

2  80 

2  15 

13 

2  14 

2  75 

1  92 

1  95 

1  80 

1  84 

2  68 

2  15 

2  45 

1  70 

14 

2  20 

2  77 

2  07 

1  88 

1  98 

2  00 

2  53 

2  40 

2  50 

1.  95 

15 

2  34 

1  67 

1  69 

1  87 

2  40 

2  14 

2  48 

2  62 

2.  56 

2  00 

16 

2  16 

2  05 

1  65 

1  38 

2  54 

1  80 

2.  52 

2  62 

2  23 

2  43 

17 

2  20 

2  10 

1  66 

1  72 

2  60 

1  82 

2.  59  F 

1  49 

2  38 

1  92 

2  43 

18 

1  97 

1  08 

2  10 

1  95 

2  65 

1  82 

2  74  F 

1  49 

2  42 

1  95 

F 

2.  42 

2  38 

19 

1  78 

2  04 

2  37 

2  00 

2  50 

1  80 

2  83  F 

1.  49 

2  20 

2  04 

2  34 

2  34 

20 

1  60 

2  13 

2  15 

2  60 

2  49 

1  85 

2  72 

1  58 

2.  30 

2  37 

2  54 

2  27 

21 

1  57 

2  13 

1  93 

2  13 

2  74 

1  85 

2  77 

2.  13 

2.  20 

2  40 

1  94 

2  18 

22 

1  45 

2  08 

2  48 

1  72 

2  49 

1  65 

2.  82 

1  99 

2  35 

2  38 

2  33 

2  16 

23 

1  32 

1  66 

1  74 

1  57 

2  55 

1  73 

2  70 

1  94 

2  20 

2  55 

2  08 

3  08 

24 

1  49 

2  12 

1  70 

2  16 

2  45 

1  68 

2  75 

1  65 

2  64 

2  93 

F 

2  41 

2  83 

25 

1  81 

1  73 

2  00 

2  25 

2  15 

1.  70 

2  70  F 

1  54 

2  74  F 

2  53 

2  62 

26 

1  50 

2  10 

2  89 

i  as 

2  20 

2  49 

2  46 

1  68 

2.  68 

2  65 

27 

0  96 

2  10 

2  07 

1  85 

2  20 

2.  53 

2  59  F 

1  50 

2.  68 

2  34 

28 

1  64 

1  45 

2  26 

2  05 

2  35 

2  13 

2  46  F 

1  50 

2  76 

2  43 

29 

1  57  ■ 

2  42 

1.  90 

2  20 

1  95 

2  47  F 

1  49 

2  95 

2  45 

30 

1  66  - 

2  02 

2  13 

2  21 

2  35 

2  37 

2  28 

2  90 

2  43 

THE  FOLLOWING  REFER 

ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN  1  87 

2 

13 

1  94 

2  03 

2  30 

2  14 

2  63 

2  04 

2  47 

2  47 

2.  35 

2.  29 

MAX  2  31 

2. 

77 

2  89 

2  60 

2.  74 

2  69 

3  10 

2  62 

3  02 

3  15 

2  73 

3  08 

MIN  0  96 

1 

45 

1  15 

1  38 

1  63 

1  65 

1  99 

1  49 

1  90 

1  92 

1.  94 

1  70 

DAYS  31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

17 

8 

30 

THE  TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

328 

F*NOT  AT  STATED  TIME 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  20 
HIGHEST  STAGE  WAS  2  63  A!  j  JO  r 
LOWEST  STAGE  WAS  0  70  ON  JAN  27 


uN  f-  c.u . 
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DAILY  STAGE  FOR  1906 


BAYOU  TEC HE  AT  EAST  CALUMET  FLOODGATE  (LA  > 

LOCATION  LAT  29-42-00.  LONG  91-22-07  IN  NEW  CHANNEL  ON  SOUTHEAST  END  OF  FLOODGATE.  0  2  MILE 
NORTH  OF  CALUMET.  LA  < STA  6470010  ) 


GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 


GENERAL 

INFORMATION 

ON 

NOV  4, 

1976 

CAGE 

WAS 

RAISED  0. 

14  FOOT 

TO  AGREE 

WITH  NEW  GAGE  ZERO 

STAGES  FROM  JAN 

1  THRU  NOV  4 

WERE  CORRECTED  TO  NEW 

datum 

PRIOR  TO 

1976  GAGE  ZERO  WAS  MINUS 

0  14 

FOOT,  NCVD 

RECORDS 

AVAILABLE 

SEP 

13,  1951, 

TO 

DATE 

EXTREMES  HIGHEST, 

5  08 

FEET  ON  OCT 

3,  1964 

LOWEST. 

MINUS  2 

34  FEET 

ON  DEC  23.  1953  EXTREMES 

HAVE 

BEEN  ADJUSTED  TO 

NCVD 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET 

GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  <1965  A DJ  > 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT  NOV 

l 

2  50 

3  02 

3  16 

1  98 

2 

3  23 

2  57 

2  70 

3  12 

3  12 

2  07 

3 

3  20 

2  52 

2  69 

2  86 

3  21 

3.  11 

2  23 

4 

3  16 

2  71 

2  69 

3  24 

2.  86 

2  15 

5 

3  37 

2  54 

2  68 

3  22 

3  01 

6 

3  35 

2  55 

2  69 

3  21 

2  94 

7 

3  31 

2  54 

2  65 

2  93 

3  20 

2.  72 

8 

3  30 

2  74 

2  91 

2  90 

3  15 

2  54 

9 

2  83 

2  68 

3  03 

2  87 

3.  15 

10 

2  62 

2  60 

2  06 

2  98 

3.  14 

2  90 

1  1 

2  56 

2  63 

3  12 

2  96 

3  12 

2  92 

12 

2  37 

2  17 

2  59 

3  15 

3  09 

3  10 

2  83 

13 

2  42 

2  33 

2  66 

3  04 

2  97 

3  15 

2  51 

14 

2  27 

2  65 

2  67 

3  34 

2  80 

3  15 

2  35 

1  5 

1  99 

2  66 

2  62 

3  03 

2  90 

3  08 

2  33 

16 

I  98 

2  66 

2  51 

2  69 

3  13 

2  35 

17 

2  07 

2  60 

2  63 

2.  00 

3  03 

3  08 

2  42 

!  0 

1  7B 

2  60 

2  91 

3  09 

3  08 

3  25 

2  57 

19 

1  58 

2  60 

2  83 

3.  13 

2  92 

3  22 

2  69 

20 

2  58 

2  70 

3  10 

2  34 

3  16 

2  58 

21 

2  58 

2  52 

3  05 

2  94 

3  18 

2  66 

22 

2  58 

2  46 

2  81 

3  21 

3  12 

2  69 

23 

2  56 

2  56 

2  74 

2  95 

3  19 

2  55 

24 

2  51 

2  65 

2  89 

2  96 

3  19 

2  59 

25 

2  52 

2  73 

3  18 

3  47 

3  13 

2  50 

26 

2  50 

2  86 

3  30 

3.  16 

3  16 

2  29 

27 

2  51 

2  85 

3  23 

3  10 

3  10 

2  37 

20 

2  47 

2  02 

3  49 

3  12 

3  06 

2  30 

3  17 

3  06 

2  95 

2  76 

31 

KJti 

3  12 

m-  U 

THE  1 

FOLLOWING  1 

REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2  63 

2  54 

2  66 

2  98 

3  01 

3  14 

2  50 

2  11 

MAX 

3  37 

2  66 

2  91 

3  49 

3  47 

3  25 

3  11 

2  23 

MIN 

1  50 

2  17 

2  46 

2  65 

2  34 

2  84 

2  14 

1  90 

DAYS 

10 

17 

31 

29 

28 

29 

20 

4 

0  0  0 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  184 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  80 
HIGHEST  STAGE  WAS  NOT  DETERMINED 
LOWEST  STAGE  WAS  NOT  DETERMINED 


DEC 


0 


DAILY  STAGE  FOR  19B6 


i  53 


BAYOU  VERMILION  AT  TONTONS  BRIDGE  I LA  ) 

LOCATION  LAT  30-21-00.  LONG  91-5B-53  HIGHWAY  726  BRIDGE.  FOUR  MILES  NORTHEAST  OF  CARENCRO. 
LA  (STA  6715012C  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 


RECORDS  AVAILABLE  MAY  6, 

EXTREMES  HIGHEST.  21  70 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN 

1947  TO 

FEET  ON 

FEET 

l  AUG  24, 

APR  21 > 

1973  AND  MAY  2,  1974 

1977  LOWEST,  MINUS 

TO  DATE 

0  35  FOOT 

ON  DEC 

GAGE 

7,  1954 

ZERO  IS 

AT  M.L  C 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

, 

8  09 

4  96 

4  25 

5  91 

5  68 

7  63 

7  62 

5  03 

5  24 

5  60 

4  41 

13  39 

2 

6  86 

4  98 

4  57 

5  80 

5  55 

7  1  1 

7  02 

5  08 

5  53 

5  26 

4  37 

12  23 

3 

6  08 

4  90 

5  06 

5  78 

5  49 

6  61 

7  00 

5  12 

6  88 

4  93 

4  34 

10  93 

4 

5  66 

5  03 

8  25 

5  88 

5  59 

8  10 

7  42 

5  15 

5  90 

4  75 

4  36 

9  74 

5 

5  49 

9  55 

8  42 

5  97 

5  59 

7  31 

6  85 

5  17 

5  62 

4  50 

It  46 

8  93 

6 

5  18 

8  50 

6  83 

5  95 

5  65 

b  50 

6  35 

5  28 

5  47 

4  62 

12  20 

9  32 

7 

5  19 

7  09 

6  13 

5  88 

5  60 

6  24 

6  12 

5  51 

5  32 

4  44 

10  27 

7  75 

0 

5  63 

6  08 

5  83 

5  83 

5  52 

6  09 

6  20 

5  59 

5  29 

4.  28 

8  10 

7  33 

9 

5  67 

5  42 

5  80 

5  79 

5  53 

6  09 

6  19 

5  74 

5  24 

4  64 

6  39 

6  93 

10 

5  80 

5  44 

5  83 

5  67 

5  47 

7  26 

6  15 

5  68 

5  29 

7  33 

5  25 

6  95 

1  1 

1  l  30 

4  96 

5  75 

5  69 

5  47 

7  44 

6  14 

6  16 

5.  41 

5  97 

4  86 

11  50 

12 

9  50 

4  75 

5  81 

5  70 

5  53 

6  60 

6  05 

11  25 

5  95 

5  20 

5  07 

10  55 

13 

7  84 

4  79 

9  91 

5  90 

3  98 

5  99 

8  77 

5  71 

7  85 

4  85 

8  59 

14 

6  69 

4  92 

8  34 

5  89 

5  75 

5  80 

6  98 

5  45 

9  97 

4  14 

7  35 

15 

5  70 

5  30 

7  10 

5  89 

F  5  50 

5  32 

5  66 

6  16 

5  41 

7  84 

4  24 

7  08 

16 

5  26 

5  10 

6  38 

5  68 

5  67 

4  98 

3  54 

7  83 

5  40 

5  99 

4  44 

14.  62 

17 

5  30 

5  10 

5  81 

5  55 

5  81 

5  05 

5  60 

7  34 

5  39 

4  99 

4  53 

13  85 

18 

5  44 

5  00 

5  55 

5  65 

5  93 

5  67 

3  64 

6  33 

5  51 

4  64 

4  30 

12  28 

19 

5  52 

4  90 

10  81 

5  75 

6  40 

3  40 

6  32 

5  64 

5  58 

4  37 

4  43 

13  54 

20 

5  51 

4  96 

11  29 

7  16 

5  67 

5  38 

5  79 

5  32 

5  60 

4  35 

4  46 

12  71 

21 

5  47 

5  12 

9  72 

8  77 

5  38 

5  57 

6  34 

5  22 

5  62 

4  53 

6  93 

11  32 

22 

5  38 

4  90 

8  28 

7  07 

5  44 

5  62 

6  14 

5  50 

9  27 

4  59 

6  05 

9  82 

23 

5  29 

4  60 

7  07 

6  27 

5  61 

5  50 

5  76 

5  55 

7  16 

4  70 

6  U 

16  10 

24 

5  20 

4  30 

6  09 

5  94 

5  65 

5  45 

5  66 

5  50 

6  28 

8  20 

6  80 

16  09 

25 

5  25 

4  33 

5  64 

5  74 

5  77 

5  44 

3  61 

5  35 

6  01 

9  59 

17  36 

15  15 

26 

6  04 

4  48 

5  66 

5  67 

11  67 

5  86 

5  57 

5  22 

5  94 

7  07 

17  78 

14  10 

27 

5  78 

4  72 

5  26 

5  76 

11  90 

7  34 

8  78 

5  22 

5  87 

5  41 

17  25 

12  88 

28 

5  42 

4  48 

5  45 

5  92 

12  93 

6  65 

7  56  F 

5  48 

5  74 

4  65 

16  46 

11  60 

29 

4  90 

5  72 

6  04 

10  96 

7  55 

6  22 

5  38 

5  70 

4  40 

13  54 

10  30 

30 

31 

4  84 

4  89 

5  84 

5  93 

5  75 

9  37 
8  26 

9  24 

5  62 

3  21 

./  23 

5  22  — 

3  80 

4  42 

4  41  • 

14  64 

9  34 
8  60 

THE 

FOLLOWING  REFFR 

ONLY 

TO  1 

READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

6  01 

5 

31 

6 

72 

6 

01 

6  72 

6 

36 

6 

26 

5  94 

5  82 

5 

60 

8  05 

1 1 

00 

MAX 

11  30 

9 

33 

1 1 

29 

8 

77 

12  93 

9 

24 

8 

78 

11  25 

9  27 

9 

97 

17  78 

16 

10 

MIN 

4  84 

4 

33 

4 

25 

5 

55 

5  38 

4 

98 

5 

21 

5  05 

5  24 

4. 

26 

4.  14 

6 

93 

DAYS 

31 

20 

31 

30 

29 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

363 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  6  69 

HIGHEST  STAGE  WAS  17  84  AT  1  00  A  M  ON  NOV  26 

LOWEST  STAGE  WAS  4  08  ON  NOV  14 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


BAYOU  VERMILION  AT  LONG  BRIDGE,  LA 


LOCATION 

LAT.  30- 

14-25. 

LONG  91-57 

-49 

HIGHWAY  94 

BRIDGE,  FOUR  MILES 

EAST  OF 

LAFAYETTE 

,  LA 

<  STA 

6722512C  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER 

AND  STAFF 

RECORDS  . 

AVAILABLE 

INTERMITTENTLY.  1933 

DAILY,  OCT 

1937  TO 

DATE 

EXTREMES 

HIGHEST, 

20  4 

FEET  ON  AUG 

15. 

1940  LOWEST,  MINUS 

1  04  FEET 

ON  DEC 

6.  1954 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  M.  L.  G 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

i 

3  13 

1  09 

4  19 

4  33 

6  74 

5  65 

3  54 

3.  90 

4  04 

3.  30 

2 

3  07 

2  35 

4  13 

4  24 

6  17 

5  35 

3  45 

4  30 

3  83 

3  53 

3 

3  06 

3  23 

4  44 

3  86 

5  65 

5  61 

3  43 

4  85 

3  97 

3  50 

4 

3  68 

4  00 

4  63 

3  88 

6  23 

6  12 

3  59 

4  42 

3  88 

3  83 

5 

5  92 

4  89 

4  60 

4  09 

5  87 

5  50 

3  69 

4  19 

3  55 

5  56 

6 

F  2  92 

5  70 

4  73 

4  49 

4  26 

5  43 

5  14 

3  BO 

3  98 

3  63 

6  75 

7 

3  61 

4  85 

4  14 

4  19 

4  30 

5  05 

4  92 

3  99 

3  88 

3  21 

6  15 

8 

4  44 

4  07 

3  99 

4  25 

4  84 

4  94 

4  05 

3  94 

3  57 

5  40 

9 

3  78 

4  12 

3  88 

4  27 

4  79 

4  89 

4  25 

3  93 

3  91 

4.  54 

10 

3  10 

4  41 

4  20 

3  71 

4  12 

4  92 

4  94 

4  16 

4.  09 

4  50 

3  68 

1  1 

6  50 

3  27 

4  07 

3  87 

4  15 

5  18 

4  87 

4  43 

4  20 

4  06 

3  55 

12 

5  98 

2  36 

4  40 

3  94 

4  23 

4  82 

4  70 

7  24 

4  30 

3  90 

3.  03 

13 

5  05 

2  64 

6  30 

4  10 

3  94 

4  34 

4  64 

6  22 

4  12 

5  14 

2  92 

14 

4  21 

3  33 

5  76 

4  12 

3  83 

4  30 

4  46 

5  26 

3  92 

6.  37 

I.  99 

15 

3  65 

3  25 

5  21 

4  22 

4  28 

3  90 

4  35 

4  67 

3  98 

5.  37 

3.  17 

16 

3  21 

3  34 

4  76 

3  85 

4  62 

3  80 

4  16 

4  75 

4  00 

4  32 

3.  59 

17 

3  29 

3  32 

4  39 

3  67 

4  76 

4  11 

4  31 

4  88 

4  02 

3  66 

3.  62 

16 

3  22 

3  13 

4  53 

4  09 

4  89 

4  35 

4  14 

4  42 

4  19 

3  57 

3  59 

19 

3  15 

3  03 

7  11 

4  29 

4  83 

3  93 

4  35 

3  83 

4  31 

3  35 

3  46 

20 

2  95 

2  99 

7  00 

5  31 

4  20 

3  64 

4  18 

3  68 

4  35 

3  59 

3  46 

21 

3  04 

3  04 

6  36 

5  56 

3  97 

4  04 

4  47 

3  70 

4  37 

3  83 

3  80 

22 

2  95 

2  85 

5  68 

4  80 

4  05 

4  32 

4  57 

4  04 

6  01 

3  90 

4  08 

23 

2  65 

2  10 

5  07 

4  25 

4  36 

4  09 

4  21 

4  06 

5  21 

4  07 

4  14 

24 

2  89 

2  69 

4  50 

4  11 

3  39 

4  15 

4  40 

4  01 

4  80 

5  15 

4  16 

25 

3  59 

2  46 

4  03 

3  99 

4  52 

4.  10 

4  34 

3  80 

4  68 

5  96 

10.  92 

26 

4  50 

2  66 

4  03 

4  00 

8  50 

4  97 

4  04 

3  68 

4  61 

4  86 

10  51 

27 

3  10 

2  69 

3  01 

4  15 

8  54 

6  04 

5  59 

3  67 

4  51 

4  03 

10  46 

28 

2  53 

2  10 

3  63 

4  39 

8  80 

5  57 

5  38 

3  92 

4  35 

3  47 

10  33 

29 

2  95 

3  83 

4  24 

8  29 

5  75 

4  57 

3  76 

4  34 

3  24 

10  12 

30 

2  79 

3  92 

4  30 

8  22 

6  15 

4.  01 

3  66 

4.  47 

3  06 

9  90 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

i  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3  53 

3 

33 

4  49 

4  25 

5  01 

4  91 

4  72 

4  18 

4  34 

4  07 

5  23 

MAX 

6  50 

5 

92 

7  11 

5  56 

8  80 

6  74 

6  12 

7  24 

6  01 

6  37 

10  92 

MIN 

2  53 

2 

10 

1  09 

3  67 

3  39 

3  80 

3  65 

3  43 

3  88 

3  06 

l  99 

DAYS 

24 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  350 
F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAQE  FOR  THE  YEAR  WAS  4  70 

HIGHEST  STAGE  WAS  10  92  AT  8  00  A  M  ON  NOV  25 

LOWEST  STAGE  WAS  1  00  ON  MAR  1 


DEC 

9  60 
9  19 

8  65 

7.  95 

7  33 

6  73 
6  20 

5  72 
5.  29 

4  93 

6  51 

6  57 

5  74 
5.  10 
5.  23 

9  17 

8  75 
8  51 

8.  76 

8  65 

8  22 

7  50 
10  36 
10  20 
10.  11 

9  90 
9  60 
9  18 

8  63 
7  93 
7  28 


7  85 
10  36 
4  93 
31 
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RUTH  CANAL  AT  RUTH.  LA  (WEST) 

LOCATION  LAT  30-14-34.  LONG  91-53-05  ABOUT  250  FEET  DOWNSTREAM  FROM  CONTROL  STRUCTURE.  0  45 
MILE  BELOW  JUNCTION  WITH  BAYOU  TEC HE  ( STA  6730012C.  ) 

CAGE  STAFF  TYPE 


RECORDS  AVAILABLE  DAILY.  JAN  1938  TO  DEC  1944  AND 

THE  LOCATION  OF  CAGE  HAS  BEEN  CHANGED  SEVERAL  TIMES 
1946  WAS  AT  M  L  G 

EXTREMES  HIGHEST.  10  5  FEET  FROM  AUG  14  TO  16.  1940 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET 

JAN.  1946  TO  DATE  INTERMITTENTLY.  1945 

DURING  PERIOD  OF  RECORD  ZERO  OF  GAGE  IN 

LOWEST.  0  00  FOOT  ON  DEC  4.  1967 

GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3  B8 

2  34 

1  10 

4  98 

4  88 

6  22 

3  60 

4  62 

4  65 

3.  76 

3  14 

8  40 

2 

3  46 

2  35 

3  93 

4  90 

4  87 

3  99 

3  33 

4  60 

4  87 

3  64 

3  13 

8  08 

3 

3  04 

2  38 

4  06 

5  03 

4  76 

5  57 

3  88 

4  62 

5  06 

3  78 

3.  09 

7  61 

4 

2  99 

3  68 

4  50 

5  13 

4  83 

3  94 

3  7B 

4  63 

4  90 

3  33 

3  57 

7  00 

5 

2  55 

4  81 

4  75 

5  05 

4  76 

5  60 

3  30 

4  74 

4  90 

3  23 

3  33 

6  43 

6 

2  37 

4  90 

5.  13 

5  00 

4  84 

5  48 

3.  28 

4  74 

4  75 

3.  23 

3  36 

6  03 

7 

2  32 

4  98 

4  99 

5  00 

4  97 

3  26 

3  17 

4  87 

4.  76 

3  07 

3.  08 

3  06 

B 

2  30 

3  63 

4  90 

4  92 

4  89 

5  14 

3  24 

4  97 

4.  74 

3  34 

4  42 

3  01 

9 

2  56 

3  04 

5  99 

4  88 

4  87 

5  13 

7  18 

4  97 

4  76 

3  90 

3.  97 

4  73 

10 

2  78 

3  64 

5  02 

4  83 

4  78 

3  17 

3  24 

4  92 

4  86 

3  94 

3  32 

4  43 

1  1 

5  41 

2  30 

5  00 

4  80 

4  77 

5  21 

3  10 

3  02 

4.  94 

3  60 

3  38 

3.  64 

12 

4  79 

2  00 

5  73 

4  95 

4  87 

3  08 

3  13 

6  34 

4  87 

3.  46 

3  06 

3  47 

13 

3  90 

2  13 

5  99 

4  98 

4  69 

4  88 

5  13 

3  75 

4  80 

5  22 

2  82 

4  90 

14 

3  16 

2  60 

5  77 

4  95 

4  76 

4  87 

4  99 

5  34 

4  80 

5  17 

2  67 

4  17 

15 

2  83 

2  56 

5  47 

4  98 

4  84 

4  62 

4.  97 

3.  25 

4  81 

4.  14 

2  92 

3  49 

16 

2  39 

2  58 

5  13 

4  87 

4  98 

4  65 

4  93 

5  lo 

4  78 

3  40 

3.  28 

7.  74 

17 

2  42 

2  60 

5  02 

4  82 

3  03 

4  76 

4  96 

3  10 

4  78 

3  22 

3  21 

7  39 

16 

2  33 

2  23 

5  07 

4  95 

5  16 

4  60 

4  93 

4  80 

4  88 

3  12 

3  21 

7  38 

19 

2  18 

2  23 

6  47 

4  99 

5  00 

4  66 

4.  94 

4  53 

4.  89 

2  91 

3  14 

7  53 

20 

2  08 

2  20 

6  27 

5  43 

4  83 

4.  76 

4.  83 

4  50 

4  93 

3  13 

3.  40 

7  48 

21 

2  26 

2  30 

5  95 

5  40 

4  74 

4  84 

5  08 

4  62 

4  93 

3  40 

3  53 

7  16 

22 

2  28 

2  20 

5  65 

5  18 

4  94 

4  82 

4.  99 

4  82 

5  63 

3  63 

3.  67 

6  64 

23 

1  97 

1  68 

5  36 

4  97 

4  97 

4  75 

4  86 

4  62 

3  21 

3  64 

3  76 

8  73 

24 

2  24 

2  35 

5  17 

4  78 

4  95 

4  69 

4.  73 

4  71 

5  11 

5  04 

9  75 

8  73 

25 

2  03 

1  97 

4  97 

4  74 

7  20 

4  74 

4  50 

4  70 

5  10 

4  83 

8  97 

8  73 

26 

3  18 

2  19 

4  95 

4  72 

7  34 

5  60 

4  90 

4  70 

3.  07 

4  01 

8  71 

8  64 

27 

2  40 

2  04 

4  83 

4  83 

7  43 

3  68 

3  36 

4  68 

4.  97 

3  33 

8  79 

8  48 

20 

2  30 

1  42 

4  82 

4  85 

7  64 

3  47 

3  30 

4  82 

4  92 

3.  18 

8  77 

0  16 

29 

2  24 

4  87 

4  82 

7  43 

3  66 

4  98 

4  67 

3  02 

3  08 

8  72 

7  70 

30 

31 

2  17 

2  28 

4  94 

4  98 

4  84 

7  36 

6  88 

5  77 

4  78 

4  63 

4  62 

4  67  - 

3  07 

2  97 

3  19  - 

8  37 

6  99 
6  47 

THE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2  77 

2 

69 

5 

06 

4 

95 

3  43 

3 

19 

3  19 

4  87 

4  92 

3  63 

4  83 

6  83 

MAX 

3  41 

4. 

98 

6 

47 

3 

43 

7  64 

6 

22 

7  18 

6  34 

3  63 

3  22 

9  73 

8  73 

MIN 

1  97 

1 

42 

1 

10 

4 

72 

4  69 

4 

62 

4.  50 

4  50 

4  63 

2  91 

2  67 

4  17 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

365 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  4  72 
HIGHEST  STAOE  WAS  9  75  ON  NOV  24 
LOWEST  STAGE  WAS  1  10  ON  MAR  1 
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DAILY  STAQE  FOR  1986 


VERMILION  RIVER  AT  LAFAYETTE  LA 

LOCATION  LAT  30-13-00,  LONG  91-59-35  ON  SURREY  AVENUE  BRIDGE  ( STA  673751*?C  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U  S.  GEOLOGICAL  SURVEY  SINCE  DEC  1967 

RECORDS  AVAILABLE  FEB  10.  1961.  TO  DATE  ZERO  OF  CAOE  PRIOR  TO  i960  WAS  1  49  FEET  HIGHER  THAN 
PRESENT  DATUM  FOR  RECORDS  1941  TO  1960.  REFER  TO  GAGE  PIN  HOOK  BRIDGE  <V-A).  2  2  MILES 
DOWNSTREAM 

EXTREMES  HIGHEST,  15  02  FEET  ON  MAY  17,  1980  ESTIMATED  LOWEST.  0  6  FOOT  ON  NOV  3.  1966 


DAY 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

1  1 
12 
13 
!  4 

15 

16 

17 

18 
19 

2C 

21 

23 

24 

25 

26 
27 
2B 

29 

30 

31 


MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

4  25 

4  99 

5  25 

4  12 

4  93 

5  06 

4  19 

5  42 

4  68 

5  53 

5  63 

4  81 

6  50 

5  24 

5  53 

5  24 

6  32 

5  31 

5  35 

5  33 

5  59 

4  79 

5  03 

5  43 

5  34 

4  90 

4  87 

5  37 

4  85 

4  9R 

4  56 

5  30 

5  33 

5  11 

4  58 

5  15 

4  00 

4  96 

4  78 

5  24 

3  45 

6  03 

4  98 

5  14 

4  03 

6  57 

4  99 

4  81 

5  04 

4  03 

6  27 

5  15 

4  82 

4  56 

5  89 

4  91 

5  32 

4  26 

5  47 

4  51 

5  71 

4  37 

5  24 

4  55 

5  89 

4  23 

5  79 

5  03 

5  87 

4  08 

7  43 

5  29 

5  51 

4  84 

3  91 

6  94 

6  19 

4  98 

4  68 

4  00 

6  57 

5  76 

5  01 

5  11 

3  84 

6  07 

5  32 

5  24 

5  23 

3  48 

5  65 

5  01 

5  03 

3  88 

5  19 

5  05 

5  06 

5  70 

4  88 

5  01 

5  23 

5  32 

4  89 

5  04 

6  03 

3  06 

4  61 

5  28 

7  00 

3  73 

4  44 

5  34 

6  34 

3  96  - 

4  66 

5  11 

6  63 

3  80  - 

4  76 

5  24 

6  61 

4  09  - 

4  96  ■ 

CAGE 

ZERO. 

MINUS 

1  53  FEET,  M  L  G 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

6 

40 

4 

41 

5 

12 

4 

49 

9 

55 

6 

23 

4 

29 

5 

40 

4 

63 

9 

32 

6 

90 

4 

38 

5 

59 

4 

56 

8 

91 

6 

90 

4 

54 

5 

33 

5 

02 

8 

45 

6 

30 

4 

69 

5 

06 

6 

28 

7 

92 

6 

00 

4 

86 

4 

83 

6 

60 

7 

40 

5 

70 

4 

95 

4 

81 

6 

48 

6 

93 

5 

74 

5 

06 

4 

80 

4 

73 

6 

04 

6 

50 

5 

76 

5 

18 

4 

86 

5 

25 

5 

40 

6 

14 

5 

86 

5 

17 

5 

14 

5 

33 

4 

78 

5 

84 

5 

71 

5 

25 

5 

36 

5 

27 

4 

62 

6 

59 

5 

60 

7 

17 

5 

29 

5 

56 

4 

14 

6 

68 

5 

45 

6 

50 

5 

39 

6 

50 

3 

69 

6 

07 

5 

29 

5 

95 

5 

19 

6 

69 

3 

40 

5 

76 

5 

17 

5 

56 

5 

08 

5 

97 

4 

26 

6 

29 

5 

17 

5 

50 

5 

06 

5 

08 

4 

62 

6 

37 

5 

17 

5 

49 

4 

89 

4 

73 

4 

61 

6 

04 

5 

03 

5 

01 

5 

18 

4 

58 

4 

58 

6 

01 

5 

11 

4 

50 

5 

14 

4 

42 

4 

43 

7 

97 

4 

94 

4 

46 

5 

45 

4 

65 

4 

69 

0 

69 

5 

13 

4 

64 

5 

63 

4 

83 

4 

66 

9 

42 

5 

25 

4 

96 

5 

47 

4 

99 

5 

14 

8 

75 

5 

07 

4 

99 

5 

34 

5 

24 

5 

12 

10 

68 

5 

32 

4 

84 

5 

16 

6 

27 

7 

69 

10 

18 

5 

17 

4 

59 

5 

37 

6 

28 

10 

88 

9 

95 

4 

87 

4 

55 

5 

31 

5 

58 

10 

14 

9 

84 

5 

67 

4 

63 

4 

98 

5 

03 

9 

90 

9 

66 

5 

71 

4 

81 

4 

77 

4 

62 

9 

78 

9 

40 

5 

20 

4 

64 

4 

76 

4 

42 

9 

70 

9 

01 

4 

76 

4 

71 

4 

34 

4 

30 

9 

63 

8 

50 

4 

51 

4 

90 

— 

4 

55 

— 

7 

94 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 

5  01  5  14  5  20  6  00  7  93 

7  17  5  63  6  69  1 0  88  1 0  68 

4  29  4  34  4  30  3  40  5  76 

31  30  24  30  31 


THE  TOTAL  NUMBER  of  days  for  'HE  YEAR  WAS  300 
THE  MEAN  STAGE  FDR  THE  YEAR  WAS  5  53 
HIGHEST  STAGE  WAS  11  17  AT  0  30  A  M  ON  NOV  25 

L0WE5T  STAGE  WAS  NOT  DETERMINED 


MEAN 

4 

23 

4 

02 

5 

47 

5 

1  1 

5 

23 

5 

73 

5 

52 

MAX 

5 

70 

6 

50 

7 

43 

6 

19 

5 

89 

7 

00 

6 

90 

MIN 

3 

48 

3 

45 

4 

44 

4 

51 

4 

68 

4 

84 

4 

51 

DAYS 

18 

14 

27 

30 

22 

12 

31 

DAILY  STAGE  FOR  1906 
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VERMILION  RIVER  AT  BROUSSARD  BRIDGE  (LA  ) 

LOCATION  LAT  30-08-30,  LONG  92-04-34  TEN  FEET  UPSTREAM  FROM  HIGHWAY  733  BRIDGE.  7  1  MILES 
SOUTHWEST  OF  LAFAYETTE.  LA  (STA  6745012C  ) 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  MAR  17.  1948.  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  16  33  FEET  ON  MAY  17.  1980  LOWEST.  MINUS  1  70  FEET  ON  DEC  6.  1934 


daily  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M  L  C 


DAY  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 

1  3  22  2  42  0  62  2  59  317  4  26  3  78  1  94  2  05  3  70  3  20  5  55 

2  2  93  2  32  1  69  2  55  3  02  3  97  3  35  1  72  3  00  3  57  3  38  5  30 

3  2  90  2  38  1  95  3  51  2  44  3  74  3  87  1  93  3  17  3  93  3  17  4  66 

4  2  73  3  24  2  14  3  88  2  87  4  34  4  47  1  92  2  84  3  56  3  84  4  64 

3  2  04  4  30  214  3  63  3  66  3  69  3  87  1  95  2  60  3  22  4  20  4  44 

6  2  19  3  93  ?  03  3  43  3  30  3  44  311  2  15  2  45  3  03  3  86  4  15 

7  310  3  04  2  22  3  03  3  65  3  06  2  92  2  35  2  56  2  74  4  14  4  03 

8  2  03  3  66  3  05  2  68  3  36  3  00  2  87  2  38  2  84  3  57  3  98  3  77 

9  2  00  2  02  3  10  2  10  315  3  12  315  2  68  3  03  3  99  3  63  3  77 

10  3  09  3  44  3  30  2  05  2  72  3  14  3  86  2  67  3  68  3  59  3  12  2  87 

11  415  1  26  2  65  2  18  2  93  3  10  3  06  2  79  3  82  3  76  3  33  3  09 

12  3  53  1  03  3  75  2  37  2  74  2  75  3  09  4  30  3  66  3  72  2  55  3  44 

13  2  84  1  60  3  74  241  2  26  2  34  2  87  3  70  3  18  3  94  1  79  2.73 

14  2  50  2  65  3  22  2  74  2  24  2  47  2  85  3  57  3  05  415  1  77  3  49 

15  2  46  2  05  2  84  2  55  2  32  2  26  2  91  3  30  3  12  3  40  2  93  4  02 

16  2  19  2  63  2  61  2  07  3  94  2  60  2  81  2  86  2  80  2  68  3  39  8  12 

17  2  50  2  64  2  55  2  06  4  04  311  2  82  2  60  2  86  2  88  3  15  5  70 

18  2  30  2  30  3  73  2  05  3  73  2  95  2  67  2  10  3  12  2  86  3  31  4  85 

19  2  19  2  35  5  42  3  42  315  271  2  51  1  49  3  30  2  93  3  09  5  84 

20  1  90  2  30  3  39  4  49  2  49  2  65  2  10  1  82  3  27  3  44  3.  50  4  86 

21  2  15  2  37  2  70  3  14  3  16  2  51  2  03  2  05  3  38  3  67  2  83  4  69 

22  213  2  21  2  37  2  40  3  25  2  75  2  39  2  66  3  75  3  82  3  85  4  47 

23  1  72  1  24  2  68  2  28  3  64  2  34  2  21  2  79  3  62  3  94  3  74  °  54 

24  2  61  2  86  2  61  2  81  3  17  2  69  2  94  2  47  3  92  4  66  3  70  7  04 

25  3  43  2  02  2  57  2  65  2  89  2  79  2  77  2  49  4  02  3  65  9  77  5  76 

26  3  31  2  58  2  69  241  6  50  4  50  2  35  2  80  3  99  3  45  7  60  5  65 

27  0  94  2  01  2  15  2  75  5  99  4  85  2  54  2  94  3  85  3  50  5  84  5  43 

28  1  72  1  15  l  76  2  97  6  40  3  64  2  70  3  07  3  70  3  32  5  38  5  19 

29  2  14  -  2  05  2  65  4  75  *  59  2  51  2  17  3  72  3  13  5  b  5  08 

30  1  94  -  2  07  3  05  6  28  4  04  2  23  2  50  3  81  2  98  5  25  4  84 

31  2  35  -  2  42  -  4  75  -  2  14  2  78  -  3  30  -  4  53 


THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 

MEAN  2  49  2  46  2  68  2  79  3  62  3  25  2  90  2  55  3  30  3  49  3  95  4  89 
MAX  413  4  30  3  42  4  49  6  30  4  83  4  47  4  30  4  02  4  66  9  77  9  54 
MIN  0  94  1  03  0  62  2  05  2  24  2  26  2  03  1  49  2  43  2  68  1  77  2  73 
DAYS  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31 


THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  VEAR  WAS  365 
THE  MEAN  ST  AGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3  20 
HIGHEST  STAGE  WAS  9  77  AT  8  00  A  M  ON  NOV  25 
LOWEST  STAGE  WAS  O  60  ON  MAR  1 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


VERMILION  RIVER  AT  PERRY.  LA 

LOCATION  LAT  29-57-05.  LONG  92-09-28  STATE  HIGHWAY  82  BRIDGE  <STA  6783013  ) 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U  S  GEOLOGICAL  SURVEY  PRIOR  TO  NOV  30.  1976 

GAGE  WAS  MAINTAINED  BY  U  S  ARMY  CORPS  OF  ENGINEERS.  NEW  ORLEANS  DISTRICT  CAGE  ZERO  CHANCED 
FROM  M  L  G  TO  NCVD  AFTER  TRANSFER  GAGE  ZERO  CHANGED  TO  MINUS  2  95  NCVD  ON  JAN  X.  1979 

RECORDS  AVAILABLE  NOV  1971  TO  DATE  FOR  RECORDS  FROM  JUNE  1931  TO  MAY  1971,  REFER  TO  STATION 
NEAR  ABBEVILLE.  LA 

EXTREMES  (FROM  1971  TO  DATE)  HIGHEST,  12  05  ON  MAY  17.  1980  LOWEST.  MINUS  1  64  FEET  ON  JAN  27. 

1976 


DAILY  EIGHT  A 

k  M 

STAGE 

:  in 

FEET 

GAGE 

ZERO.  MINUS 

2  95  FEET. 

NCVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

4 

16 

4 

50 

2 

77 

4 

51 

5 

10 

5 

25 

5  00 

3 

59 

4  90 

3 

51 

4 

83 

2 

4 

52 

4 

30 

3 

99 

4 

59 

4 

64 

5 

07 

4  70 

3 

47 

5  19 

5 

53 

4 

99 

3 

4 

43 

4 

55 

3 

81 

5 

56 

4 

27 

5 

25 

4  77 

3 

91 

5  10 

5 

03 

4 

87 

4 

4 

59 

5 

51 

3 

44 

5 

75 

4 

66 

5 

40 

4  85 

4 

1  1 

4  90 

5 

38 

5 

49 

5 

3 

38 

5 

25 

3 

88 

5 

44 

5 

40 

5 

44 

4  73 

4 

30 

4  SB 

3 

03 

3 

29 

6 

4 

27 

4 

76 

4 

1  1 

4 

97 

5 

34 

5 

29 

4  77 

4 

52 

4  42 

4 

72 

4 

72 

7 

4 

55 

4 

35 

3 

86 

4 

58 

5 

47 

5 

15 

4  58 

4 

52 

4  55 

4 

58 

3 

32 

8 

3 

60 

4 

91 

4 

53 

4 

43 

5 

43 

5 

28 

4  59 

4. 

53 

4  SO 

5 

17 

5 

18 

9 

3 

75 

4 

29 

4 

73 

3 

79 

5 

14 

5 

43 

5  03 

4 

68 

4  76 

5 

43 

4 

88 

10 

4 

55 

4 

25 

4 

80 

4 

27 

5 

04 

5 

31 

5  19 

4 

53 

5  20 

4. 

90 

4 

78 

1  1 

4 

47 

2 

17 

4 

70 

4 

46 

5 

25 

5 

02 

4  84 

4 

60 

3  39 

5 

44 

4 

61 

12 

4 

50 

3 

16 

5 

53 

4 

75 

4 

79 

4 

42 

4  93 

4 

71 

4  96 

5 

45 

4 

21 

13 

3 

85 

4 

09 

4 

73 

4 

69 

4 

39 

4 

25 

4  64 

4 

63 

4  69 

5 

49 

3 

13 

14 

3 

91 

4 

77 

4 

83 

5 

1  1 

4 

68 

4 

28 

4  54 

4 

80 

4  86 

4 

88 

3 

80 

1  5 

4 

10 

4 

00 

4 

52 

4 

12 

5 

52 

4 

35 

4  42 

4 

70 

4  95 

4 

71 

4 

39 

16 

4 

23 

4 

77 

4 

25 

3 

70 

6 

05 

4 

54 

4  30 

4 

48 

4  83 

4 

18 

5 

03 

2  ? 

4 

56 

4 

63 

4 

68 

4 

37 

6 

23 

4 

59 

4  24 

4 

25 

5  02 

4. 

77 

4 

82 

16 

4 

30 

4 

17 

5 

99 

4 

96 

5 

45 

4 

50 

4  28 

3 

56 

5  21 

4 

61 

4 

S3 

19 

4 

03 

4 

29 

5 

28 

5 

38 

4 

57 

4 

45 

4  18 

3 

60 

3  29 

4 

66 

4 

67 

20 

3 

90 

4 

22 

3 

51 

5 

74 

4 

29 

4 

57 

3  98 

3 

91 

5  23 

5 

07 

4 

90 

21 

4 

06 

4 

17 

3 

34 

4 

06 

4 

92 

4 

67 

4  05 

4 

37 

5  16 

5 

17 

4. 

44 

22 

3 

82 

3 

63 

3 

45 

3 

87 

5 

3J 

4 

72 

4  21 

4 

63 

5  22 

5 

49 

3 

32 

23 

3 

32 

3 

30 

3 

95 

4. 

38 

5 

57 

4 

75 

4  16 

4 

69 

S  04 

3 

63 

3 

23 

24 

4 

29 

4 

30 

3 

88 

4 

71 

5 

36 

4 

85 

4  34 

4 

17 

3  44 

6 

00 

3 

53 

25 

5 

24 

4 

00 

4 

17 

4 

B4 

5 

31 

5 

46 

4  20 

3 

97 

3  60 

4 

30 

7 

80 

26 

3 

48 

4 

43 

4 

44 

4 

91 

5 

94 

6 

75 

4  06 

4 

08 

5  49 

4 

70 

7 

16 

27 

1 

77 

3 

92 

3 

96 

5 

30 

5 

75 

5 

64 

3  88 

4 

31 

3  26 

4 

82 

3 

37 

28 

3 

66 

2 

45 

4 

01 

5 

06 

5 

56 

4 

76 

3  76 

4 

35 

3  34 

4 

73 

4. 

00 

29 

19 

10 

3  70 

07 

3  66 

69 

30 

09 

3  53 

5  63 

92 

31 

4 

39 

_ 

_ 

4 

57 

_ 

5 

28  - 

-  - 

4 

74 

4 

93  — 

— 

3  79 

— 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

4  05 

4 

18 

4 

27 

4 

74 

3 

21 

4 

99 

4 

40 

4 

30 

5 

00 

3  06 

3 

00 

MAX 

3  24 

3 

51 

3 

99 

5 

73 

6 

23 

6 

73 

5 

19 

4 

80 

3 

66 

6  00 

7 

80 

MIN 

1  77 

2 

17 

2 

77 

3 

70 

4 

27 

4 

25 

3 

53 

3 

47 

4 

42 

4  18 

3 

13 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

THE  TOTAL 

NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

363 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  4  70 

HIGHEST  STAGE  WAS  B  21  AT  2  30  A  M  ON  NOV  25 

LOWEST  STAGE  WAS  1  22  ON  JAN  27 


DEC 

5  55 
4  B4 
4  22 
4  85 
4  78 

4  90 

5  06 

4  93 

5  06 
3  73 

3  97 
3  91 

3  78 

4  79 

5  42 

7  20 
5  63 
5  06 
5  21 
4  82 

4  79 

5  93 
7  95 

6  14 
5  35 

5  33 
5  11 

4  85 

5  01 
4  87 
4  77 


5  09 
7  95 
3  73 
31 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


VERMILION  RIVER  NEAR  BANCKER.  LA 

LOCATION  LAT  29-50-21.  LONG  92-07-36  ON  LEFT  AND  RIGHT  BANKS.  THREE  MILES  SOUTH  OF  BANCKER 
<  STA  6787513  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 
RECORDS  AVAILABLE  FEB  6.  1963,  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  6  72  FEET  ICAUSED  BY  HURRICANE)  ON  AUG  15.  1985  ESTIMATED  LOWEST,  MINUS 

2  20  FEET  ON  NOV  2.  1966 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M  L  G 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1 

36 

1 

48 

-0 

03 

1 

27 

1 

97 

2 

54 

3 

03 

1 

84 

3 

50 

2 

48 

2  76 

2 

2 

OB 

1 

17 

0 

96 

1 

22 

1 

90 

2 

69 

2 

99 

1 

72 

3 

43 

2 

60 

2  01 

3 

1 

75 

1 

26 

0 

64 

2 

50 

1 

57 

3 

29 

2 

28 

2 

19 

3 

82 

2 

64 

1  57 

4 

1 

70 

2 

22 

0 

59 

2 

95 

2 

08 

3 

27 

2 

44 

01 

3 

31 

3 

53 

2  69 

5 

0 

65 

1 

90 

0 

49 

2 

75 

3 

39 

3 

37 

2 

70 

2 

05  F 

2. 

65 

3 

1  1 

3 

06 

2  49 

6 

1 

30 

2 

04 

1 

41 

2 

50 

3 

29 

3 

29 

2 

74 

31 

2 

37 

2 

74 

2 

44 

2  84 

7 

1 

99 

1 

70 

1 

03 

2 

32 

3 

59 

3 

04 

2 

32 

2 

30 

2 

55 

2 

rr 

3 

1  1 

3  08 

8 

1 

29 

~> 

62 

1 

92 

2 

62 

3 

43 

3 

09 

2 

12 

2 

22 

2 

37 

3 

34 

2 

98 

2  60 

9 

1 

29 

00 

2 

17 

1 

52 

3 

07 

3 

14 

2 

40 

2 

50 

2 

75 

3 

67 

2 

70 

2  60 

10 

1 

65 

2 

26 

2 

65 

2 

14 

2 

83 

3 

04 

2 

97 

2 

35 

3 

27 

3 

08 

2 

56 

1  30 

1  1 

1 

60 

-0 

53 

n 

57 

2 

20 

3 

04 

2 

66 

2 

37 

2 

15 

3 

53 

3 

65 

2 

60 

1  28 

12 

2 

21 

0 

98 

3 

46 

2 

52 

2 

36 

1 

60 

2 

78 

2 

39 

3 

23 

3 

27 

2 

10 

1  45 

13 

1 

57 

1 

47 

2 

15 

2 

05 

1 

55 

1 

37 

2 

45 

2 

25 

3 

01 

3 

37 

0 

86 

0  94 

14 

1 

74 

2 

25 

2 

20 

2 

78 

1 

75 

1 

46 

2 

07 

2 

94 

3 

10 

2 

45 

1 

98 

2  36 

15 

1 

62 

0 

73 

1 

53 

1 

03 

2 

70 

1 

67 

1 

95 

3 

01 

3 

12 

2 

57 

2 

22 

2  13 

16 

1 

52 

1 

65 

0 

96 

0 

50 

3 

33 

1 

98 

2 

30 

2 

73 

2 

07 

1 

34 

2 

80 

2  95 

17 

1 

02 

1 

68 

1 

22 

1 

33 

3 

46 

2 

30 

2 

46 

2 

90 

2 

96 

2 

56 

2 

48 

2  53 

18 

1 

48 

1 

10 

2 

95 

1 

83 

3 

00 

2 

68 

2 

58 

1 

43 

3 

07 

2 

47 

2 

55 

2  37 

19 

1 

30 

1 

37 

2 

15 

2 

48 

1 

86 

2 

60 

2 

41 

0 

77 

3 

16 

2 

60 

2 

39 

2  31 

20 

1 

09 

1 

26 

0 

50 

3 

64 

1 

49 

2 

80 

1 

91 

3 

10 

3 

04 

2 

83 

2  40 

21 

1 

41 

1 

37 

0 

66 

1 

30 

3 

10 

2 

62 

1 

72 

3 

15 

3 

08 

2 

40 

2  27 

22 

1 

15 

1 

18 

0 

50 

1 

14 

3 

44 

2 

53 

1 

70 

3 

14 

3 

49 

3 

38 

2  77 

23 

0 

66 

0 

69 

1 

33 

2 

07 

3 

72 

2 

18 

1 

50 

2 

93 

3 

51 

3 

01 

3  25 

24 

1 

80 

2 

19 

1 

49 

2 

90 

3 

35 

2 

15 

1 

53 

3 

47 

4 

07 

3 

22 

2  02 

25 

2 

57 

1 

90 

2 

08 

2 

06 

2 

75 

2 

70 

1 

40 

1 

74 

3 

70 

2 

16 

3 

42 

2  05 

26 

c 

87 

2 

56 

2 

55 

2 

42 

2 

50 

4 

30 

, 

70 

3 

61 

2 

44 

2. 

70 

2  15 

27 

-o 

76 

2 

00  F 

1 

20 

2 

82 

2 

34 

2 

40 

1 

25 

3 

37 

2 

83 

2 

15 

1  94 

28 

1 

88 

0 

06 

1 

60 

2 

20 

1 

1 

77 

1 

91 

1 

47 

62 

3 

45 

64 

2 

67 

60 

1 

78 

72 

1  60 

1  89 

30 

85 

03 

85 

1 

62 

35 

86 

1  92 

32 

2 

8C  • 

— 

1 

40  • 

— 

2 

15  - 

—  - 

1 

91 

— 

— 

2 

67  - 

- - 

—  F 

2  75 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1  46 

1  52 

1  52 

2  1  1 

2  59 

2  59 

2  16 

2  19 

3  12 

2  97 

2  55 

2  23 

MAX 

2  57 

2  62 

3  46 

3  64 

3  72 

4  30 

3  03 

3  01 

3  70 

4  07 

3  53 

3  25 

MIN 

-0  76 

-0  53 

-0  03 

0  50 

1  49 

1  37 

1  25 

0  7/ 

2  37 

1  34 

0  86 

0  94 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

20 

26 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  TEAR  WAS  350 
F=NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  25 

HIGHEST  STAGE  WAS  4  48  AT  9  00  P  M  ON  JUN  25 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1  20  ON  JAN  27 
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DAILY  STAGE  FOR  1966 


BAYOU  NEZPIQUE  NEAP  BASILF.  LA 

LOCATION  LAT  30-28-50.  LONG  92-37-55  U  S  HIGHWAY  190  BRIDGE.  TWO  MILES  WEST  OF  BASILE 
<STA  7007516  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT 

GENERAL  INFORMATION  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U  S  GEOLOGICAL  SURVEY  DRAINAGE  AREA.  527 
SQUARE  MILES 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE.  OCT  1938  TO  DATE  PUBLISHED  BY  CORPS  OF  ENGINEERS  SINCE  1946  DAILY 
DISCHARGE  IS  COMPUTED  AND  PUBLISHED  BY  U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 

EXTREMES  HIGHEST.  34  39  FEET  ON  MAY  20.  1953  LOWEST.  1  00  FOOT  ON  JUNE  28.  1948 

MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO.  3  39  FEET,  NGVD 


DAY  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


1 

7 

48 

4 

17 

2 

13 

4 

90 

2 

60 

7 

70 

1  1 

79 

3 

64 

2 

77 

3 

12 

2 

49 

21 

81 

2 

7 

61 

3 

78 

2 

09 

4 

83 

3 

69 

7 

37 

1 1 

01 

3 

59 

2 

47 

2 

92 

2 

16 

21 

20 

3 

7 

42 

3 

55 

2 

17 

4 

54 

8 

65 

6 

12 

1  1 

62 

3 

42 

2 

24 

2 

72 

2 

03 

20 

51 

4 

6 

59 

5 

53 

4 

46 

4 

30 

7 

26 

4 

96 

1  1 

60 

3 

29 

2 

17 

2 

36 

1 

98 

19 

70 

5 

5 

72 

12 

60 

6 

63 

4 

17 

5 

08 

4 

81 

1 1 

24 

3 

22 

2 

18 

2 

09 

2 

64 

18 

69 

6 

5 

1  1 

15 

19 

5 

61 

3 

71 

4 

89 

4 

64 

9 

91 

3 

28 

2 

02 

2 

47 

5 

66 

17 

14 

7 

4 

86 

14 

94 

4 

45 

3 

51 

4 

03 

4 

09 

7 

58 

3 

40 

1 

83 

3 

17 

8 

28 

13 

92 

8 

6 

50 

13 

65 

3 

67 

3 

56 

3 

38 

4 

59 

5 

95 

3 

40 

2 

1  1 

2 

56 

12 

60 

9 

81 

9 

7 

70 

1  1 

68 

3 

07 

3 

48 

2 

87 

8 

66 

5 

44 

3 

63 

2 

62 

2 

12 

12 

96 

7 

08 

10 

a 

57 

8 

76 

2 

75 

3 

46 

2 

69 

13 

46 

5 

09 

3 

74 

2 

13 

1 

92 

10 

94 

12 

43 

1  1 

1 1 

46 

6 

43 

2 

66 

3 

42 

2 

53 

13 

90 

4 

86 

4 

10 

1 

94 

2 

10 

8 

22 

16 

80 

12 

12 

56 

5 

21 

3 

40 

3 

71 

2 

44 

13 

29 

4 

86 

7 

82 

1 

83 

2 

43 

5 

99 

10 

06 

13 

i  i 

27 

4 

53 

8 

78 

4 

55 

2 

45 

12 

53 

5 

26 

9 

05 

1 

71 

5 

64 

4 

60 

18 

06 

14 

9 

36 

4 

09 

10 

08 

4 

63 

2 

35 

1  1 

33 

4 

73 

7 

63 

1 

64 

8 

24 

3 

71 

17 

37 

15 

7 

49 

3 

77 

10 

14 

3 

94 

2 

35 

8 

57 

4 

1  1 

6 

64 

1 

55 

7 

75 

3 

07 

16 

80 

16 

6 

14 

3 

51 

10 

28 

3 

45 

2 

27 

5 

58 

4 

62 

6 

78 

, 

46 

6 

27 

2 

61 

17 

96 

17 

5 

37 

3 

36 

9 

1  1 

3 

20 

2 

27 

4 

01 

4 

45 

6 

72 

1 

46 

4 

92 

2 

38 

19 

43 

18 

5 

99 

3 

25 

7 

30 

3 

12 

2 

40 

3 

49 

4 

21 

5 

61 

1 

45 

3 

95 

2 

19 

19 

90 

19 

6 

63 

3 

14 

1  1 

25 

2 

98 

2 

27 

3 

17 

4 

19 

5 

00 

1 

86 

3 

27 

2 

03 

20 

60 

20 

5 

97 

3 

05 

14 

78 

4 

86 

2 

42 

3 

05 

3 

88 

4 

41 

4 

40 

2 

79 

2 

63 

21 

12 

21 

5 

09 

95 

14 

1  1 

9 

00 

2 

40 

3 

67 

3 

58 

3 

97 

5 

84 

2 

39 

8 

71 

21 

00 

22 

4 

48 

2 

83 

12 

11 

9 

19 

2 

35 

4 

47 

3 

66 

3 

63 

7 

22 

2 

14 

8 

29 

20 

77 

23 

4 

20 

72 

9 

73 

8 

23 

2 

26 

4 

82 

4 

67 

3 

40 

7 

57 

2 

60 

6 

50 

21 

15 

24 

4 

28 

2 

60 

7 

48 

6 

41 

2 

08 

4 

46 

5 

10 

3 

38 

6 

78 

9 

61 

12 

12 

21 

73 

25 

4 

47 

2 

52 

5 

58 

4 

65 

2 

02 

3 

85 

5 

44 

3 

47 

5 

31 

12 

45 

18 

63 

21 

76 

26 

10 

45 

2 

42 

4 

81 

3 

57 

5 

67 

3 

71 

5 

93 

3 

20 

4 

44 

11 

47 

21 

75 

21 

47 

27 

12 

52 

2 

32 

4 

59 

2 

98 

8 

90 

3 

54 

6 

73 

3 

01 

3 

83 

0 

78 

22 

99 

21 

03 

2B 

10 

68 

2 

21 

4 

42 

2 

85 

8 

39 

3 

37 

6 

10 

2 

83 

3 

70 

6 

21 

23 

24 

20 

49 

29 

7 

93 

--  -- 

— 

4 

52 

2 

02 

B 

26 

5 

98 

4 

92 

3 

41 

3 

72 

4 

52 

22 

98 

19 

84 

30 

5 

94 

— 

5 

01 

2 

79 

6 

34 

10 

52 

4 

16 

3 

60 

3 

42 

3 

52 

22 

43 

19 

09 

31 

4 

85 

— 

— 

5 

35  - 

— — 

— 

6 

10 

— 

3 

77 

3 

10  * 

— 

2 

93 

— - 

— 

18 

25 

DAILY  STAGE  FOR  1906 
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BAYOU  DES  CANNES  NEAR  EUNICE,  LA 

LOCATION  LAT  30-29-00.  LONG  92-29-25  U  S  HIGHWAY  190  BRIDGE,  FOUR  MILES  WEST  OF  EUNICE 
(STA  7015016  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT 

GENERAL  INFORMATION  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U  S  GEOLOGICAL  SURVEY  DRAINAGE  AREA,  131 
SQUARE  MILES 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE,  OCT  1938  TO  DATE  PUBLISHED  BY  CORPS  OF  ENGINEERS  SINCE  1946  DAILY 
DISCHARGE  IS  COMPUTED  AND  PUBLISHED  BY  U  S  GEOLOGICAL  SURVEY 

EXTREMES  HIGHEST,  22  36  FEET  ON  MAY  20,  1953  LOWEST  NOT  DETERMINED 


MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO.  14  04  FEET.  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3 

89 

1  98 

1 

60 

2 

47 

2 

14 

2 

82 

11  97 

1 

95 

1 

81 

1 

65 

1 

45 

3  84 

2 

2 

96 

2  00 

2 

42 

2 

50 

2 

67 

7  77 

1 

94 

1 

75 

1 

79 

3  20 

3 

2 

67 

1  98 

3 

12 

3 

13 

2 

37 

6  68 

1 

80 

1 

67 

1 

92 

2  81 

4 

2 

50 

3  65 

7 

01 

3 

23 

2 

36 

3 

24 

4  76 

2 

01 

1 

59 

1 

76 

1 

45 

3  01 

5 

2 

23 

9  01 

3 

97 

3 

47 

1 

93 

2 

55 

3  64 

1 

5E 

1 

53 

1 

65 

4 

53 

2  47 

6 

2 

1  1 

5  10 

2 

46 

2 

87 

, 

96 

1 

88 

3  50 

1 

72 

1 

49 

1 

54 

4 

80 

2  19 

7 

3 

08 

3  31 

2 

05 

2 

87 

2 

02 

1 

92 

2  79 

1 

75 

1 

52 

1 

53 

9 

18 

1  99 

8 

4 

02 

2  65 

1 

75 

2 

54 

1 

98 

2 

69 

3  88 

2 

51 

1 

49 

1 

50 

10 

12 

1  96 

9 

3 

16 

2  22 

1 

59 

2 

39 

1 

93 

12 

96 

3  59 

2 

78 

1 

44 

1 

72 

5 

10 

1  95 

10 

6 

53 

1  95 

2 

25 

1 

76 

13 

20 

3  59 

6 

1 1 

1 

37 

2 

13 

3 

29 

11  87 

1  1 

1  1 

19 

1  87 

2 

33 

1 

72 

10 

05 

3  32 

0 

03 

1 

34 

2 

19 

2 

45 

15  47 

12 

6 

63 

1  87 

5 

60 

3 

1  7 

1 

75 

5 

29 

4  43 

10 

98 

1 

48 

1 

92 

2 

15 

12  34 

13 

4 

29 

1  84 

9 

35 

4 

97 

1 

73 

3 

40 

3  45 

7 

34 

1 

44 

4 

49 

1 

88 

6  06 

14 

3 

47 

1  88 

4 

79 

3 

92 

1 

69 

2 

45 

2  38 

3 

83 

1 

43 

6 

03 

1 

66 

3  89 

15 

3 

26 

1  95 

3 

04 

3 

25 

1 

89 

3  06 

3 

57 

1 

59 

3 

74 

1 

56 

7  83 

16 

3 

17 

1  90 

2 

31 

2 

86 

, 

80 

2  89 

4 

89 

1 

67 

2 

67 

1 

50 

15  52 

17 

3 

54 

1  82 

2 

06 

2 

38 

2 

34 

2  33 

4 

49 

1 

64 

1 

99 

1 

57 

14  31 

10 

3 

35 

1  90 

5 

12 

2 

08 

2 

34 

2  98 

3 

62 

1 

51 

1 

72 

1 

55 

12  25 

19 

2 

94 

1  96 

16 

89 

2 

08 

1 

91 

3  36 

2 

47 

1 

4Q 

1 

61 

1 

46 

16  25 

20 

2 

61 

1  98 

17 

10 

7 

16 

1 

74 

2  77 

1 

93 

2 

93 

1 

55 

3 

IB 

15  21 

21 

2 

38 

1  92 

13 

77 

6 

88 

1 

76 

2 

41 

2  63 

1 

71 

3 

21 

1 

52 

7 

93 

10  08 

22 

2 

42 

1  86 

7 

03 

4 

1  1 

1 

70 

1 

84 

6  49 

1 

65 

6 

23 

1 

52 

4 

15 

8  04 

23 

2 

54 

1  76 

3 

99 

3 

00 

5 

34 

4  21 

1 

68 

2 

81 

2 

49 

2 

92 

16  36 

24 

2 

30 

1  68 

3 

29 

3 

13 

3 

43 

4  70 

7 

10 

1 

94 

10 

53 

13 

33 

17  10 

25 

2 

68 

1  62 

3 

56 

2 

50 

2 

06 

4  18 

6 

44 

1 

86 

8 

00 

17 

50 

14  84 

26 

5 

12 

3 

23 

2 

20 

4 

53 

2 

13 

5  23 

3 

10 

2 

90 

4 

04 

17 

95 

9  30 

27 

3 

47 

1  59 

3 

27 

2 

12 

5 

69 

2 

98 

4  85 

2 

45 

2 

99 

2 

68 

17 

41 

5  23 

28 

2 

41 

1  62 

3 

53 

06 

2 

06 

7 

5 

69 

97 

2 

77 

3  32 

6 

80 

2. 

34 

2 

1 

31 

14 

0 

69 

4  27 

30 

1 

30 

2  60 

34 

70 

31 

2 

02  - 

3 

25  - 

2 

54 

___ 

2  04 

1 

87  - 

l 

57 

_ 

3  07 

— 

THE  FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3  46 

2 

40 

5  IB 

3  06 

2  80 

4 

27 

4  09 

3  68 

2.  01 

2  70 

6  02 

8 

06 

MAX 

1  1  19 

9 

01 

17  10 

7  16 

7  69 

15 

30 

11  97 

10  98 

6  23 

10  53 

17  95 

17 

18 

MIN 

2  02 

1 

59 

1  59 

1  90 

1  69 

1 

74 

2  04 

1  58 

1  34 

1  52 

1  45 

1 

95 

DAYS 

31 

27 

27 

30 

22 

30 

31 

31 

30 

31 

28 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  349 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  4  00 
HIGHEST  STAGE  WAS  lb  02  AT  5  00  A  M  ON  NOV  26 
LOWEST  STAGE  WAS  1  31  TN  SEP  11 
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DAILY  STAQE  FOR  1986 


BAYOU  PLAQOEMINE  BRULE  AT  ESTERWOCD,  LA 

LOCATION  LAT  30-11-52.  LONG  92-27-48  ON  INTAKE  PIPE  SUPPORT  AT  ESTERWOOD  PUMPING  PLANT 
(STA  7030016  > 

GAGE  STAFF  TYPE 


RECORDS 

AVAILABLE 

AUG 

24. 

1947.  TC 

1  DATE 

EXTREMES 

;  HIGHEST.  20 

55 

FEET  - 

(FROM 

WATERMARK ) 

IN  AUG 

1940 

LOWEST. 

MINUS  2  1 

FEET  ON 

JULY  13, 

1951 

AND  (FROM 

INCOMPLETE 

RECORD) 

ON  MAY  31. 

1978 

DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE 

IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  M  L.  0 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3  5 

3  0 

2 

4 

3 

0 

3  1 

3  5 

4  0 

2  9 

2  7 

3  3 

3  5 

5  3 

2 

3  4 

2  9 

2 

5 

2 

9 

2  8 

3  4 

3  6 

2  8 

2  7 

3  2 

3  4 

3  0 

3 

3  4 

3  0 

2 

6 

3 

1 

3  0 

3  4 

3  8 

2  7 

2  7 

3  3 

3  3 

4.  7 

4 

3  3 

3  2 

2 

8 

3 

1 

3  0 

3  8 

4  3 

2  6 

2  7 

3  2 

3  3 

4  4 

5 

3.  0 

4  0 

2 

6 

3 

1 

3  1 

3  4 

3  8 

2  6 

2  7 

3  2 

4  7 

4  1 

6 

3  0 

3.  6 

2 

6 

3 

0 

3  1 

3  4 

3  8 

2  8 

2  7 

3  2 

5  1 

4  0 

7 

3  1 

3  4 

2 

5 

2 

9 

3  1 

3  3 

3  6 

2  7 

2  7 

3.  1 

4  2 

4  0 

8 

2  8 

3  2 

2 

6 

2 

9 

3  1 

3  3 

3  5 

2  7 

2  7 

3  1 

3  8 

3  9 

9 

2  9 

3  2 

2 

6 

2 

7 

3  1 

3  5 

3  5 

2  9 

2  7 

3  1 

3  8 

3  9 

10 

2  9 

3  0 

2 

8 

2 

7 

2  9 

3  5 

3  5 

2  7 

2  7 

3  7 

3  4 

3  8 

1  1 

2  9 

2 

8 

2 

8 

2  9 

3  7 

3  4 

2  9 

2  6 

3  4 

3  6 

4  4 

12 

3  0 

3 

0 

3 

0 

2  9 

3  5 

3  5 

3  6 

2  7 

3  4 

3  4 

4  2 

13 

3  4 

2  9 

3 

1 

2 

9 

2  9 

3  3 

3  5 

3  1 

2  8 

3  5 

2  9 

3  8 

14 

3  2 

3  0 

2 

9 

3 

0 

2  8 

3  3 

3  3 

3  0 

2  7 

4  7 

3  0 

3  8 

15 

3  2 

3  0 

2 

e 

2 

7 

2  9 

3  3 

3  3 

3  0 

2  6 

4  0 

3  1 

3  8 

16 

3  1 

3  1 

2 

8 

2. 

7 

3  0 

3  2 

3  2 

3  1 

2  7 

3  6 

3  1 

6  2 

17 

3  0 

3  3 

2 

e 

2 

7 

3  1 

3  2 

3  2 

3  1 

2  8 

3  5 

3  2 

6  4 

18 

3  3 

3  2 

3 

l 

2 

8 

3  1 

3  2 

3  1 

3  0 

2  8 

3  3 

3  3 

5  5 

19 

3  4 

3  1 

4 

6 

2 

0 

2  9 

3  1 

3  1 

2  9 

2  7 

3  2 

3  1 

5  5 

20 

3  3 

3  1 

4 

9 

3 

2 

2  7 

3  0 

3  0 

2  9 

2  9 

3  2 

3  3 

5  4 

21 

3  4 

3  0 

3 

7 

3 

3 

2  9 

3  0 

2  9 

2  7 

3  0 

3  2 

3  1 

4  7 

22 

3  2 

2  9 

3 

4 

3 

0 

2  7 

3  0 

3  0 

2  8 

3  0 

3  4 

3  2 

4  6 

23 

3  0 

2  8 

3 

5 

2 

9 

3  0 

3  0 

2  9 

2  9 

3  1 

3  6 

3  2 

6  8 

24 

3  1 

2  9 

3 

4 

3 

0 

3  0 

3.  0 

3  1 

2  8 

3  1 

4  4 

3  8 

7  4 

25 

3  3 

2  8 

3 

3 

3 

0 

2  9 

3  0 

3  0 

2  7 

3  1 

4  4 

7  0 

7  4 

26 

3  2 

3  0 

3 

2 

2 

9 

5  4 

3  4 

3  1 

2  7 

3  2 

3  7 

8  0 

6  4 

27 

2  8 

3  1 

3 

0 

3 

0 

5  4 

3  3 

3  1 

2  7 

3  3 

3  5 

8  2 

5  7 

2B 

3  0 

2  6 

2 

9 

3 

0 

5  1 

3  3 

2  8 

2  7 

3  2 

3  6 

7  9 

5  3 

29 

3  0 

2 

9 

2 

9 

4  7 

3  5 

3  1 

2  5 

3  2 

3  6 

7  3 

4  9 

30 

2  9 

2 

9 

3 

0 

4  2 

4.  0 

2  9 

2  6 

3  2 

3  5 

5  9 

4  7 

31 

3  0 

- - — 

3 

0 

— 

— 

3  6  - 

- — 

2  7 

2  7 

3  5 

— - - 

4  5 

the 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3  1 

3  1 

3  0 

2  9 

3  3 

3  3 

3  3 

2  8 

2  9 

3  5 

4  3 

5  0 

MAX 

3  5 

4  0 

4  9 

3  3 

5  4 

4  0 

4  3 

3  6 

3  3 

4  7 

B  2 

7  4 

MIN 

2  8 

2  6 

2  4 

2  7 

2  7 

3  0 

2  7 

2.  5 

2  7 

3  1 

2  9 

3  8 

days 

29 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  363 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3  4 
HIGHEST  STAGE  WAS  9  2  ON  NOV  27 
LOWEST  STAGE  WAS  2  '  ON  MAR  1 


DAILY  STAGE  FOR  1986 
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MERHENTAU  RIVER  AT  MERMENTAU,  LA 

LOCATION  LAT  30-11-21,  LONG  92-33-26  ON  SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD  BRIDGE  (STA  7037316  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  US  GEOLOGICAL  SURVEY  SINCE  JAN  1983  STACES  FROM  JAN  1  THRU 

FEB  17,  1974  WERE  OBTAINED  FROM  THE  NATIONAL  WEATHER  SERVICE,  FEB  17.  1974  THRU  DEC  31.  1984  FROM  THE 
U  S  ARMY  CORPS  OF  ENGINEERS  PRIOR  TO  1985  GAGE  ZERO  WAS  AT  M  L  C 

RECORDS  AVAILABLE  AUG  28,  1941,  TO  DATE 


EXTREMES 

HIGHEST 

.  13  1 

FEET 

(FROM 

WATERMARK) 

IN  AUG 

1940 

LOWEST, 

MINUS 

2  30 

FOOT  ON 

JULY  13, 

1951 

EXTREMES 

HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  PRESENT 

DATUM 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE 

:  in 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  0  58 

NCV0 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1 

67 

1  44 

0 

94 

1 

46 

1 

79 

1  09 

1 

24 

1 

13 

1  72 

1  80 

3 

44 

2 

1 

67 

1 

12 

1 

46 

1 

77 

1  87 

1 

23 

1 

19 

1  70 

1  77 

3 

17 

3 

1 

63 

t 

06 

1 

57 

1. 

75 

1  84 

1 

26 

1 

26 

1  76 

1  77 

2 

86 

4 

1 

62 

0 

94 

1 

61 

1 

82 

1  98 

1 

26 

1 

25 

1  67 

1  88 

2 

63 

5 

1 

37 

1 

12 

1 

56 

1 

83 

1  98 

1 

22 

1  59 

2.  06 

2 

46 

6 

1 

52 

1 

01 

1 

46 

1 

78 

1.  99 

16 

1  48 

2  03 

2 

35 

7 

1 

39 

1 

11 

1 

39 

1 

75 

1  91 

1 

18 

1 

16 

1  43 

2  13 

2 

30 

8 

1 

08 

1 

17 

1 

41 

1 

51 

1 

76 

1  82 

1 

16 

1 

18 

1  55 

2  18 

2 

26 

9 

1 

22 

1 

25 

1 

06 

1 

43 

1 

85 

1  80 

1 

23 

20 

1  72 

2  03 

2 

17 

10 

1 

44 

1 

25 

l 

18 

1 

39 

1 

09 

1  87 

1 

18 

1 

27 

1  73 

1  95 

1 

93 

1  1 

1 

69 

1 

22 

1 

24 

1 

37 

1 

92 

1  89 

1 

19 

1 

33 

1  74 

1  82 

2 

00 

12 

1 

72 

1 

31 

l 

32 

1 

28 

1 

77 

1  89 

1 

29 

1 

17 

1  79 

1  70 

2 

07 

13 

1 

65 

1 

27 

1 

31 

1 

24 

1 

73 

1  77 

1 

27 

1 

1 1 

1  89 

1  19 

2 

01 

14 

1 

66 

1 

29 

1 

39 

1 

30 

1 

66 

1  69 

1 

21 

1 

19 

2  05 

1  42 

2 

04 

15 

1 

57 

1 

24 

1 

16 

1 

37 

1 

63 

1  63 

1 

26 

1 

22 

2  01 

1  56 

2 

31 

16 

1 

52 

1 

30 

1 

12 

1 

42 

1 

63 

1  55 

1 

27 

1 

17 

1  88 

1  63 

2 

98 

17 

1 

61 

1 

37 

1 

21 

1 

47 

1 

60 

1  48 

1 

21 

1 

20 

1  90 

1  65 

3 

12 

IB 

1 

67 

1 

74 

1 

30 

1 

24 

1 

55 

1  44 

1 

08 

1 

28 

1  84 

1  65 

3 

07 

19 

1 

64 

1  50 

2 

09 

1 

33 

1 

11 

1 

51 

1  41 

1 

06 

1 

25 

1  80 

1  54 

3 

07 

20 

1 

68 

I  50 

1 

90 

1 

50 

1 

12 

1 

49 

1  34 

1 

04 

1 

27 

1  75 

1  57 

3 

05 

21 

1 

71 

1  41 

1 

73 

1 

39 

1 

23 

1 

48 

1  25 

1 

01 

1 

36 

1  78 

1  53 

2 

90 

22 

1 

54 

1  18 

1 

75 

1 

29 

1 

31 

1 

44 

1  26 

1 

10 

1 

43 

1  79 

1  67 

2 

90 

23 

1 

39 

1  23 

1 

78 

1 

35 

1 

39 

1 

46 

1  27 

1 

17 

49 

2  03 

1  70 

3 

76 

24 

1 

31 

1  28 

1 

68 

1 

41 

1 

34 

1 

41 

1  22 

1 

06 

1 

59 

2  23 

2  03 

4 

18 

25 

1 

62 

1  27 

1 

61 

1 

35 

1 

41 

1  22 

1 

01 

1 

64 

2  20 

2  99 

4 

24 

26 

1 

39 

1  43 

1 

57 

1 

71 

1 

71 

1  26 

1 

02 

1 

65 

2  10 

3  46 

4 

08 

27 

1 

22 

1  17 

1 

84 

1 

69 

1  27 

1 

07 

1 

61 

2  03 

3  64 

3 

74 

20 

1 

48 

0  76 

1 

92 

1 

66 

1  27 

0 

95 

1 

66 

2  00 

3  82 

3 

41 

29 

1 

67 

1  25 

91 

70 

1  93 

3  92 

16 

t 

1  23 

1 

02 

1 

72 

1  88 

3  71 

96 

31 

1 

1  24 

1 

1  06 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

1 

52 

1  29 

1 

30 

1 

35 

1 

45 

1 

67 

l  57 

1 

14 

1 

34 

1  83 

2  13 

2 

88 

MAX 

1 

72 

1  50 

2 

09 

1 

61 

1 

92 

1 

92 

1  99 

1 

29 

1 

72 

2  23 

3  92 

4 

24 

MIN 

1 

08 

0  76 

0 

94 

1 

06 

1 

1 1 

1. 

41 

1  22 

0 

91 

1 

11 

1  43 

1  19 

1 

93 

DAYS 

31 

1  1 

26 

24 

24 

30 

31 

29 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  328 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YcAR  WAS  1  67 
HIGHEST  STAGE  WAS  4  26  AT  11  00  A  M  ON  DEC  25 
LOWEST  STAOE  WAS  O  41  ON  FEB  28 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


MERMENTAU  RIVER  AT  LAKE  ARTHUR.  LA 

LOCATION  LAT  30-04- IB.  LONG  92*38-55  ON  WALK  LEADING  TO  MAGNOLIA  OIL  CO  WHARF.  1  1  MILES 
UPSTREAM  FROM  HIGHWAY  14  BRIDGE  < ST A  7052516  ) 

gage  automatic  recorder  and  staff 


GENERAL 

INFORMATION  GAGE 

READ  AND 

MAINTAINED  BY  U 

S  GEOLOGICAL  SURVEY 

SINCE  JAN  1985  PRIOR 

TO  1985 

GAGE 

READ  AND 

MAINTAINED 

BY  U  S 

ARMY  CORPS 

OF  ENGINEERS 

PRIOR  TO  1985  GAGE  ZERO  WAS 

AT  M  L  C 

RECORDS 

AVAILABLE  intermittently. 

1952  TO  1955  DAILY.  MAR 

30.  1956, 

TO  DATE 

EXTREMES 

HIGHEST.  5  64  FEET 

<  CAUSED 

BY  HURRICANE)  ON 

1  NOV  3, 

1985  LOWEST,  MINUS 

2  73 

FOOT 

ON  JUNE  17.  1 

963  EXTREMES  HAVE 

BEEN  ADJUSTED  TO 

PRESENT 

DATUM 

DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN  FEET 

GAGE 

ZERO. 

MINUS  1  70 

nGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MA  y 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOv 

DEC 

1 

2  77 

2  55 

2  06 

2  58 

2  49 

2  90 

2  95 

2  36 

2  29 

2  84 

2  94 

4  09 

2 

2  79 

2  52 

2  23 

2  59 

2  35 

2  88 

2  94 

2  23 

2  34 

2  83 

2  91 

3  93 

3 

2  75 

2  61 

2  18 

2  69 

2  40 

2  06 

2  97 

2  25 

2  38 

2  88 

2  90 

3  72 

4 

2  73 

2  75 

2  06 

2  73 

2  49 

2  92 

2  99 

2  21 

2  37 

2  79 

3  00 

3  58 

5 

2  50 

2  81 

2  23 

2  68 

2  61 

2  93 

3  03 

2  24 

2  34 

2  72 

3  1 1 

3  47 

6 

2  65 

2  85 

2  14 

2  57 

2  64 

2  89 

3  05 

2  20 

2  29 

2  62 

3  08 

3  40 

7 

2  52 

2  72 

2  23 

2  50 

2  65 

2  86 

3  00 

2  30 

2  29 

2  57 

3  20 

3  38 

8 

2  23 

2  71 

2  29 

2  52 

2  63 

2  88 

2  93 

2  28 

2  32 

2  69 

3  27 

3  34 

9 

2  35 

2  58 

2  38 

2  20 

2  54 

2  95 

2  92 

2  35 

2  34 

2  85 

3  13 

3  26 

10 

2  54 

2  49 

2  37 

2  3l 

2  52 

2  99 

2  97 

2  30 

2  40 

2  85 

3  06 

2  96 

1  1 

2  75 

2  25 

2  35 

2  37 

2  47 

2  99 

3  00 

2  30 

2  45 

2  89 

2  93 

3  04 

12 

2  02 

2  37 

2  42 

2  44 

2  40 

2  85 

2  98 

2  37 

2  30 

2  93 

2  83 

3  10 

1  3 

2  75 

2  44 

2  39 

2  43 

2  36 

2  82 

2  89 

2  43 

2  26 

3  00 

2  35 

3  07 

14 

2  75 

2  62 

2  39 

2  50 

2  43 

2 

2  BO 

2  51 

2  33 

3  12 

2  56 

3  09 

15 

2  68 

2  48 

2  36 

2  29 

2  49 

2  /  j 

2  74 

2  56 

2  36 

3  11 

2  69 

3  30 

16 

2  64 

2  64 

2  41 

2  25 

2  54 

2  74 

2  68 

2  57 

2  31 

3  01 

•'  h 

3  76 

1  7 

2  71 

2  74 

2  49 

2  33 

2  57 

2  72 

2  58 

2  51 

2  35 

3  02 

2  ’7 

3  89 

ie 

2  77 

2  65 

2  81 

2  42 

2  36 

2  67 

2  55 

2  39 

2  42 

2  97 

2  77 

3  87 

19 

2  "5 

2  62 

2  90 

2  4  7 

2  23 

2  62 

2  54 

2  38 

2  40 

2  93 

2  68 

3  86 

20 

2 

2  62 

2  76 

2  60 

2  25 

2  6 1 

2  48 

2  36 

2  40 

2  89 

2  69 

3  87 

21 

2  81 

2  53 

2  70 

2  50 

2  36 

2  60 

2  39 

2  33 

2  49 

2  91 

2  66 

3  76 

22 

2  66 

2  32 

2  76 

2  4l 

2  43 

2  57 

2  38 

2  42 

2  56 

2  93 

2  79 

3  74 

23 

2  52 

2  36 

2  80 

2  48 

2  50 

2  58 

2  41 

2  47 

2  63 

3  15 

2  81 

4  35 

24 

2  63 

2  40 

2  74 

2  53 

2  45 

2  46 

2  38 

2  ”3 

3  30 

2  97 

A  60 

25 

2  72 

2  40 

2  70 

2  52 

2  43 

2  53 

2  50 

2  32 

2  77 

3  26 

3  72 

4  65 

26 

2  50 

2  54 

2  68 

2  54 

2  66 

2  83 

2  55 

2  31 

2  70 

3  20 

4  00 

4  58 

27 

2  33 

2  29 

2  59 

2  58 

2  01 

2  80 

2  56 

2  33 

2  ^5 

3  14 

4  06 

4  39 

28 

2  50 

1  90 

2  55 

2  49 

2  90 

2  76 

2  54 

2  20 

2  **9 

3  12 

4  1  1 

4  19 

29 

2  59 

2  56 

2  40 

2  89 

2  76 

2  47 

2  14 

2  84 

3  06 

4  1 7 

4  05 

30 

2  45 

2  57 

2  53 

2  08 

2  88 

2  40 

2  24 

2  05 

3  01 

4  16 

3  92 

thE  - 

Xw OWING  * 

EFlR  GNL 

y  Tu  READING 

d  IN  ThE 

TaQuE  A b 0  . 

't 

MEAN 

2  63 

2  53 

2  47 

2  40 

2  54 

8  ■'8 

2  71 

2  34 

2  47 

2  95 

3  10 

3 

MA  * 

2  82 

2  85 

2  90 

2  73 

2  90 

2  <?9 

3  05 

2  57 

2  85 

3  30 

4  ;  ** 

4  65 

MIN 

2  23 

1  90 

2  06 

2  20 

2  23 

2  52 

2  38 

2  14 

2  26 

2  57 

2  35 

2  96 

DAYS 

35 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

the  'OTAl  NUMBER  OF  DAYS  for  the  vEAR  was  365 
THE  MEAN  5T AGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  73 
HIGHEST  STAGE  was  4  66  AT  12  45  F  M  ON  DEC  25 
uOWEST  STAGE  WAS  1  57  ON  ?EB  28 


DAILY  STAGE  FOR  1986  165 

MERMENTAU  RIVER  AT  LACASSINE  REFUGE  (LA  ) 

LOCATION  LAT  30-00-09.  LONG  92-46-52  ON  DOCK  AT  LACA9SINE  WILDLIFE  REFUGE  HEADQUARTERS 
(STA  7060016  ) 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 


RECORDS  AVAILABLE  JUNE  25.  1947,  TO  DATE  ADD  0  6  TO  DAlLV  STAGES  PRIOR  TO  1951 


EXTREMES 

HIGHEST , 

6 

50  FEET  (CAUSED 

BY  HURRICANE) 

ON 

NOV  04, 

1985 

LOWEST  (FROM  INCOMPLETE 

RECORD) 

MINUS 

0 

47 

FOOT 

ON  JUNE  10. 

AND 

LATER  DATES 

IN  1951 

DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  M  L  C 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2  60 

2  81 

2 

25 

2  74 

2  71 

3  12 

3  09 

F 

2  50 

2  65 

3  06  F 

3  20 

4 

04 

2 

2  64 

2  78 

2 

37 

2  71 

2  65 

3  1  1 

3  10 

2  51 

2  66 

3  04 

3  23 

3 

91 

3 

2  62 

2  81 

2 

41 

2  81 

2  65 

3  09 

2  95 

2  49 

2  63 

3  08 

3  21 

3 

86 

4 

2  63 

3  06 

2 

42 

2  86 

2  68 

3  12 

3  19 

2  41 

2  61 

3  01 

3  23 

3 

81 

5 

2  34 

2  99 

2 

42 

2  86 

2  BO 

3  14 

3  22 

2  49 

2  57 

2  96 

3  26 

3 

'  6 

6 

2  52 

2  99 

2 

37 

2  74 

2  85 

3  09 

3  25 

2  50 

2  55 

2  92 

3  27 

3 

74 

7 

2  56 

2  90 

2 

44 

2  63 

2  85 

3  07 

3  21 

2  50 

2  50 

2  85 

3  37 

3 

74 

e 

2  59 

2  90 

2 

49 

2  62 

2  85 

3  08 

3  17 

2  51 

2  54 

2  91 

3  43 

3 

67 

9 

2  68 

2  88 

2 

58 

2  37 

2  73 

3  15 

3  17 

2  54 

2  54 

3  17 

3  41 

3 

67 

10 

2  68 

2  B2 

2 

60 

2  48 

2  72 

3  15 

3  19 

2  54 

2  62 

3  14 

3  34 

3 

32 

i  l 

2  93 

2  49 

2 

51 

2  50 

2  71 

3  18 

3  19 

2  50 

2  65 

3  15 

3  05 

3 

23 

12 

3  02 

2  59 

2 

43 

2  60 

2  67 

3  07 

3  19 

2  55 

2  53 

3  19 

3  15 

3 

31 

13 

2  97 

2  63 

2 

56 

2  58 

2  67 

3  04 

3  14 

2  63 

2  50 

3  10 

2  81 

3 

32 

14 

2  96 

2  79 

2 

56 

2  63 

2  56 

2  96 

3  02 

2  69 

2  52 

3  32 

2  79 

3 

36 

15 

2  94 

2  69 

2 

55 

2  45 

2  64 

2  92 

2  95 

2  73 

2  63 

3  32 

2  92 

3 

42 

16 

2  90 

2  80 

2 

60 

2  40 

2  71 

2  96 

F 

2  90 

F 

2  70 

2  55  F 

3  30 

2  96 

3 

73 

17 

2  89 

2  88 

2 

59 

2  50 

2  81 

3  04 

2  82 

2  71 

2  54 

3  29 

2  97 

3 

87 

18 

3  02 

2  81 

2. 

82 

2  56 

2  53 

2  91 

2  76 

2  67 

2  67 

3  26 

2  97 

3 

91 

19 

2  97 

2  82 

2 

88 

2  60 

2  52 

2  84 

2  77 

2  63 

2  67 

3  23 

2  92 

3 

90 

20 

3  01 

2  80 

2 

76 

2  76 

2  47 

2  82 

2  72 

2  62 

2  67 

3  22 

2  95 

3 

92 

21 

3  02 

2  79 

2 

83 

2  68 

2  54 

2  81 

2  67 

2  60 

2  71 

3  20 

2  92 

3 

89 

22 

2  99 

2  56 

2. 

90 

2  55 

2  59 

2  83 

2  67 

2  68 

2  76 

3  25 

3  04 

3 

87 

23 

2  00 

2  55 

2 

91 

2  65 

2  67 

2  82 

2  67 

2  69 

2  87 

3  38 

3  03 

4 

25 

24 

2  68 

2  62 

2 

89 

2  65 

2  57 

2  77 

2  68 

2  66 

2  91 

3  52 

3  13 

4 

38 

25 

3  02 

2  59 

? 

87 

2  64 

2  60 

2  79 

2  68 

2  56 

2  96 

3  42 

3  73 

4 

44 

26 

2  73 

2  64 

2 

87 

2  69 

2  ,’5 

3  21 

2  73 

2  51 

2  97 

3  42 

3  80 

4 

47 

27 

2  49 

2  52 

2 

78 

2  71 

2  90 

2  99 

2  75 

2  68 

2  96 

3  41 

3  88 

4 

41 

28 

2  75 

2  26 

2 

73 

2  66 

3  03 

2  95 

2  73 

2  66 

2  99 

3  39 

3  89 

4 

30 

29 

2  82  — - 

2 

71 

2  60 

3  05 

2  95 

2  70 

2  67 

3  00 

3  36 

3  91 

4 

19 

30 

2  70  — 

2 

72 

2  66 

3  08 

3  04 

2  65 

2  67 

3  08 

3  32 

3  99 

4 

15 

31 

2  72  — 

2 

71 

3  11 

2  62 

2  67 

3  26  - 

4 

00 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

2  79 

2 

74 

2 

63 

2 

63 

2. 

73 

3  00 

2 

92 

2  60 

2 

70 

3 

21 

3 

26 

3 

87 

MAX 

3  02 

3 

06 

2 

91 

2 

86 

3 

1 1 

3  21 

3 

25 

2  73 

3 

08 

3 

52 

3 

99 

4 

47 

MIN 

2  34 

2 

26 

2 

25 

2 

37 

2 

47 

2  77 

2 

62 

2  41 

2 

50 

2 

85 

2 

79 

3 

23 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

365 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  92 

HIGHEST  STAGE  WAS  4  5  AT  10  00  A  M  ON  DEC  25 

LOWEST  STAGE  WAS  2  0  ON  FEB  28 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


MERHENTAU  RIVER  AT  CATFISH  POINT  CONTROL  STRUCTURE  < LA  )  (NORTH) 

LOCATION  LAT  29-51-48.  LONG  92-51-00  ON  NORTHWEST  FENDER  OF  STRUCTURE  < STA  7067517  > 
GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 
RECORDS  AVAILABLE  APR  27.  1951.  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  8  3  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27.  1957  LOWEST,  MINUS  0  80  FOOT  ON 

DEC  26.  1975 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  M  L  G  (1956  ADJ  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2  95 

2  49 

2 

19 

2  50 

2  34 

2  78 

2  77 

2  29 

2  40 

2  70 

2  95 

3  55 

2 

2  84 

2  40 

2 

15 

2  40 

2  39 

2  78 

2  76 

2  20 

2  35 

2  70 

3  00 

3  40 

3 

2  79 

2  37 

2 

05 

2  55 

2  48 

2  79 

2  70 

2  31 

2  38 

2  68 

3  00 

3  45 

4 

2  78 

2  50 

2 

20 

2  63 

2  40 

2.  72 

2  93 

2  42 

2  30 

2  70 

2  96 

3  50 

5 

2  70 

2  55 

2 

20 

2  59 

2  50 

2  68 

2  90 

2  31 

2  30 

2  65 

2  92 

3  44 

6 

2  60 

2  55 

2 

18 

2  42 

2  48 

2  71 

2  99 

2  30 

2  30 

2  70 

2  90 

3  36 

7 

2  70 

2  78 

2 

25 

2  40 

2  47 

2  70 

2  99 

2  25 

2  35 

2  80 

3  05 

3  38 

8 

3  00 

2  65 

2. 

26 

2  30 

2  48 

2  73 

2  95 

2  25 

2  35 

2  70 

3  08 

3  25 

9 

2  60 

2  78 

2 

37 

2  68 

2  50 

2  70 

2  94 

2  20 

2  40 

2  82 

3  03 

3  20 

10 

2  50 

2  80 

2 

30 

2  36 

2  30 

2  80 

2  89 

2  15 

2  37 

2  90 

3  12 

3  28 

1  1 

2  60 

2  45 

2 

30 

2  34 

2  35 

2  72 

2  90 

2  20 

2  40 

2  90 

3  00 

3  12 

12 

2  69 

2  48 

2 

53 

2  30 

2  30 

2  82 

2  81 

2  40 

2  25 

2  80 

2  90 

2  98 

13 

2  65 

2  55 

2 

42 

2  36 

2  25 

2  80 

2  83 

2  45 

2  35 

2  93 

2  95 

3  10 

14 

2  60 

2  38 

2 

40 

2  38 

2  21 

2  70 

2  82 

2  43 

2  35 

3  12 

2  60 

3  02 

15 

2  60 

2  60 

2 

48 

2  33 

2  35 

2  62 

2  75 

2  42 

2  30 

3  10 

2  60 

3  05 

16 

2  60 

2  58 

2 

46 

2  30 

2  33 

2  55 

2  70 

2  40 

2  34 

2  99 

2  60 

3  30 

17 

2  60 

2  50 

2 

45 

2  32 

2  29 

2.  70 

2  62 

2  43 

2  35 

3  04 

2  60 

3  40 

18 

2  63 

2  35 

2 

58 

2  27 

2  30 

2  72 

2  60 

2  30 

2  40 

2  95 

2  60 

3  47 

19 

2  60 

2  50 

2 

55 

2  25 

2  18 

2  65 

2  53 

2  40 

2  50 

2  98 

2  62 

3  52 

20 

2  60 

2  40 

2 

80 

2  38 

2  15 

2  62 

2  48 

2  41 

2  45 

3  05 

2  53 

3  50 

21 

2  60 

2  48 

2 

69 

2  30 

2  30 

2  66 

2  38 

2  43 

2  60 

3  02 

2  80 

3  53 

22 

2  60 

2  46 

2 

75 

2  30 

2  15 

2  61 

2  40 

2  40 

2  54 

3  02 

2  70 

3  90 

23 

2  55 

2  32 

2 

65 

2  43 

2  20 

2  65 

2  42 

2  48 

2  63 

3  16 

2  69 

3  08 

24 

2  54 

2  40 

2 

65 

2  45 

2  30 

2  60 

2  40 

2  40 

2  63 

3  18 

3  00 

3  82 

25 

2  53 

2  48 

2 

70 

2  40 

2  21 

2  63 

2  40 

2  35 

2  65 

3  13 

3  28 

3  92 

26 

2  40 

2  30 

2 

72 

2  33 

2  30 

2  51 

2  49 

2  35 

2  68 

3  15 

3  05 

3  95 

27 

2  30 

2  45 

2 

70 

2  39 

2  52 

2  71 

2  43 

2  32 

2  68 

3  05 

3  45 

3  92 

28 

2  35 

2  13 

2 

65 

2  39 

2  59 

2  65 

2  40 

2  30 

2  70 

3  10 

3  52 

3  89 

29 

2  43  - 

2 

59 

2  40 

2  70 

2  73 

2  39 

2  40 

2  70 

3  08 

3  52 

3  -80 

30 

2  45  - 

2 

62 

2  42 

2  68 

2  00 

2  34 

2  38 

2  70 

2  95 

3  40 

3  70 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABoVE 

MEAN 

2 

61 

2 

49 

2 

47 

2 

40 

2 

38 

2 

70 

2 

65 

2 

35 

2 

46 

2 

93 

2 

95 

3 

49 

MAX 

3 

00 

2 

80 

2. 

00 

2 

68 

2 

70 

2 

82 

2 

99 

2 

48 

2 

70 

3 

18 

3 

52 

3 

95 

MIN 

2 

30 

2 

13 

2 

05 

2 

25 

2 

15 

2 

51 

2 

34 

2 

15 

2 

25 

2 

65 

2 

53 

2 

98 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER  OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

365 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  66 

HIGHEST  STAGE  WAS  4  60  AT  7  00  P  M  ON  DEC  22 

LOWEST  STAGE  WAS  1  65  ON  AUG  23 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


167 


MERrtENTAU  RIVER  AT  CATFISH  POINT  CONTROL  STRUCTURE  < LA  )  (SOUTH  AUTO  i 

LOCATION  LAT  29-51-46.  LONG  92-51-01  ON  LOCKWALL  AT  SOUTHWEST  END  OF  STRUCTURE 
<  ST  A  7075017  > 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  JUNE  15.  1949,  TO  DATE  SUBTRACT  O  2  FROM  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1951 

EXTREMES  HIGHEST,  8  3  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957  LOWEST,  MINUS  1  56  FEET  ON 
JULY  6,  1971 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M  L  G  (1956  ADJ  > 


DAY  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


1 

2 

76 

2 

36 

2 

10 

2 

45 

2 

29 

2 

60 

3 

00 

2 

44 

3 

10 

2 

80 

3 

38 

2 

2 

75 

2 

25 

1 

85 

2 

20 

2 

20 

2 

77 

2 

70 

2 

59 

3 

40 

2 

90 

3 

20 

3 

2 

70 

2 

25 

1 

25 

2 

35 

2 

25 

3. 

20 

2 

35 

3 

03 

3 

34 

3 

00 

3 

30 

4 

2 

71 

2 

30 

0 

25 

2 

50 

2 

30 

3 

12 

2 

80 

2 

72 

3 

25 

3 

30 

3 

38 

5 

2 

40 

2 

35 

0 

05 

2 

51 

3 

15 

3 

70 

3 

28 

3 

00 

3 

10 

2 

90 

3 

32 

6 

2 

40 

2 

40 

1 

20 

2 

45 

2 

80 

3 

83 

3 

26 

3 

24 

2 

90 

3 

30 

2 

90 

3 

28 

7 

2 

45 

2 

53 

0 

75 

2 

45 

3 

50 

3 

74 

3 

10 

3 

20 

2 

75 

3 

15 

3 

35 

3 

30 

8 

2 

66 

2 

63 

1 

70 

2 

55 

3 

72 

3 

80 

3 

20 

3 

10 

3 

00 

3 

30 

3 

02 

3 

15 

9 

2 

40 

2 

65 

1 

90 

2 

55 

3 

38 

3 

93 

3 

34 

3 

18 

2 

90 

3 

70 

2 

95 

3 

12 

10 

2 

40 

2 

70 

2 

55 

2 

80 

3 

32 

3 

93 

3 

57 

3 

05 

3 

20 

3 

20 

3 

07 

3 

05 

1  1 

2 

35 

2 

25 

2 

45 

3 

10 

3 

08 

3 

53 

3 

48 

2 

76 

3 

50 

3 

90 

2 

88 

98 

12 

2 

52 

2 

45 

3 

30 

3 

30 

2 

88 

2 

68 

3 

30 

2 

33 

3 

10 

3. 

45 

2 

50 

2 

02 

13 

2 

45 

2 

49 

2 

96 

3 

10 

2 

38 

2 

78 

2 

90 

2 

69 

2 

80 

3 

50 

2 

75 

2 

95 

14 

2 

50 

3 

10 

3 

00 

3 

30 

1 

92 

2 

49 

2 

78 

2 

82 

2 

90 

2 

80 

2 

58 

2 

90 

15 

2 

54 

2 

40 

2 

74 

2 

35 

2 

35 

3 

07 

2 

75 

2 

85 

3 

20 

2 

90 

2 

45 

3 

00 

16 

2 

55 

2 

48 

2 

15 

1 

85 

2 

78 

2 

17 

2 

65 

2 

80 

2 

75 

2 

65 

2 

94 

3 

02 

17 

2 

58 

2 

10 

2 

37 

2 

05 

2 

93 

2 

20 

2 

48 

2 

80 

3 

30 

2 

00 

2 

60 

3 

28 

10 

2 

50 

1 

80 

2 

80 

2 

19 

1 

93 

2 

50 

2 

60 

2 

45 

3 

00 

2 

85 

2 

50 

3 

33 

19 

2 

48 

2 

15 

2 

20 

2 

00 

2 

02 

2 

50 

2 

78 

2 

60 

3 

18 

2 

80 

2 

55 

3 

39 

20 

2 

45 

2 

1  1 

2 

34 

2 

35 

2 

10 

2 

83 

3 

OC 

2 

75 

3 

15 

3 

30 

2 

85 

3 

39 

21 

2 

45 

2 

18 

2 

30 

2 

21 

2 

82 

3 

18 

3 

10 

2 

65 

3 

10 

3 

20 

2 

75 

3 

40 

22 

2 

40 

2 

22 

2 

42 

2 

18 

3 

40 

3 

48 

3 

15 

3 

10 

3 

50 

3 

40 

3 

18 

3 

80 

23 

2 

37 

2 

15 

2 

35 

2 

29 

4 

10 

3 

48 

3 

02 

2 

90 

3 

50 

3 

10 

3 

88 

24 

2 

40 

2 

40 

2 

40 

2 

60 

3 

93 

3 

38 

2 

95 

2 

85 

3 

55 

2 

98 

3 

80 

25 

2 

50 

2 

35 

2 

48 

3 

35 

3 

90 

3 

55 

2 

85 

2 

38 

3 

00 

3 

10 

3 

80 

26 

2 

30 

2 

00 

2 

55 

3 

28 

2 

60 

5 

15 

2 

48 

2 

45 

3 

JO 

2 

45 

3 

82 

27 

2 

05 

2 

30 

2 

70 

3 

29 

3 

50 

3 

40 

2 

42 

2 

37 

3 

05 

3 

30 

3 

86 

28 

2 

35 

2 

05 

3 

00 

3 

00 

3 

05 

2 

80 

2 

30 

2 

66 

2 

80 

3 

38 

3 

75 

29 

2 

37  - 

— 

2 

95 

2 

43 

2 

30 

2 

93 

2 

38 

2 

34 

3 

80 

2 

70 

3 

40 

3 

68 

30 

2 

33  - 

— 

— 

2 

70 

2 

40 

2 

30 

2 

68 

2 

33 

3 

00 

2 

05 

3 

35 

3 

00 

31 

2 

47  - 

— 

2 

50  - 

— 

— 

2 

50  - 

— 

2 

45 

2 

98  - 

— 

— 

2 

95  - 

— 

— 

3 

54 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

2  47 

2 

34 

2 

20 

2 

58 

2 

83 

3 

18 

2  87 

2 

78 

3 

14 

3 

14 

2 

93 

3 

35 

MAX 

2  78 

3 

10 

3 

30 

3 

35 

4 

10 

5 

15 

3  57 

3 

24 

3 

80 

3 

90 

3 

40 

3 

80 

MIN 

2  05 

1 

80 

0 

05 

1 

85 

1 

92 

2 

17 

2  30 

2 

33 

2 

75 

2 

65 

2 

45 

2 

82 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

23 

26 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

353 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  81 

HIGHEST  STAGE  WAS  A  i 7  AT  9  30  A  M  DN  »UN  26 

LOWEST  STAGE  WAS  O  00  ON  AUG  18 


1 68 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


MERMENTAU  RIVER  AT  CATFISH  POINT  CONTROL  STRUCTURE  < LA  )  < SOUTH  STAFF) 

LOCATION  LAT  29-51-46,  LONG  92-51-01  IN  BOATHOUSE  AT  SOUTHWEST  END  OF  STRUCTURE  <STA 
7082517  ) 

GAGE  STAFF  TYPE 

RECORDS  AVAILABLE  APR  27,  1951.  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  6  30  FEET  (FROM  HICHWATER  MARK)  ON  JUN  27.  1957  LOWEST,  MINUS  1  50  FEET  ON 

DEC  19.  1954 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M  L  G  <1956  ADJ  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2 

00 

2 

40 

2 

10 

2 

30 

2 

20 

2. 

70 

2  85 

2 

70 

G 

3 

50 

G 

4  00 

2  80 

3  40 

2 

2 

70 

2 

30 

G 

1 

05 

2 

05 

2 

25 

2 

90 

3  25 

2 

60 

G 

3 

50 

G 

3  95 

2  80 

3  30 

3 

2 

60 

2 

25 

G 

1 

25 

2 

35 

2 

30 

3 

40 

2  85 

3 

20 

G 

3 

45 

G 

4  10 

3  00 

3  30 

4 

2 

60 

2 

30 

G 

0 

25 

2 

55 

2 

40 

3 

60 

2  90 

3 

00 

G 

3 

40 

G 

3  65 

3  30 

3  35 

5 

2 

35 

2 

40 

G 

0 

05 

2 

45 

3 

35 

3 

85 

3  45 

G 

3 

05 

G 

3 

20 

G 

3  20 

3  05 

3  35 

6 

2 

40 

2 

40 

G 

1 

20 

2 

40 

3 

45 

4 

00 

3  45 

G 

3 

20 

G 

3 

20 

G 

3  30 

3  00 

3  30 

7 

2 

50 

2 

55 

G 

0 

75 

2 

45 

3 

80 

3 

80 

3  10 

G 

3 

00 

G 

3 

00 

G 

3  00 

3  40 

3  30 

B 

2 

70 

2 

70 

G 

1 

70 

2 

80 

3 

65 

3 

95 

3  20 

G 

2. 

BO 

G 

3 

00 

G 

3  40 

3  20 

3  20 

9 

2 

65 

2 

65 

G 

1 

90 

2 

50 

3 

40 

3 

65 

3  10 

G 

2. 

90 

G 

3 

05 

G 

3  65 

3  00 

3  10 

10 

2 

50 

2 

80 

G 

3 

00 

3 

10 

3 

40 

3 

55 

3  30 

G 

2. 

90 

G 

3 

30 

G 

3  25 

3  10 

3  15 

1  1 

2 

40 

2 

30 

G 

2 

75 

2 

25 

3 

10 

3 

40 

3  05 

G 

2 

30 

G 

3 

35 

G 

3  80 

2  90 

3  00 

12 

2 

65 

2 

45 

C 

2 

55 

2 

35 

2 

40 

2 

30 

3  20 

G 

2 

50 

Q 

3 

20 

3  30 

2  55 

2  85 

13 

2 

55 

2 

30 

2 

90 

2 

85 

2 

55 

2 

20 

2  70 

G 

2 

40 

G 

3 

20 

3  45 

2  70 

3  00 

14 

2 

55 

2 

95 

2 

80 

3 

00 

2 

35 

2 

10 

2  60 

G 

2 

70 

G 

3 

20 

2  90 

2  20 

2  95 

15 

2 

55 

2 

15 

2 

50 

2 

25 

2 

25 

2 

05 

2  60 

G 

3 

30 

G 

2 

60 

3  00 

2  55 

3  00 

16 

2 

50 

2 

40 

2 

15 

1 

95 

2 

35 

2 

15 

2  55 

G 

3 

05 

G 

3 

40 

2  90 

2  95 

3  10 

17 

2 

50 

2 

10 

2 

25 

2 

00 

2 

50 

2 

30 

2  50 

G 

3 

25 

G 

3 

50 

3  10 

2  70 

3  30 

16 

2 

50 

1 

70 

2 

45 

2 

20 

2 

30 

2 

75 

3.  20 

G 

3 

30 

G 

3 

50 

2  85 

2  70 

3  40 

19 

2 

45 

2 

15 

2 

30 

2 

15 

2 

35 

3 

05 

3  30 

G 

2 

60 

G 

3 

40 

2  80 

2  60 

3  40 

20 

2 

45 

2 

15 

2 

30 

2 

60 

2 

25 

3 

40 

3  10 

G 

2 

70 

G 

3 

50 

3  50 

3  00 

3  40 

21 

2 

45 

2 

25 

2 

30 

2 

20 

2 

20 

3 

50 

3  25 

G 

2 

60 

G 

3 

50 

3  40 

2  70 

3  45 

22 

2 

40 

2 

20 

2 

45 

2 

30 

2 

50 

2 

30 

3  10 

G 

2. 

80 

0 

3 

50 

3  75 

3.  10 

3  90 

23 

2 

35 

2 

15 

2 

40 

2 

50 

4 

00 

3 

25 

2  80 

G 

3 

00 

C 

3 

05 

3  90 

3  20 

3  90 

24 

2 

50 

2 

40 

2 

45 

3 

20 

3 

55 

3 

00 

2  50 

G 

2. 

60 

G 

3 

60 

4  30 

3  05 

3  70 

25 

2 

50 

2 

35 

2 

50 

3 

45 

3 

35 

3 

25 

2  35 

G 

2 

30 

G 

3 

75 

3  00 

4  00 

3  80 

26 

n 

30 

2 

00 

2 

70 

2 

25 

3 

30 

4 

80 

2  40 

G 

2 

30 

G 

3 

50 

3  00 

2  70 

3  80 

27 

2 

10 

2 

70 

2 

95 

3 

20 

2 

70 

2 

70 

2  40 

G 

2 

30 

G 

3 

45 

3  05 

3  20 

3  85 

28 

2 

40 

2 

05 

3 

05 

2 

35 

2 

10 

2 

35 

2  35 

G 

2 

50 

G 

3 

35 

2  95 

3  30 

3  75 

25 

1 

60 

2  35 

80 

2  90 

3  40 

2  50 

31 

2 

40  - 

— 

2 

50  - 

— - 

2 

35  - 

_ 

2  50 

G 

3 

55 

__ 

— 

2  90  - 

3  55 

the 

FOLLOWING  REFER 

ONLY 

TO  1 

READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2  48 

2 

34 

2 

19  2 

48 

2 

73 

3  05 

2 

86 

2 

81 

3. 

36 

3 

33 

2  98 

3  39 

MAX 

2  BO 

2 

75 

3 

05  3 

45 

4 

00 

4  80 

3 

45 

3 

55 

3 

90 

4 

30 

4  00 

3  90 

min 

2  10 

1 

70 

0 

05  1 

95 

1 

80 

2  05 

2 

35 

2 

30 

2 

60 

2 

80 

2  20 

2  85 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

total  number 

OF 

DAYS 

FOR 

THE  YEAR 

WAS 

365 

G-CATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  03 
HIGHEST  STAGE  WAS  4  00  ON  JUN  26 
LOWEST  STAGE  WAS  0  05  ON  MAR  5 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


MERMENTAU  RIVER  AT  GRAND  CHENIERE.  LA 

LOCATION  LAT.  29-46-08,  LONG  92-59-24  ON  HIGHWAY  82  BRIDGE  (STA  7090017  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  OCT  15,  1943,  TO  JULY  32,  1954,  AND  APR  13,  1956,  TD  DATE  DISREGARD  GAGE 

ZERO  REPORTED  PRIOR  TO  1951.  PRESENT  ZERO  IS  CORRECT  FOR  ALL  PERIODS 

EXTREMES  HIGHEST,  13  O  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27.  1957  LOWEST.  MINUS  2  39  FEET  ON 

FEB  28,  1984 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET 


CAGE  ZERO  IS  AT  M  LG 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

2  16 

2  69 

2  10 

2  90 

3  72 

3  14 

3  07 

2  22 

3  15 

3  75 

1  72 

2  04 

2  65 

2  65 

2  63 

2  75 

3  30 

3  10 

2  68 

2  16 

3  30 

3  37 

2  00 

0  28 

2  44 

3  06 

2  52 

2  85 

3  25 

3  26 

2  38 

2  43 

2  90 

3  38 

1  54 

0  54 

2  60 

2  99 

1  93 

2  90 

3  OO 

3  20 

2  70 

2  54 

2  75 

2  50 

2  24 

1  04 

0  85 

1  85 

2  37 

2  32 

2  85 

3  49 

3  06 

2  84 

2  43 

2  07 

1  16 

1  68 

1  60 

0  65 

1  60 

1  72 

2  84 

3  35 

3  18 

2  63 

2  15 

1  46 

1  25 

2  15 

1  10 

0  26 

1  08 

1  74 

2  90 

3  35 

3  13 

2  61 

2  20 

1  42 

2  42 

2  90 

0  55 

1  00 

1  73 

2  07 

3  17 

3  64 

3  09 

2  78 

2  37 

2  08 

2  62 

3  13 

0  45 

0  65 

2  02 

1  42 

2  90 

3  80 

3  33 

2  85 

2  35 

2  50 

2  84 

3  43 

-0  20 

1  49 

1  60 

2  43 

3  20 

3  65 

3  62 

2  64 

2  87 

2  20 

3  45 

2  19 

0  24 

0  80 

1  68 

2  92 

3  65 

3  50 

3  45 

2  50 

2  95 

3  34 

2  37 

2  37 

0  55 

1  75 

2  30 

3  11 

3  55 

3  38 

3  25 

2  57 

2  75 

3  63 

l  95 

1  49 

0  10 

2  20 

2  10 

3  21 

3  20 

3  24 

3  13 

2  82 

2  82 

3  20 

1  02 

1  62 

1  45 

3  15 

3  45 

3  65 

3  25 

2  72 

2  96 

2  96 

3  16 

2  80 

2  05 

1  91 

2  09 

2  77 

3  14 

2  68 

3  85 

2  91 

2  84 

2  71 

3  12 

2  50 

1  65 

1  63 

2  32 

3  07 

2  52 

2  05 

3  92 

2  92 

2  72 

2  78 

2  68 

2  2B 

1  90 

1  30 

2  90 

2  95 

2  72 

2  50 

4  27 

2  67 

2  48 

2  60 

2  82 

2  17 

1  47 

1  49 

2  87 

2  45 

3  47 

2  75 

2  75 

2  70 

2  68 

2  04 

2  73 

1  50 

1  46 

1  79 

2  64 

2  15 

1  95 

2  35 

3  10 

2  88 

2  63 

2  29 

2  55 

1  51 

1  35 

1  07 

2  83 

1  93 

1  45 

2  33 

3  08 

2  72 

2  43 

2  13 

2  59 

2  21 

1  48 

1  83 

2  57 

1  20 

1  25 

1  19 

3  13 

2  95 

2  73 

2  22 

2  60 

2  60 

1  77 

2  16 

2  30 

0  65 

1  15 

1  55 

3  55 

3  20 

2  74 

2  27 

2  64 

2  93 

2  34 

3  66 

0  67 

0  75 

0  74 

2  10 

3  56 

3  39 

2  64 

2  85 

2  36 

3  12 

2  37 

3  20 

1  10 

0  95 

0  66 

2  20 

3  40 

3  56 

2  70 

1  95 

2  72 

3  00 

2  58 

2  43 

0  90 

0  72 

1  00 

2  85 

3  29 

4  43 

2  50 

2  18 

3  14 

2  54 

3  30 

3  02 

-0  64 

2  19 

1  74 

3  36 

3  03 

5  10 

2  70 

2  20 

2  99 

2  75 

1  68 

3  05 

-1  12 

1  78 

1  93 

3  81 

3  20 

3  54 

2  62 

2  34 

2  95 

2  76 

2  95 

3  32 

0  63 

1  17 

2  50 

3  80 

3  45 

3  04 

2  43 

2  33 

3  32 

2  87 

3  00 

2  95 

1  OO  - 

2  96 

3  67 

3  24 

2  75 

2  29 

2  64 

3  90 

2  67 

2  75 

3  00 

1  62  - 
2  33  - 

3  33 

3  36  - 

4  13 

3  25 

3  27  - 

2  85 

2  02 

2  35 

2  90 

3  15  - 

3  55 

2  20 

2  20  - 

2  50 

2  03 
2  13 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  46 

HIGHEST  STAGE  WAS  5  72  AT  6  30  A  M  ON  JUN  26 

LOWEST  STAOE  WAS  MINUS  1  25  ON  JAN  27 


MEAN 

1  40 

1 

78 

2 

12 

2 

64 

3 

29 

3 

28 

2 

79 

2 

52 

2  83 

2 

57 

2 

1 1 

2 

18 

MAX 

2  90 

3 

15 

3 

47 

4 

13 

4 

27 

5 

10 

3 

62 

3 

15 

3  90 

3 

75 

3 

45 

3 

66 

MIN 

-1  12 

0 

26 

0 

66 

1 

19 

2 

75 

2 

67 

2 

02 

1 

95 

2  15 

1 

42 

1 

02 

0 

28 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

365 

170 


DAILY  STAGE  FDR  1906 


CALCASIEU  RIVER  NEAR  OBERLIN,  LA 

LOCATION  LAT  30-38-25.  LONG  92-40-50  STATE  HIGHWAY  26  BRIDGE.  THREE  MILES  NORTHWEST  OF 
OBERLIN  (STA  7305016  ) 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER 

GENERAL  INFORMATION  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U  S  GEOLOGICAL  SURVEY  DRAINAGE  AREA.  753 
SQUARE  MILES 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE.  AUG  1922  TO  JAN  1925.  AND  SEP  1938  TO  DATE  STAGES  ARE  PUBLISHED  BY 
CORPS  OF  ENGINEERS  SINCE  1946  DAILY  DISCHARGE  IS  COMPUTED  AND  PUBLISHED  BY  U  S  GEOLOGICAL 
SURVEY 


EXTREMES 

HIGHEST.  26 

53 

FEET 

ON  MAY 

19,  1953 

LOWEST. 

1  23 

feet 

ON  SEP 

20. 

1904 

DAILY  EIGHT 

fi 

i  M 

STAGE 

IN 

FEET 

GAGE 

ZERO. 

39  43  FEET, 

NCVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

4  55 

3 

15 

2 

88 

2 

32 

2  40 

3  37 

6  07 

1 

83 

1  38 

2  17 

4  05 

16 

99 

2 

4  44 

3 

19 

2 

81 

2 

29 

3  44 

4  52 

6  27 

1 

90 

1.  42 

1  96 

4  09 

15 

69 

3 

4  29 

3 

20 

2 

75 

2 

25 

6  34 

4  69 

5  23 

1 

00 

1  33 

1  82 

3  69 

14 

23 

4 

4  14 

3 

75 

2 

72 

2 

21 

6  77 

4  06 

6  13 

1 

71 

1  29 

1  73 

3  09 

12 

77 

5 

3  99 

6 

01 

2 

69 

2 

20 

4  83 

4  23 

5  42 

1 

66 

1  27 

1  66 

2  92 

11 

45 

6 

3  85 

6 

35 

2 

64 

2 

16 

3  40 

4  77 

4  83 

1 

66 

1  52 

1  60 

2  85 

10 

20 

7 

3  85 

5 

62 

2 

59 

2 

14 

2  93 

5  06 

3  95 

1 

66 

1  75 

1  55 

3  05 

0 

75 

8 

4  60 

5 

05 

2 

55 

2 

1  1 

2  75 

4  73 

3  60 

1 

62 

1  66 

1  52 

3  62 

7 

17 

9 

4  50 

5 

03 

2 

52 

2 

09 

2  62 

3  77 

1 

57 

1  59 

1  49 

4  47 

5 

88 

10 

4  22 

5 

25 

2 

50 

2 

06 

2  48 

3  50 

1 

55 

1  49 

1  48 

5  00 

6 

64 

1  1 

4  98 

5 

56 

2 

47 

2 

04 

2  35 

3  29 

1 

76 

1  44 

1  52 

4  71 

7 

06 

12 

4  81 

5 

90 

2 

51 

2 

08 

2  24 

2  95 

1 

06 

1  30 

1  83 

4  03 

6 

20 

13 

4  27 

6 

49 

2 

95 

1  1 

2  14 

2  78 

1 

68 

1  34 

2  09 

3  64 

5 

42 

14 

3  96 

7 

07 

3 

39 

2 

00 

2  06 

2  79 

1 

60 

1  30 

2  33 

3  47 

4 

99 

15 

3  83 

7 

47 

3 

42 

2 

06 

1  99 

2  65 

1 

61 

1  27 

2  21 

3  29 

5 

54 

16 

3  79 

7 

27 

3 

21 

2 

05 

1  94 

2  48 

1 

60 

1  26 

1  91 

3  10 

8 

99 

17 

3  73 

6 

33 

3 

21 

2 

09 

1  91 

2  33 

1 

57 

1  26 

1  79 

2  92 

9 

89 

IB 

3  67 

5 

30 

3 

48 

2 

18 

1  92 

2  21 

1 

82 

1  29 

2  20 

2  72 

10 

16 

19 

3  63 

4 

61 

3 

88 

2 

IB 

1  91 

2  12 

2 

00 

1  43 

2  69 

2  54 

1 1 

52 

20 

3  53 

4 

19 

4 

20 

2 

46 

1  87 

2  04 

1 

85 

1  72 

2  97 

2  39 

1  1 

56 

21 

3  42 

3 

92 

4 

12 

3 

31 

1  82 

1  98 

1 

68 

1  85 

2  90 

2  26 

10 

96 

22 

3  31 

3 

72 

3 

76 

3 

35 

1  79 

1  94 

1 

59 

1  81 

2  55 

2  19 

10 

71 

23 

3  24 

3 

55 

3 

43 

3 

02 

1  77 

1  90 

1 

59 

1  73 

2  33 

2  81 

12 

42 

24 

3  20 

3 

40 

3 

14 

2 

90 

1  75 

1  88 

1 

57 

1  59 

2  38 

9  66 

13 

91 

25 

3  39 

3 

28 

2 

92 

3 

21 

1  80 

1  83 

1 

50 

1  61 

2  36 

14  50 

14 

65 

26 

3  29 

3 

18 

2 

76 

3 

49 

1  88 

2  54 

1 

45 

1  86 

2  24 

15  58 

14 

75 

27 

3  12 

3 

07 

2 

63 

3 

52 

2  06 

2  48 

1 

40 

2  13 

2  06 

14  85 

14 

28 

20 

3  04 

2 

97 

2 

54 

3 

24 

2  85 

2  18 

1 

38 

2  40 

2  15 

14  25 

13 

46 

88 

2  94 

1  90 

1 

36 

2  57 

2  78 

16  93 

12 

58 

39 

58 

2  79 

5  85 

1  84 

52 

2  43 

3  33 

18  11 

1 1 

83 

31 

* 

36 

1  79 

* 

THE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3  80 

4 

70 

2 

96 

2 

49 

2 

66 

4 

59 

3 

13 

1  64 

1  61 

2 

17 

6 

03 

10 

71 

MAX 

4  98 

7 

47 

4 

20 

3 

52 

6 

77 

5 

85 

6 

27 

2  00 

2  57 

3 

76 

18 

1  1 

16 

99 

MIN 

3  00 

2 

97 

2 

36 

2 

04 

1 

75 

3 

37 

1 

79 

1  36 

1  26 

1 

48 

2 

19 

4 

99 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

9 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WA5 

344 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3  83 

HIGHEST  STAGE  WAS  10  35  AT  3  30  A  M  ON  NOV  30 

LOWEST  STAGE  WAS  1  25  ON  SEP  16 


DAILY  STAGE  FOR  1 986 


171 


BAYOU  SERPENT  NEAR  FENTON.  LA 

LOCATION  LAT  30-23-15*  LONG  92-54-16  U  S  HIGHWAY  165  BRIDGE.  1  7  MILES  NORTHEAST  OF  FENTON 
(ST A  7310016  ) 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE-WEIGHT 
GENERAL  INFORMATION  CHANNEL  WAS  DREDGED  IN  1959 


RECORDS  AVAILABLE 
DATE 

SEP  26.  1956.  TO 

APR 

16, 

1958,  OCT 

12  TO  18. 

I960, 

AND  JULY  25.  1962,  TO 

EXTREMES  HIGHEST. 

29  86  FEET  ON  MAY 

17, 

1980 

LOWEST, 

8  37  FEET 

ON  NOV 

4  AND  19.  1983 

DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

CAGE  ZERO 

IS  AT 

NCVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1  1 

20 

8 

73 

8 

68 

9 

86 

9 

17 

9 

89 

8 

95 

8 

42 

9 

22 

8 

91 

10 

28 

2 

9 

97 

8 

76 

8 

62 

9 

65 

9 

33 

8 

83 

9 

14 

8 

43 

9 

10 

8 

80 

9 

88 

3 

9 

50 

8 

79 

8 

53 

9 

26 

10 

37 

10 

06 

9 

02 

0 

62 

8 

95 

8 

70 

9. 

57 

0 

9 

34 

9 

04 

9 

00 

9 

75 

9 

55 

1 1 

84 

8 

99 

8 

62 

0 

93 

8 

76 

9 

36 

5 

9 

18 

12 

1  5 

9 

20 

9 

59 

9 

20 

10 

50 

9 

00 

8 

17 

8 

80 

12 

19 

9 

24 

6 

9 

05 

10 

21 

8 

75 

9 

20 

9 

08 

9 

89 

0 

94 

8 

49 

B 

73 

1 1 

30 

9 

13 

7 

9 

15 

9 

49 

8 

60 

9 

15 

8 

77 

9 

55 

8 

78 

8 

60 

8 

91 

13 

35 

9 

01 

8 

7 

08 

9 

14 

8 

63 

9 

47 

8 

72 

9 

86 

8 

80 

0 

74 

8 

07 

15 

04 

0 

94 

9 

9 

00 

8 

95 

8 

78 

9 

34 

0 

79 

9 

85 

8 

82 

8 

90 

9 

21 

11 

59 

8 

91 

10 

9 

40 

0 

85 

8 

76 

9 

05 

B 

80  F 

12 

20 

9 

62 

10 

94 

9 

46 

9 

12 

10 

20 

16 

10 

1  1 

1  1 

24 

8 

79 

8 

72 

9 

29 

8 

64 

10 

33 

9 

72 

10 

56 

9. 

08 

8 

94 

9 

63 

17 

35 

12 

9 

92 

8 

72 

a 

68 

9 

17 

8 

75 

10 

35 

9 

70 

18 

98 

8 

92 

8 

04 

9 

34 

13 

49 

13 

9 

4  2 

0 

70 

10 

27 

9 

88 

8 

73 

9 

60 

9 

34 

13 

92 

9 

27 

10 

59 

9 

14 

11 

24 

14 

9 

34 

8 

63 

9 

46 

9 

42 

8 

70 

9 

33 

9 

14 

10 

99 

8 

96 

1 1 

78 

0 

99 

10 

25 

15 

9 

09 

8 

75 

9 

56 

9 

52 

a 

56 

9 

14 

9 

3 ') 

9 

98 

8 

86 

10 

29 

0 

83 

1 1 

20 

16 

B 

96 

8 

72 

9 

14 

9 

12 

8 

77 

9 

08 

9 

37 

9 

61 

8 

79 

9 

69 

8 

80 

22 

02 

17 

9 

43 

8 

65 

9 

16 

8 

98 

9 

06 

9 

36 

9 

43 

8 

99 

9 

45 

8 

75 

16 

04 

18 

14 

44 

8 

70 

9 

74 

8 

95 

10 

08 

9 

18 

9 

24 

8 

94 

9 

44 

8 

83 

13 

23 

19 

1  1 

17 

8 

07 

10 

92 

9 

00 

9 

40 

9 

22 

9 

07 

8 

96 

9 

14 

8 

68 

19 

10 

20 

9 

99 

8 

72 

9 

84 

1  1 

16 

9 

12 

9 

12 

B 

97 

9 

05 

8 

93 

8 

64 

14 

33 

21 

9 

48 

8 

65 

9 

51 

1  1 

60 

9 

1  1 

9 

09 

8 

93 

10 

86 

9 

05 

9 

14 

1  1 

93 

22 

9 

38 

8 

65 

9 

42 

9 

97 

9 

02 

9 

24 

B 

81 

1 1 

15 

8 

93 

8 

93 

10 

?- 

23 

9 

1  J 

8 

61 

9 

52 

9 

49 

8 

90 

9 

54 

0 

76 

10 

85 

9 

36 

9 

80 

22 

72 

24 

9 

02 

8 

5^ 

9 

41 

9 

07 

Q 

97 

1  1 

12 

B 

75 

10 

05 

17 

18 

16 

82 

20 

56 

25 

9 

10 

8 

56 

9 

39 

8 

96 

8 

70 

10 

94 

B 

72 

Q 

61 

14 

10 

24 

13 

14 

32 

26 

9 

79 

8 

57 

9 

40 

9 

15 

8 

85 

14 

04 

8 

63 

9 

52 

1  i 

30 

24 

88 

12 

00 

27 

9 

20 

8 

57 

9 

51 

9 

02 

9 

20 

1  1 

25 

B 

54 

9 

30 

10 

12 

22 

50 

10 

94 

28 

8 

94 

8 

55 

9 

75 

8 

88 

9 

30 

9 

91 

B 

52 

9 

34 

9 

84 

15 

44 

10 

26 

29 

82 

8 

99 

82 

44 

8 

57 

21 

48 

12 

42 

87 

30 

88 

41 

8 

46 

15 

19 

10 

98 

63 

31 

8 

82 

— 

— 

9 

39 

— 

- - 

- 

— 

— 

9 

15 

8 

42  -- 

— 

— 

9 

03 

— 

9 

62 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

9  63 

8 

93 

9  30 

9  43 

9  00 

9 

50 

9 

89 

9 

59 

9 

19 

9 

82 

1  1 

75 

12 

65 

MAX 

14  44 

12 

1  5 

10  92 

1  1  60 

10  37 

12 

20 

14 

04 

18 

98 

1  1 

15 

17 

18 

24 

88 

22 

72 

MIN 

8  82 

0 

55 

8  53 

8  87 

8  56 

8 

70 

8 

83 

B 

42 

e 

42 

8 

73 

8 

64 

8 

91 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

16 

21 

31 

3! 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  341 
F=NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  9  95 

HIGHEST  STAGE  WAS  24  99  AT  11  30  A  M  ON  NOV  25 

LOWEST  STAGE  WAS  8  40  ON  AUG  31 
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DAILY  ST ACE  FOR  1986 


INDIAN  BAYOU  NEAR  LAKE  CHARLES,  LA 

LOCATION  LAT.  30-18-10.  LONC  93-14-52  HIC  .'WAY  378  BRIDGE  APPROXIMATELY  3  MILES  WEST 
OF  MOSS  BLUFF.  LA  <STA  73460  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  FOR  RECORDS,  1946  TG  1782,  REFER  TO  CAGE  WEST  FORK  CALCASIEU  RIVER  NR 
LAKE  CHARLES.  LA 

RECORDS  AVAILABLE  DEC  15,  1983  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  6  32  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  NOV  2,  1985  LOWEST.  MINUS  2  05  ON  FEB 

28,  1984 


DATLY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NCVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1  75 

1 

57 

1 

23 

1  73 

1  75 

2 

13 

2  15 

1 

44 

1  70 

2 

59 

2  06 

3  18 

2 

1  65 

1 

57 

1 

26 

1  75 

2  00 

2 

20 

2  18 

1 

35 

1  80 

2 

56 

2  22 

2  50 

3 

1  52 

0 

65 

1 

51 

1  90 

2.  01 

2 

24 

1  99 

1 

31 

1  95 

2 

74 

2  28 

1  68 

4 

1  50 

1 

95 

1 

46 

2  13 

2  35 

2 

35 

2  02 

1 

32 

1  93 

2 

62 

2  59 

2  30 

5 

1  72 

1 

95 

1 

85 

1  15 

2  49 

2 

43 

2  08 

1 

39 

l  84 

2. 

39 

2  48 

2  20 

6 

1  56 

1 

95 

1 

86 

1.  90 

2  39 

2 

55 

2  01 

1 

59 

1  75 

2 

12 

2,  17 

2  24 

7 

1  73 

1 

91 

1 

73 

1  76 

2  25 

2 

44 

1  90 

1 

57 

1  70 

1 

91 

2  47 

2  31 

e 

1  66 

2 

20 

1 

68 

1  73 

2  27 

2 

60 

2  02 

1 

56 

1  60 

2 

05 

2  55 

2  14 

Q 

1  83 

1 

64 

1 

64 

1  65 

2  17 

4 

64 

1  01 

1 

59 

1  75 

2 

21 

2  31 

2  10 

10 

1  88 

1 

85 

1 

74 

1  50 

2  10 

4 

59 

1  82 

1 

57 

1  94 

1 

96 

1  94 

0  87 

1 1 

1  92 

1 

40 

1 

71 

1  56 

2  00 

3 

43 

1  88 

1 

64 

2  11 

2 

00 

2  05 

1  65 

12 

1 

1 

34 

1 

86 

1  70 

1  84 

2 

27 

1  95 

1 

87 

2  10 

2 

22 

1  83 

1  75 

13 

1  84 

1 

35 

1 

06 

1  70 

1  72 

1 

60 

1  95 

1 

94 

1  97 

2 

07 

1  05 

1  34 

14 

l  61 

1 

B6 

1 

06 

1  75 

1  80 

1 

78 

1  55 

1 

90 

1.  85 

2 

06 

1  26 

1  97 

15 

1  47 

1 

50 

1 

90 

1  86 

2  02 

1 

55 

1  60 

1 

89 

1  98 

2 

09 

1  92 

1  99 

16 

1  46 

1 

67 

1 

80 

.  71 

2  05 

2 

04 

1  70 

1 

84 

2  00 

1 

93 

2  25 

2  90 

1  7 

1  64 

1 

81 

1 

68 

1  60 

2  24 

2 

36 

1  70 

1 

77 

1  94 

2 

01 

2  09 

2  32 

18 

1  75 

1 

84 

1 

88 

1  73 

2  25 

2 

26 

1  65 

1 

49 

2  05 

1 

87 

2  20 

2  22 

19 

1  55 

2 

02 

1 

91 

1  70 

1  80 

2 

32 

1  71 

1 

42 

2  10 

1 

93 

1  98 

2  15 

20 

1  52 

1 

99 

1 

62 

2  29 

1  60 

2 

27 

1  49 

1 

40 

2  06 

2 

22 

2  28 

2  19 

21 

1  72 

1 

96 

1 

39 

2  26 

1  78 

2 

10 

1  44 

1 

36 

2  04 

2 

35 

1  77 

2  04 

22 

1  66 

1 

90 

1 

49 

2  09 

1  95 

2 

10 

1  65 

1 

40 

2  10 

2 

47 

2  35 

2  20 

23 

1  55 

1 

55 

1 

45 

2  00 

2  24 

1 

83 

I  66 

i 

46 

2  27 

2 

69 

2  31 

3  46 

24 

1  66 

1 

60 

1 

36 

2  02 

2  24 

2 

14 

1  37 

1 

49 

2  43 

2 

95 

2  84 

2  34 

25 

1  97 

1 

49 

1 

47 

2  03 

2  09 

2 

17 

1  53 

1 

35 

2  57 

2 

50 

3  73 

2  25 

26 

1  60 

1 

63 

1 

52 

1  98 

2  29 

3 

06 

1  82 

1 

35 

2  50 

2 

18 

3  70 

2  06 

27 

1  44 

1 

72 

1 

49 

1  98 

1  70 

1 

95 

1  72 

1 

41 

2  34 

2 

10 

3  70 

1  91 

28 

1  73 

1 

30 

1 

34 

1  99 

1  87 

2 

04 

i  42 

1 

45 

2  24 

2 

10 

3  39 

1  52 

29 

1  75 

-- 

— 

— 

1 

35 

1  72 

2  10 

2 

10 

1  59 

1 

24 

2  35 

2 

06 

2  90 

1  90 

30 

1  62 

— 

— 

1 

49 

1  77 

2  10 

2 

15 

1  59 

1 

37 

2  61 

1 

94 

2  84 

1  79 

5 

* 

THE  FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO 

READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1  67 

1 

68 

1 

61 

1  85 

2  04 

2 

39 

1  76 

1 

53 

2  05 

2 

23 

2  30 

2  12 

MAX 

1  97 

2 

20 

1 

91 

2  29 

2  49 

4 

64 

2  IB 

1 

94 

2  61 

2 

95 

3  73 

3  46 

MIN 

1  44 

0 

65 

1 

23 

1  50 

1  60 

1 

55 

1  37 

1 

24 

1  60 

1 

87 

1  05 

0  87 

DAVS 

31 

?8 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER 

OF 

days 

FOR 

THE 

YEAR  WAS 

365 

THE  MEAN  STAGE 

FOR 

the 

YEAR 

WAS  : 

1  94 

HIGHEST 

stage 

WAS 

5 

20 

AT 

4 

00  P 

M  ON  JUN 

9 

LOWEST 

STAGE  WAS 

0 

30  ON 

DEC 

10 

DAILY  STAGE  FOR  1986 
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CALCASIEU  RIVER  SALT  WATER  BARRIER  CHANNEL  AT  LAKE  CHARLES.  LA  (NAV  E  > 

LOCATION  LAT  30-13-13.  LONG  93-13-05  IN  NAVIGATION  CHANNEL  ON  EAST  SIDE  OF  STRUCTURE  (STA 
7347221  ) 

CAGE  STAFF  TYRE 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE.  FEB  1968  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  8  95  FEET  ON  DEC  31,  1982  ^OWEST.  MINUS  0  75  FOOT  ON  FES  3.  1970 


DAILY  EIGHT  AM  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  ML  0  (1965  ADJ  > 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2 

30 

C 

2 

30 

G 

- 

00 

G 

2 

55 

2 

50 

G 

2 

90 

2 

90 

G 

2 

20 

G 

2 

30 

G 

3 

25 

G 

2.  90 

3 

60 

2 

2 

30 

G 

2 

30 

G 

5 

10 

G 

2 

45 

G 

2 

75 

2 

95 

G 

2 

95 

G 

2 

10 

G 

2 

40 

G 

3 

20 

G 

2  95 

2 

90 

3 

2 

05 

G 

1 

80 

G 

2 

30 

G 

2 

70 

2 

55 

3 

00 

G 

2 

75 

G 

2 

00 

G 

2 

70 

G 

3 

40 

3  OO 

2 

20 

4 

2 

20 

G 

2 

60 

C 

2 

35 

G 

2 

95 

2 

90 

3 

10 

G 

2 

75 

G 

2 

10 

G 

2 

70 

3 

40 

G 

3  20 

3 

CC 

3 

C 

2 

53 

2 

55 

G 

2 

70 

G 

2 

95 

3 

20 

3 

20 

G 

2. 

80 

G 

2 

10 

G 

2. 

60 

G 

3 

15 

G 

3  20 

2 

85 

6 

2 

20 

2 

70 

G 

2 

70 

2 

90 

G 

3 

15 

3 

30 

2 

70 

G 

2 

30 

G 

2 

50 

2 

05 

2  85 

2 

95 

7 

2 

40 

2 

50 

G 

2 

55 

G 

2 

50 

G 

3 

00 

3 

20 

2 

60 

G 

2 

30 

G 

2 

45 

G 

2 

60 

G 

3  20 

3 

05 

8 

G 

2 

33 

2 

95 

G 

2 

50 

G 

2 

40 

G 

3 

00 

3 

20 

G 

2 

80 

G 

2 

30 

G 

2 

40 

G 

2 

80 

3  25 

2 

80 

9 

G 

2 

30 

2 

40 

G 

2 

43 

Q 

2 

50 

3 

05 

3 

40 

G 

2 

70 

G 

2 

30 

G 

2 

50 

G 

2 

90 

3  00 

2 

65 

10 

2 

30 

2 

60 

C 

2. 

50 

G 

2 

30 

2 

75 

3 

30 

2 

50 

G 

2 

40 

G 

2. 

65 

G 

2 

65 

2  75 

1 

73 

1  1 

G 

2 

65 

G 

2 

20 

G 

2 

50 

G 

2 

40 

2 

80 

3 

15 

G 

2 

65 

G 

2 

35 

G 

2 

80 

G 

2. 

60 

2  75 

2 

15 

12 

2 

65 

G 

2 

10 

C 

2 

60 

G 

2 

50 

2 

50 

2 

40 

G 

2 

80 

G 

2 

60 

G 

2 

60 

G 

2 

90 

G 

2  55 

2 

25 

13 

2 

50 

C 

2. 

10 

G 

2 

60 

G 

2 

50 

2 

65 

2 

00 

G 

2 

75 

G 

2 

65 

G 

2 

75 

2 

80 

G 

1  93  C 

1 

90 

14 

G 

2 

30 

G 

2 

65 

C 

2 

70 

G 

2 

53 

G 

2 

60 

2 

25 

2 

30 

G 

2 

70 

0 

2 

60 

2 

70 

G 

2  00 

2 

50 

15 

G 

2 

20 

2 

60 

c 

2 

70 

G 

2 

70 

C 

2 

80 

2 

10 

G 

2. 

55 

G 

2 

65 

G 

2 

75 

G 

2 

80 

2  60 

2 

65 

16 

G 

2 

20 

2 

45 

G 

2 

50 

G 

2 

50 

2 

90 

2 

50 

G 

2 

50 

G 

2 

60 

G 

2 

80 

G 

2 

60 

3  00 

3 

15 

17 

C 

2 

40 

2 

55 

G 

2 

40 

G 

2 

45 

3 

10 

2 

90 

G 

2 

50 

G 

2 

55 

C 

2 

75 

C 

2 

75 

2  80 

2 

75 

16 

2 

70 

2 

55 

G 

2 

70 

G 

2 

50 

3 

00 

2 

90 

2 

2. 

40 

G 

2 

25 

G 

2 

05 

G 

2 

60 

G 

2  95 

2 

80 

19 

2 

60 

G 

2 

70 

2 

50 

G 

2 

60 

2 

60 

2 

90 

G 

2 

45 

G 

2 

20 

G 

2 

85 

G 

2 

65 

G 

2  65 

2 

60 

20 

2 

50 

G 

2 

70 

G 

2 

45 

2 

90 

G 

2 

30 

2 

95 

G 

2 

65 

G 

2 

20 

G 

2 

75 

G 

2 

95 

G 

3  00 

2 

70 

21 

G 

2 

50 

G 

2 

70 

C 

2 

20 

2 

80 

G 

2 

50 

2 

75 

G 

2 

20 

G 

2 

20 

G 

2 

75 

G 

3 

10 

C 

2  55 

2 

60 

22 

G 

2 

43 

C 

2 

70 

G 

2 

30 

2 

75 

0 

2 

75 

2 

70 

G 

2 

45 

G 

2 

20 

G 

2 

80 

G 

3 

20 

G 

3  00 

2 

83 

23 

G 

2 

35 

G 

2 

30 

0 

2 

30 

G 

2 

70 

G 

3 

00 

2 

50 

G 

2 

45 

G 

2 

20 

G 

3 

05 

C 

3 

40 

G 

3  00 

2 

93 

24 

C 

2 

50 

G 

2 

30 

C 

2 

20 

2 

90 

G 

3 

00 

2 

55 

G 

2 

25 

G 

2 

25 

C 

3 

20 

G 

3 

70 

3  35 

2 

50 

25 

2 

50 

G 

2 

30 

G 

2 

25 

G 

2 

85 

G 

2 

80 

2 

80 

G 

2 

30 

C 

2 

15 

G 

3 

30 

2 

80 

4  05 

2 

60 

26 

2 

25 

G 

2 

45 

G 

2 

35 

C 

2 

05 

2 

80 

G 

3 

50 

G 

2 

60 

G 

2 

15 

G 

3 

25 

2 

80 

3  25 

2 

60 

27 

G 

2 

25 

C 

2 

55 

G 

2 

30 

2 

85 

C 

2 

60 

2 

80 

C 

2 

50 

G 

2 

20 

3 

10 

2 

80 

3  20 

2 

55 

28 

G 

2 

50 

G 

2 

10 

G 

2 

20 

2 

65 

2 

55 

2 

65 

G 

2 

20 

G 

2 

20 

G 

2 

95 

G 

2. 

80 

3  15 

2 

20 

29 

G 

2 

40 

-- 

— 

— 

G 

2 

20 

2 

35 

G 

2 

90 

2 

70 

G 

2 

40 

C 

2 

00 

C 

3 

00 

G 

2 

80 

3  10 

2 

65 

30 

G 

2 

30 

— 

— 

— 

C 

2 

30 

3 

00 

G 

2 

90 

2 

90 

G 

2 

40 

G 

2 

10 

G 

3 

30 

G 

2 

70 

3  15 

2 

60 

Tl 

C 

_ . 

_ 

_ 

_ 

5 

TH'-  ! 

following 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

i  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2  40 

2 

45 

2  41 

2  65 

2  79 

2 

85 

2  55 

2  28 

2  79 

2  92 

2  94 

2 

65 

MAX 

2  70 

2 

93 

2  70 

3  00 

3  20 

3 

50 

2  95 

2  70 

3  30 

3  70 

4  03 

3 

60 

MIN 

2  05 

1 

80 

2  00 

2  30 

2  30 

2 

00 

2  20 

2  00 

2  30 

2  60 

1  95 

1 

73 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
C-CATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  64 
HIGHEST  STAGE  WAS  4  03  ON  NOV  23 
LOWEST  STAGE  WAS  1  73  ON  DEC  10 


DAI  L  V  STAGE  FOR  1986 
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CALCASIEU  RIVER  SALT  WATER  BARRIER  CHANNEL  AT  LAKE  CHARLES.  LA  ( NAV  W  ) 

LOCATION  LAT  30-15-13.  LONG  93-13-06  IN  NAVIGATION  CHANNEL  ON  WEST  SIDE  OF  STRUCTURE  (STA 
7347321  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 
RECORDS  AVAILABLE  STAGE.  FEB  1968  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  8  8^  FEET  ON  DEC  31.  1982  LOWEST.  MINUS  3  OC  FEET  ON  FE3  28.  1984 


DAILV  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M  L  C  (1965  ADJ  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1 

50 

1 

60 

1 

34 

l 

28 

1 

72 

2 

39 

2 

78 

1 

99 

2 

70 

3 

39 

2 

55 

3  30 

2 

1 

85 

1 

18 

1 

05 

1 

29 

1 

90 

2 

59 

2 

85 

1 

97 

2 

75 

3 

35 

2 

80 

2  50 

3 

1 

68 

1 

30 

0 

65 

1 

90 

2 

12 

2 

91 

2 

39 

2 

06 

2 

75 

3 

81 

2 

92 

1  95 

4 

1 

70 

1 

90 

0 

30 

2 

20 

2 

28 

3 

10 

2 

39 

2 

00 

2 

70 

3 

40 

3 

42 

2  90 

5 

0 

20 

2 

00 

0 

25 

2 

18 

3 

20 

3 

26 

2 

68 

2 

23 

2 

50 

3 

28 

3 

00 

2  75 

6 

1 

35 

2 

15 

1 

30 

2 

17 

3 

10 

3 

39 

2 

70 

2 

48 

2 

45 

2 

80 

2 

66 

2  82 

7 

1 

91 

1 

50 

0 

90 

2 

50 

3 

29 

3 

28 

2 

35 

2 

20 

2 

55 

2 

60 

3 

18 

2  95 

8 

0 

95 

2 

80 

1 

93 

2 

64 

2 

10 

3 

30 

2 

19 

2 

10 

2 

15 

3 

15 

3 

10 

2  70 

9 

1 

65 

2 

12 

2 

00 

1 

69 

2 

90 

3 

60 

2 

30 

2 

33 

2 

55 

3 

49 

2 

70 

2  68 

10 

1 

99 

32 

2 

70 

2 

20 

2 

88 

3 

45 

2 

49 

2 

29 

2 

92 

2 

71 

2 

50 

1  40 

1  1 

1 

59 

1 

10 

2 

50 

2 

30 

2 

51 

3 

09 

2 

25  F 

l 

70 

3 

32 

3 

15 

2 

50 

1  60 

12 

2 

50 

1 

53 

2 

69 

2 

50 

2 

50 

2 

03 

2 

30 

2 

90 

3 

18 

2 

40 

1  70 

13 

1 

75 

1 

50 

2 

30 

1 

88 

2 

09 

1 

75 

2 

00 

2 

75 

2 

70 

1 

05 

1  24 

14 

1 

75 

2 

20 

1 

60 

2 

20 

1 

98 

1 

56 

1 

78 

2 

64 

2 

68 

2 

10 

2  35 

1  5 

1 

48 

0 

95 

1 

70 

1 

34 

1 

90 

1 

60 

1 

80 

2 

97 

2 

69 

2 

45 

2  43 

16 

1 

50 

1 

60 

1 

39 

0 

81 

2 

38 

1 

80 

2 

28 

2 

72 

2 

46 

2 

90 

2  78 

1  7 

1 

92 

1 

65 

1 

20 

1 

01 

2 

69 

2 

38 

2 

38 

2 

62 

2 

75 

2 

70 

2  60 

18 

1 

50 

1 

43 

2 

25 

1 

80 

2 

89 

2 

64 

2 

39 

2 

45 

2 

75 

2 

53 

2 

90 

2  70 

19 

1 

21 

1 

51 

1 

32 

1 

95 

1 

82 

2 
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2 

55 

3 

98 

2  28 

26  1  18  2  65  1  95  2  70  2  86  0  5  40  1  58  2  05  3  26  2  70  2  82  2  20 

27  -0  20  215  1  65  2  70  2  38  2  61  1  50  2  19  3  08  2  80  2  85  2  20 

28  1  89  0  95  1  25  2  15  1  70  1  88  1  50  2  40  3  13  2  50  2  75  1  97 

29  1  95  -  1  30  1  49  1  50  2  03  1  85  1  05  3  28  2  50  2  80  2  45 

30  1  32  -  1  10  1  75  1  60  2  41  2  00  2  35  3  43  2  4B  2  85  2  44 

31  1  67  -  1  38  -  2  20  -  1  97  2  65  -  2  72  -  2  80 


THE  FOLLOWING  REFER  ONLV  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 
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31 
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31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  359 
F»NOT  AT  STATED  TIME  Q»AFFECTED  BY  HURRICANE 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  27 
HIGHEST  STAGE  WA5  5  55  AT  9  45  A  M  ON  JUN  26 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0  40  ON  JAN  27 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


CALCASIEU  RIVER  SALT  WATER  BARRIER  CHANNEL  AT  LAKE  CHARLES#  LA  (NAV  U  > 

LOCATION  LAT  30-15-13.  LONG  93-13-06  IN  NAVIGATION  CHANNEL  ON  WEST  SIDE  OF  STRUCTURE  <STA 
7347421  ) 

CAGE  STAFF  TYPE 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE,  FEB  1968  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  8  80  FEET  ON  DEC  31#  1982  LOWEST,  MINUS  0  95  FOOT  ON  FEB  28.  1984 


DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  M 

L  G 
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THE  FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 
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THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
C-CATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  24 
HIGHEST  STAGE  WAS  4  80  ON  JUN  26 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0  35  ON  JAN  27 


i76 


DAILY  ST ACE  FOR  1996 


CALCASIEU  RIVER  SALT  WATER  BARRIER  CHANNEL  AT  LAKE  CHARLES.  LA  (FLDY  E  > 

LOCATION  LAT  30-1 5-09.  LONG  93-13-05  IN  FLOODWAY  CHANNEL  ON  EAST  SIDE  OF  STRUCTURE  AT  CATE 
NUMBER  ONE  (STA  7347621  I 

CAGE  STAFF  TYPE 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE.  FEB  1969  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  0  95  FEET  ON  DEC  31.  1902  LOWEST.  MINUS  0  75  FOOT  ON  FEB  3-  1970 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEE  f  CASE  :~,?C  7C  t.T  w  i  5  <1965  ADj  ) 
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_ 

G 

2 

30 

2 

30 

-- 

_ _ 

— 

G 

2 

80 

-- 

- - 

— 

2 

90 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

2 

40 

2 

45 

2 

41 

2 

65 

2 

79 

2 

85 

2 

55 

2 

28 

2 

79 

2 

92 

2 

95 

2 

65 

MAX 

2 

70 

2 

95 

2 

70 

3 

00 

3 

20 

3 

50 

2 

95 

2 

70 

3 

30 

3 

70 

4 

05 

3 

60 

MIN 

2 

05 

1 

80 

2 

00 

2 

30 

2 

30 

2 

00 

2 

20 

2 

00 

2 

30 

2 

60 

1 

95 

1 

75 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
O-CATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  64 
HIGHEST  STAGE  WAS  4  05  ON  NOV  25 
LOWEST  STAGE  WAS  1  75  ON  DEC  10 


DAILY  STAGE  FQR  1986 
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CALCASIEU  RIVER  SALT  WATER  BARRIER  CHANNEL  AT  LAKE  CHARLES.  LA  (FLDY  W  ) 

LOCATION  LAT  30-13-08.  LONG  93-13-03  IN  FLOODWAY  CHANNEL  ON  WEST  SIDE  OF  STRUCTURE  AT  OATE 
NUMBER  ONE  <  STA.  7347821  ) 

CAGE  STAFF  TYPE 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE.  FEB  I960  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  8  80  FEET  ON  DEC  31.  1982  LOWEST.  MINUS  O  93  FOOT  ON  FEB  20.  1984 


DAILY  EIGHT  r,  .1  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  H  l  3  (1963  AD-  > 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

G 

1 

30 

G 

1 

55 

G 

0 

75 

G 

1 

25 

G 

1 

80 

G 

2  60 

0 

2  80 

G 

00 

G 

2  63 

G 

3 

40 

G 

2  55 

3  40 

2 

G 

1 

85 

G 

1 

10 

0 

1 

00 

G 

1 

25 

G 

1 

90 

G 

2  85 

G 

2  95 

G 

1 

95 

G 

2.  80 

G 

3 

30 

G 

2  85 

2  60 

3 

G 

1 

70 

G 

1 

30 

G 

0 

65 

G 

1 

95 

2 

25 

G 

2  95 

G 

2  45 

G 

2 

00 

G 

2  80 

G 

3 

80 

C 

2  90 

1  95 

4 

G 

1 

73 

G 

1 

90 

C 

0 

30 

G 

2 

40 

2 

50 

G 

3  10 

G 

2  40 

G 

1 

90 

G 

2  75 

G 

3 

30 

G 

3  40 

2  90 

5 

G 

0 

15 

1 

80 

G 

0 

35 

G 

1 

35 

3 

20 

G 

3  15 

G 

2  35 

G 

2 

10 

G 

2  30 

G 

3 

15 

C 

2  95 

2  73 

6 

G 

1 

35 

2 

05 

G 

1 

35 

G 

2 

40 

3 

10 

G 

3  25 

G 

2  50 

0 

2 

20 

G 

2  35 

G 

2 

BO 

G 

2  65 

2  83 

7 

G 

1 

90 

C 

1 

50 

G 

1 

05 

G 

2 

55 

G 

3 

20 

G 

3  10 

G 

2  30 

G 

2 

00 

G 

2  45 

G 

2 

60 

G 

3  15 

2  93 

8 

G 

1 

10 

G 

2 

80 

G 

2 

00 

G 

2 

63 

G 

3 

03 

3  15 

G 

2  00 

G 

1 

B5 

G 

2  10 

G 

3 

13 

G 

3  10 

2  70 

9 

C 

1 

60 

2 

20 

G 

2 

10 

C 

1 

70 

G 

2 

60 

3  35 

C 

2  00 

G 

2 

15 

G 

2  50 

G 

3 

43 

2  75 

2  60 

10 

C 

2 

10 

2 

33 

G 

2 

70 

c 

2 

20 

G 

2 

70 

3  00 

G 

2  20 

G 

2 

00 

G 

2  90 

G 

2 

70 

2  50 

1  40 

1  1 

G 

1 

55 

10 

G 

2 

30 

G 

2 

23 

G 

2 

45 

2  85 

0 

1  90 

G 

1 

70 

G 

3  30 

G 

3 

10 

2  50 

1  70 

12 

G 

2 

33 

1 

53 

G 

2 

70 

G 

2 

43 

C 

l. 

80 

2  05 

G 

1  95 

G 

2 

30 

G 

3  30 

G 

3 

20 

2  40 

1  73 

13 

C 

1 

73 

1 

30 

G 

2 

40 

G 

1 

90 

G 

1 

63 

1  70 

0 

1  80 

G 

2 

13 

G 

2  75 

G 

2 

80 

G 

1  00 

1  23 

14 

G 

1 

75 

C 

2 

20 

C 

1 

50 

C 

2 

10 

G 

! 

60 

1  50 

G 

1  75 

G 

2 

50 

G 

2  63 

G 

2 

70 

G 

2  10 

2  40 

15 

G 

1 

43 

0 

90 

G 

1 

73 

G 

1 

35 

G 

1 

90 

1  70 

G 

1  90 

G 

2 

75 

G 

2.  95 

G 

2 

70 

2  45 

2  33 

16 

G 

1 

30 

G 

1 

60 

G 

1 

30 

G 

0 

80 

G 

1 

60 

1  85 

0 

2  33 

G 

2. 

60 

G 

2  83 

G 

2 

40 

2  95 

2  75 

17 

G 

1 

95 

C 

1 

63 

G 

1 

20 

G 

1 

00 

G 

2 

70 

2  25 

C 

2  45 

0 

2 

45 

G 

2  75 

G 

2 

73 

2  70 

2  60 

IB 

G 

1 

45 

G 

1 

45 

0 

2 

13 

G 

1 

80 

0 

2 

85 

2  70 

0 

2  45 

G 

2 

10 

C 

2.  80 

G 

2 

50 

2  85 

2  70 

19 

G 

1 

25 

G 

1 

53 

G 

1 

35 

G 

1 

95 

G 

2 

20 

2  05 

C 

2  45 

G 

1 

55 

G 

2  80 

G 

2 

65 

2  50 

2  40 

20 

G 

1 

25 

G 

1 

60 

G 

0 

45 

2 

75 

G 

2 

20 

2  90 

Q 

2  15 

G 

1 

80 

G 

2  90 

G 

3 

05 

3  00 

2  55 

2! 

G 

1 

35 

G 

1 

70 

G 

0 

55 

1 

50 

G 

2 

85 

2  70 

C 

2  00 

G 

1 

60 

G 

2.  70 

G 

3 

20 

2  45 

2  43 

22 

G 

1 

35 

C 

1 

50 

G 

0 

90 

G 

1 

70 

G 

3 

15 

2  60 

0 

1  80 

G 

1 

95 

G 

2.  70 

G 

3. 

33 

3  20 

2  75 

23 

C 

0 

80 

G 

1 

30 

G 

1 

40 

G 

2 

20 

G 

3 

45 

2  25 

C 

1  45 

G 

2 

05 

C 

2  95 

G 

3 

33 

3  05 

3  80 

24 

G 

1 

85 

C 

2 

70 

C 

1 

55 

C 

2 

55 

G 

3 

00 

G 

1  90 

G 

1  20 

G 

1 

75 

G 

3  20 

0 

3 

85 

3  30 

2  10 

25 

G 

1 

85 

G 

1 

95 

G 

1 

95 

G 

2 

60 

G 

2 

60 

G 

2  10 

G 

1.  35 

0 

2 

00 

G 

3  55 

G 

2 

55 

4  00 

2  23 

26 

G 

1 

20 

G 

2 

63 

G 

2 

30 

G 

2 

60 

2 

35 

G 

4  80 

C 

1  35 

G 

2 

10 

G 

3  40 

G 

2 

70 

2  85 

2  25 

27 

G 

-o 

35 

G 

2 

15 

C 

2 

10 

G 

2 

10 

1 

65 

2  70 

C 

1.  15 

G 

2 

20 

G 

3  10 

G 

2 

73 

2  80 

2  23 

28 

G 

1 

75 

G 

0 

50 

G 

1 

90 

G 

1 

60 

G 

1 

30 

G 

1  80 

G 

1  50 

G 

2 

40 

G 

3  15 

G 

2 

65 

2  75 

1  93 

29 

G 

1 

85 

-- 

— 

G 

1 

70 

G 

1 

20 

G 

1 

33 

G 

1  90 

G 

1  90 

G 

1. 

85 

G 

3  30 

G 

2 

30 

2  80 

2  43 

30 

G 

1 

20 

— 

— 

-- 

G 

1 

45 

G 

1 

70 

G 

1 

65 

G 

2  70 

G 

2  00 

G 

2 

30 

G 

3  43 

G 

2 

30 

2  90 

2  45 

31 

G 

1 

50 

-- 

— 

G 

1 

50 

— 

— 

— 

2 

25 

— 

G 

1  90 

G 

2 

60 

— 

G 

2 

80 

— 

2  70 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN  1  48 

1 

71 

1 

51 

1. 

93 

2  35 

2  61 

2 

03 

2 

09 

2 

88 

2. 

96 

2  78 

2 

46 

MAX  2  33 

2 

80 

2 

70 

2 

73 

3  43 

4  80 

2 

93 

2 

73 

3 

33 

3 

03 

4  00 

3 

80 

MIN  -0  35 

0 

50 

0 

30 

0 

00 

1  30 

1  30 

1 

13 

1 

55 

2. 

10 

2. 

40 

1  00 

1 

25 

DAYS  31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

363 

C-CATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  23 
HIGHEST  STAGE  WAS  4  80  ON  JUN  26 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0  33  ON  JAN  27 


178 


DA I L V  STAGE  FOR  1986 


CALCASIEU  RIVER  AND  PASS  AT  LAKE  CHARLES,  LA 

LOCATION  LAT  30-13-05.  LONG  93-15-12  ON  EAST  END  OF  LAKE  CHARLES  HARBOR  TERMINAL  DISTRICT 
DOCKS  CSTA  7355021.  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE,  JUNE  19,  1937  TO  OCT  4.  1973  AND  MAR  21.  1974  TO  DATE. 


EXTREMES 

HIGHEST 

,  9 

8  FEET  ON  MAY 

22, 

1953 

LOWEST, 

MINUS  2 

40  FEET 

ON  FEB  28. 

1984 

DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

PEFT 

GAGE 

ZERO.  MINUS 

0  59  FOOT. 

NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1  99 

2  00 

1 

80 

1  69 

2 

20 

2  86 

3  16 

2  40 

3  09 

3  88 

2  86 

3  67 

2 

2  45 

1  56 

1 

46 

1  66 

2 

34 

3  01 

3  22 

2  40 

3  25 

3  75 

3  21 

2  90 

3 

2  20 

1  76 

1 

12 

2  35 

2 

46 

3  32 

2  79 

2  51 

3  35 

4  16 

3  33 

2  34 

4 

2  20 

2  19 

0 

70 

2  72 

2 

71 

3  44 

2  83 

2  42 

3  30 

3  72 

3  75 

3  30 

5 

0  63 

2  29 

0 

82 

2  74 

3 

60 

3  65 

3  09 

2  68 

3  04 

3  56 

3  31 

3  16 

6 

1  90 

2  50 

1 

74 

2  66 

3 

44 

3  79 

3  10 

2  91 

2  96 

3  24 

3  18 

3  26 

7 

2  35 

1  93 

1 

44 

2  94 

3 

66 

3  67 

2  93 

2  75 

2  99 

3  14 

3  62 

3  37 

B 

1  40 

3  00 

2 

35 

3  04 

3 

50 

3  69 

2  72 

2  63 

2  70 

3  54 

3  50 

3  12 

9 

2  00 

2  50 

2 

50 

2  13 

3 

31 

3  93 

2  81 

2  82 

3  05 

3  93 

3  12 

3  02 

10 

2  35 

2  79 

3 

10 

2  75 

3 

30 

3  85 

3  00 

2  72 

3  30 

3  15 

2.  09 

1  80 

1  1 

1  97 

1  53 

2 

92 

2  70 

2 

97 

3  49 

2  82 

2  29 

3  73 

3  59 

2  00 

2  04 

12 

2  80 

2  00 

3 

20 

2  90 

2 

81 

2  46 

2  91 

2  65 

3  27 

3  62 

2  71 

2.  15 

13 

2  11 

1  90 

2 

89 

2  50 

2 

56 

2  22 

2  59 

2  53 

3  15 

3  14 

1  50 

1  67 

14 

2  18 

2  71 

2 

32 

2  76 

2 

43 

2  06 

2  36 

2  79 

3  10 

3  06 

2  51 

2  75 

15 

2  05 

1  43 

2 

36 

1  79 

2 

34 

2  13 

2  33 

3  04 

3  40 

3.  04 

2  76 

2  89 

16 

2  12 

2  20 

1 

80 

1  29 

2 

88 

2  20 

2  66 

2  92 

3  26 

2  85 

3  25 

3  01 

17 

2  32 

2  24 

1 

73 

1  51 

3 

14 

2  64 

2  74 

2  03 

3  26 

3  20 

3  00 

2  95 

18 

1  98 

I  99 

2 

65 

2  33 

3 

21 

3  08 

2  79 

2  46 

3  32 

2  94 

3.  10 

3  06 

19 

1  70 

1  95 

1 

77 

2  54 

2 

32 

3  11 

2  84 

2  15 

3  32 

3  05 

2  86 

2  84 

20 

1  59 

1  89 

0 

84 

3  18 

2 

50 

3  23 

2  63 

2  40 

3  44 

3  49 

3.  30 

2  95 

21 

1  73 

2  05 

0 

85 

2  25 

3 

15 

3  18 

2  64 

2  33 

3  44 

3  55 

2  09 

2  85 

22 

1  56 

1  89 

1 

21 

2  35 

3 

67 

3  16 

2  60 

2  66 

3  40 

3  72 

3  54 

3  18 

23 

1  29 

1  77 

1 

67 

2  70 

4 

03 

3  04 

2  46 

2  66 

3  25 

3  94 

3  40 

4  00 

24 

2  27 

2  92 

1 

70 

3  13 

3 

62 

2  90 

2  30 

2  36 

3  62 

4  35 

3  61 

2  43 

25 

2  98 

2  30 

2 

28 

3  15 

3 

29 

3  15 

2  00 

2  41 

3  90 

2  86 

4  05 

2  58 

26 

1  79 

3  09 

2 

70 

3  14 

3 

21 

5  68 

1  92 

2  43 

3  70 

3  06 

3  07 

2  54 

27 

0  22 

2  60 

2 

57 

3  11 

2 

64 

3  06 

1  80 

2  58 

3  48 

3  19 

3  06 

2  40 

28 

2  25 

1  07 

2 

34 

2  64 

2 

24 

2  42 

1  98 

2  72 

3  57 

3  05 

3  00 

2  14 

29 

2  32  — 

2 

10 

2  09 

1 

91 

2  56 

2  27 

2  32 

3  74 

2  90 

3  12 

2  50 

30 

1  78  — 

1 

81 

2  32 

2 

05 

2  94 

2  44 

2  78 

3  87 

2  78 

3  20 

2  50 

57 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1  95 

2  14 

1 

96 

2  51 

3 

91 

3  13 

2  62 

2  60 

3  34 

3  37 

3  12 

2  79 

MAX 

2  98 

3  09 

3 

20 

3  18 

4 

03 

5  68 

3  22 

3  05 

3  90 

4  35 

4  05 

4  00 

MIN 

0  22 

1  07 

0 

70 

1  29 

1 

91 

2  06 

1  80 

2  15 

2  70 

2  78 

1  50 

1  67 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR 

THE 

YEAR  WAS 

365 

THE 

MEAN  STAGE  FOR  THE 

YEAR  WAS  , 

2  70 

HIGHEST  STAGE  WAS 

5  77 

AT 

8  30  A 

M  ON  JUN 

26 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0  75  ON  JAN  27 


DAILY  STAGE  FOR  1986 
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CALCASIEU  RIVER  AND  PASS  AT  HACKBERRY.  LA 

LOCATION  LAT  30-00-20.  LONG  93-20-05  ON  AMERICAN  OIL  CO  WHARF  ABOUT  900  FEET  SOUTH  OF  BLACK 
LAKE  BAYOU  ( STA  7360021  ) 

©AGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  APR  1943.  TO  DATE  PRIOR  TO  AU©  1970  QAQE  WAS  LOCATED  IN  BLACK  LAKE  BAYOU 

EXTREMES  HIGHEST.  7  25  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27.  1957  LOWEST.  MINUS  1  52  FEET  ON 
MAR  29.  1984 


DAILY  eight 

A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO. 

MINUS 

0  55  FOOT. 

NCVD 

(1965  ADJ  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1  10 

1  38 

0  60 

1  25 

1  57 

2  12 

2  43 

1  54 

2  25 

2  96 

1  95 

2  42 

2 

1  70 

0  93 

0  98 

1  05 

1  66 

2  22 

2  32 

1  55 

2  36 

2  93 

2.  28 

1  75 

3 

1  36 

0  91 

0  54 

1  75 

1  48 

2  47 

1  90 

1  62 

2  52 

3  23 

2  35 

1  27 

4 

1  40 

1  72 

0  10 

2  00 

1  78 

2  52 

1  94 

1  58 

2  34 

2  70 

2  84 

2  12 

5 

-0  07 

1  40 

0  06 

1  91 

2  64 

2  75 

2  14 

1  77 

2  17 

2  54 

2  36 

2  15 

6 

0  94 

1  52 

0  99 

1  90 

2  49 

2  80 

2  20 

2  04 

2  13 

2  31 

2.  29 

2  35 

7 

1  43 

1  01 

0  57 

1  92 

2  74 

2  64 

2  02 

l  87 

2  10 

2  30 

2  04 

2  47 

e 

0  60 

2  00 

1  42 

2  01 

2  73 

2  66 

1  80 

1  76 

2  00 

2  70 

2  67 

2  15 

9 

0  97 

1  60 

1  58 

1  33 

2  48 

2  99 

1  99 

2  07 

2  35 

3  10 

2  30 

2  15 

10 

1  31 

1  85 

2  00 

1  82 

2  48 

2  94 

2  17 

1  89 

2  61 

2  45 

2  12 

1  05 

1 1 

1  04 

0  64 

1  84 

1  89 

2  35 

2  65 

2  06 

1  64 

2  94 

2  89 

2  17 

1  20 

12 

1  77 

1  19 

2  37 

2  08 

2  20 

1  93 

2  16 

1  78 

2  50 

2  77 

1  84 

1  13 

13 

1  1  1 

1  25 

2  02 

1  80 

1  77 

1  99 

1  85 

2  35 

2  43 

0.  84 

0  86 

14 

1  26 

2  08 

1  70 

2  13 

1  47 

1  84 

2  17 

2  28 

2  08 

1  52 

1  80 

15 

1  30 

0  76 

1  70 

1  11 

1  46 

1  80 

2  19 

2  50 

2  12 

1  88 

1  90 

16 

1  40 

1  55 

1  25 

0  64 

1  62 

2  00 

2  09 

2  30 

1  84 

2  26 

1  89 

17 

1  49 

1  46 

1  17 

0  88 

1  81 

1  98 

1  94 

2  34 

2  09 

2  08 

1  90 

18 

1  30 

1  10 

1  95 

1  55 

2  10 

2  02 

1  52 

2  43 

1  85 

2  20 

1  98 

19 

1  05 

1  10 

1  21 

1  73 

2  10 

2  02 

1  21 

2  39 

1  97 

2  04 

1  86 

20 

0  90 

1  OO 

0  30 

2  20  F 

2  00 

2  34 

1  78 

1  43 

2  54 

2  42 

2  38 

1  93 

21 

1  05 

1  15 

0  17 

1  12 

2  22 

2  19 

1 

1  44 

2  45 

2  55 

2  06 

1  90 

22 

0  91 

1  00 

0  50 

1  14 

2  68 

2  25 

1  64 

1  74 

2  55 

2  84 

2  70 

2  37 

23 

0  40 

0  85 

0  96 

1  66 

3  08 

2  11 

1  56 

1  92 

2  40 

3  00 

2  65 

2  91 

24 

1  35 

1  76 

0  94 

2  04 

2  72 

2  03 

1  48 

1  63 

2  02 

3  12 

2  68 

1  53 

25 

1  86 

1  30 

1  35 

2  16 

2  45 

2  28 

1  42 

1  63 

3  03 

2  03 

2  88 

1.  7  4 

26 

0  72 

2  02 

1  77 

2  18 

2  36 

3  50 

1  27 

1  69 

2  88 

2  30 

1  96 

1  72 

27 

-0  72 

1  84 

1  64 

2  30 

1  98 

2  20 

1  20 

1  81 

2  66 

2  25 

2  00 

1  70 

28 

1  32 

0  68 

1  50 

2  10 

1  64 

1  80 

1  34 

1  95 

2  80 

2  19 

1  94 

1  34 

29 

I  37  — 

1  35 

1  68 

1  36 

1  93 

1  42 

1  60 

3  00 

2  07 

2  02 

1  64 

30 

I  14  -  — 

— 

1  34 

1  75 

1  41 

2  20 

1  45 

2  03 

3  00 

1  88 

2  05 

1  64 

31 

1  45  - 

1  51 

1  79  - 

1  51 

2  24  - 

2  IB 

1  84 

the 

FOLLOWING  REFER 

ONLY 

TO  1 

READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1  10  1 

32 

1 

21  1 

70 

2  18 

2 

26 

1  83 

1 

78 

2 

50 

2  46 

2  21 

1 

8~> 

MAX 

1  86  2 

08 

2 

37  2 

30 

3  08 

3 

50 

2  43 

2 

24 

3 

03 

3  23 

2  88 

2 

91 

MIN 

-0  72  0 

64 

0 

06  0 

64 

1  36 

1 

46 

1  20 

1 

21 

2 

00 

1  84 

0  84 

0 

86 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

24 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

the 

TOTAL  NUMBER  OF 

DAYS 

FOR 

THE  YEAR 

WAS 

358 

F*NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  86 

HIGHEST  STAGE  WAS  3  00  AT  1 2  1 5  P  M  ON  JUN  26 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1  23  ON  JAN  27 


1 80 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


CALCASIEU  RIVER  AND  PASS  NEAR  CAMERON,  LA 

LOCATION  LAT  29-46-30,  LONG  93-20-46  AT  CALCASIEU  RIVER  PILOTS  DOCKS  .  TWO  MILES  SOUTHWES7  OF 
CAMERON  (STA  7365022  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT 

RECORDS  AVAILABLE  APR  1939  TO  DATE 


EXTREMES 

HIGHEST 

.  12  9 

FEET,  FROM 

WATERMARK  LEFT  BY 

HURRICANE 

OF  JUNE 

27,  1957 

LOWEST. 

MINUS 

3  12  FEET  ON  FEB  25. 

1965 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN 

FEET 

OAQE 

ZERO  IS 

AT  M  L  G 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2  05 

1  42 

2  60 

2  75 

2  73 

2  72 

1  83 

2  75 

2  82 

1  13 

0  85 

2 

1  69 

1  83 

2  31 

2  45 

2-  60 

2  24 

1  80 

2  75 

2  77 

1  37 

-0  50 

3 

F  1  95 

1  60 

1  68 

2  55 

1  90 

2  93 

2  07 

1  90 

2  55 

2  57 

1  23 

-0  25 

4 

2  35 

1  25 

1  03 

2  50 

1  98 

2  76 

2  37 

2  07 

2  35 

1  72 

2  09 

0  84 

5 

0  60 

0  82 

0  90 

2  00 

2  48 

3  07 

2  39 

2  37 

2  15 

1  52 

0  90 

1  66 

6 

1  37 

0  24 

0  40 

1  62 

2  40 

3  08 

2  47 

2  20 

1  95 

1  25 

1  50 

2  25 

7 

0  79 

-0  15 

0  19 

1  38 

2  62 

2  98 

2  42 

2  09 

2  19 

1  60 

2  62 

2  70 

8 

0  25 

0  85 

0  60 

1  63 

2  72 

3  20 

2  49 

2  32 

2  30 

2  30 

2  50 

2  65 

9 

0  06 

0  69 

0  05 

1  15 

2  75 

3  54 

2  62 

2  27 

2  40 

2  50 

2  34 

2  74 

10 

-0  26 

1.  40 

1  03 

2  10 

2  85 

3  35 

2  75 

2  18 

2  80 

2  40 

2  57 

1  79 

1  1 

0  15 

0  90 

0  96 

2  55 

3  12 

3  12 

2  49 

2  12 

3  00 

3  17 

2  00 

1 . 85 

12 

1  02 

1  50 

1  57 

2  62 

2  80 

2  60 

2  52 

2  40 

2  56 

3  15 

1  60 

65 

13 

0  48 

1  77 

1  56 

2  61 

2  52 

2  64 

2  47 

2  45 

2  57 

2  32 

0  50 

01 

14 

1  25 

2  55 

2  90 

2  93 

2  74 

2  49 

2  35 

2  59 

2  75 

2  00 

1  18 

1  40 

15 

1  71 

1  95 

2  60 

2  35 

3  93 

2  40 

2  47 

2  40 

2  70 

1  92 

1  00 

1  08 

16 

1  94 

2  41 

2  04 

1  96 

3  27 

2  44 

2  50 

2  34 

2  15 

1  61 

1  35 

0  77 

17 

2  28 

2  05 

2  16 

2  32 

3  50 

2  65 

2  29 

2  13 

2  21 

1  56 

1  13 

0  67 

18 

1  93 

1  60 

2  76 

2  65 

1  60 

2  35 

2  38 

1  56 

2  10 

1  12 

1  30 

0  81 

19 

1  31 

1  27 

1  51 

2  35 

2  24 

2  44 

2  26 

1  68 

2  05 

1  22 

1  25 

1  20 

20 

1  22 

1  15 

1  00 

1  08 

2  42 

2  42 

2  06 

1  55 

2  30 

2  05 

1  45 

1  27 

21 

0  86 

0  73 

0  70 

1  30 

2  48 

2  59 

2  13 

1  72 

2  00 

2  12 

1  73 

1  90 

22 

0  34 

0  24 

0  75 

1  50 

2  86 

2  65 

2  13 

1  85 

2  38 

2  54 

2  38 

3  25 

23 

-0  02 

0  42 

0  40 

1  80 

3  25 

2  80 

2  10 

2  20 

2  13 

2  82 

2  49 

2  63 

24 

0  77 

0  37 

0  25 

1  82 

3  07 

2  88 

2  10 

1  75 

2  63 

2  60 

2  55 

1  95 

25 

0  75 

0  35 

0  81 

2  48 

3  27 

3  60 

2  04 

1  85 

2  90 

2  16 

2  70 

2  16 

26 

-1  10 

1  54 

1  50 

2  88 

3  00 

3  55  F 

2  12 

2  05 

2  80 

2  47 

1  02 

2  24 

27 

-1  29 

1  49 

1  60 

3  20 

2  98 

3  20 

2  06 

2  02 

2  82 

2  40 

1  77 

2  03 

28 

0  82 

1  1  1 

1.  98 

3  10 

2  72 

2  63 

I  92 

2  06 

2  96 

2  25 

1  95 

1  10 

29 

1  06  - 

2  25 

3  00 

2  57 

2  53 

1  80 

2  26 

3  22 

2  13 

1  30 

0  65 

30 

1  54  -• 

2  56 

2  98 

2  60 

2  63 

1  75 

2  55 

3  03 

1  75 

1  10 

0  08 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0  90 

1  21 

1  44 

2  24 

2  72 

2  83 

2  27 

2  11 

2  51 

2  14 

1  67 

1  40 

MAX 

2  35 

2  55 

2  90 

3  20 

□  93 

3  60 

2  75 

2  72 

3  22 

3  17 

2  70 

3  25 

MIN 

-1  29 

-0  15 

0  19 

1  08 

1  60 

2  35 

1  75 

1  55 

1  95 

1  12 

0  50 

-0  50 

DAYS 

29 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

363 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  96 
HIGHEST  STAGE  WAS  4  75  AT  5  00  A  M  ON  JUN  2 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1  70  ON  JAN  27 


!6 


DAILY  STAGE  FOR  1986 
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BAYOU  DUPRE  AT  FLOODGATE  (WEST)  < LA  ) 

LOCATION  LAT  29-36-28,  LONG  89-30-24  ON  WEST  END  OF  SOUTH  LOCK  WALL  ( STA  7600304  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 
RECORDS  AVAILABLE  AUG  22.  1973  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  3  52  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT  30.  1985  LOWEST,  MINUS  1  96  FEET  ON 

FEB  12.  1983 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NCVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

1 

05 

0 

20 

-o 

52 

-0 

30 

0 

17 

1 

24 

0 

93 

0 

48 

1 

64 

1 

52 

1  44 

2 

1 

17 

-0 

17 

-1 

14 

-0 

46 

0 

23 

1 

36 

0 

37 

0 

57 

1 

63 

I 

40 

1  23 

3 

0 

33 

-0 

29 

-1 

23 

0 

OO 

1 

00 

1 

52 

0 

58 

0 

77 

1 

48 

1 

47 

1  20 

4 

0 

38 

0 

10 

“0 

84 

0 

79 

1 

03 

l 

54 

0 

77 

0 

72 

1 

33 

1 

33 

l  43 

3 

0 

33 

0 

43 

-0 

70 

0 

98 

1 

06 

1 

65 

0 

77 

0 

48 

1 

00 

1 

08 

1  46 

6 

-0 

30 

0 

77 

-0 

59 

0 

87 

1 

12 

1 

56 

0 

93 

0 

59 

1 

18 

1 

17 

1  38 

7 

0 

60 

0 

27 

-0 

50 

0 

50 

1 

22 

1 

34 

0 

86 

0 

59 

1 

36 

1 

75 

1  67 

8 

1 

45 

1 

32 

-0 

12 

0 

14 

1 

16 

1 

15 

0 

81 

0 

54 

1 

33 

1 

84 

1  63 

9 

1 

40 

1 

1  1 

0 

34 

0 

78 

0 

93 

0 

93 

0 

74 

0 

68 

1 

53 

1 

87 

1  52 

10 

1 

55 

1 

35 

0 

84 

0 

92 

0 

72 

1 

00 

0 

43 

0 

78 

1 

70 

1 

83 

1  63 

1  1 

1 

08 

0 

50 

0 

74 

0 

50 

0 

63 

0 

67 

-0 

1 2 

1 

02 

1 

71 

1 

93 

1  35 

12 

0 

83 

0 

61 

1 

16 

0 

33 

0 

61 

-0 

14 

0 

07 

1 

26 

1 

30 

1 

93 

1  30 

13 

0 

45 

0 

56 

0 

68 

0 

77 

0 

57 

0 

31 

0 

29 

1 

34 

1 

32 

1 

93 

14 

0 

45 

0 

23 

1 

82 

0 

57 

0 

77 

0 

25 

0 

55 

1 

32 

1 

48 

1 

70 

13 

-0 

03 

-0 

13 

0 

39 

0 

23 

1 

00 

0 

38 

0 

68 

1 

13 

1 

36 

1 

36 

16 

0 

37 

-0 

02 

0 

24 

-0 

02 

1 

16 

0 

58 

0 

87 

0 

80 

1 

33 

1 

28 

17 

0 

40 

-0 

12 

-o 

18 

0 

40 

1 

15 

0 

88 

0 

93 

0 

43 

1 

34 

1 

07 

18 

0 

45 

-0 

20 

0 

50 

-0 

23 

1 

32 

1 

04 

0 

94 

0 

37 

1 

37 

0 

96 

19 

0 

13 

-0 

12 

0 

21 

0 

02 

1 

39 

1 

05 

0 

68 

0 

42 

1 

70 

1 

55 

20 

-0 

36 

-0 

03 

1 

01 

0 

95 

1 

58 

1 

15 

0 

32 

0 

56 

1 

98 

1 

84 

21 

-0 

50 

0 

15 

0 

21 

-0 

06 

1 

58 

! 

04 

0 

50 

0 

71 

1 

71 

1 

58 

22 

-0 

31 

0 

48 

-0 

51 

0 

53 

1 

45 

0 

94 

0 

57 

0 

98 

1 

75 

1 

62 

23 

0 

14 

0 

74 

-0 

86 

1 

03 

1 

32 

0 

91 

0 

18 

0 

88 

1 

62 

1 

80 

24 

0 

45 

0 

55 

-0 

60 

0 

77 

1 

23 

0 

91 

0 

22 

0 

67 

1 

68 

1 

97 

25 

0 

61 

0 

47 

-0 

13 

0 

81 

0 

95 

0 

90 

0 

26 

0 

90 

1 

63 

1 

77 

26 

0 

43 

0 

39 

0 

26 

0 

63 

0 

64 

0 

81 

0 

63 

1 

17 

1 

58 

1 

77 

27 

-0 

35 

-0 

15 

0 

63 

0 

70 

0 

75 

0 

50 

0 

73 

1 

26 

1 

55 

1 

63 

28 

0 

15 

0 

50 

0 

83 

0 

25 

0 

69 

0 

32 

0 

95 

1 

13 

1 

48 

1 

58 

1 

1 

31 

0 

30 

— 

-0 

01 

— 

0 

95 

— 

— 

0 

94 

1 

70 

— 

1 

07 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

0 

44 

0 

34 

0  08 

0 

42 

0 

96 

0 

93 

0 

63 

0 

88 

1  51 

1  33 

1  45 

MAX 

1 

53 

1 

35 

1  82 

1 

03 

1 

58 

1 

65 

0 

96 

1 

70 

1  98 

1  97 

1  67 

MIN 

-0 

30 

-0 

29 

-l  23 

-0 

46 

0 

17 

-0 

14 

-0 

12 

0 

37 

1  00 

0  96 

1  20 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

12 

0 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  316 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0  90 
HIGHEST  STAGE  WAS  UNDETERMINED 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1  60  ON  JAN  27 


DAILY  STAGE  FOR  1986 
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BAYOU  DUPRE  AT  FLOODGATE  (EAST)  (LA  ) 

LOCATION  LAT  29-56-35.  LONG  89-50-24  ON  EAST  END  OF  SOUTH  LOCK  WALL  <STA  7601004  > 
GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 


RECORDS  AVAILABLE  AUG  22.  1975  TO  DATE 


EXTREMES  HIGHEST,  7  62  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT  28,  1985  LOWEST ,  (FROM  INCOMPLETE 

RECORD)  MINUS  1  89  FEET  ON  FEB  23,  1978 

DAILY  EIOHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY  JAN  FEB 


MAR  APR 


MAY 


JUN  JUL  AUG 


SEP 


OCT  NOV  DEC 


1 

1 

09 

0 

13 

-0 

67 

-0 

43 

-0 

03 

1 

2 ; 

2 

1 

17 

-0 

26 

-1 

51 

-0 

64 

0 

05 

1 

42 

3 

0 

44 

-0 

44 

-1 

22 

-0 

14 

1 

00 

1 

69 

4 

0 

33 

-0 

1  1 

-0 

92 

0 

56 

0 

95 

1 

74 

5 

0 

12 

0 

10 

-0 

74 

0 

68 

1 

00 

1 

61 

0 

73 

r> 

11 

1  76 

1 

58 

1 

54 

1 

44 

0 

54 

0 

6  J 

4  /•» 

#3 

i 

24 

1 

09 

0 

55 

0 

74 

1  50 

1 

44 

1 

23 

0 

66 

0 

75 

0 

60 

1  34 

1 

24 

1 

68 

1 

62 

0 

75 

0 

45 

0  96 

0 

94 

1 

66 

1 

00 

6 

-0 

38 

0 

40 

-0 

67 

0 

50 

1 

02 

1 

86 

7 

0 

39 

0 

10 

-0 

50 

0 

30 

1 

24 

1 

41 

8 

1 

46 

1 

25 

-0 

25 

0 

06 

1 

26 

1 

21 

9 

1 

37 

0 

90 

0 

17 

0 

84 

0 

92 

1 

03 

10 

1 

35 

1 

35 

0 

75 

0 

94 

0 

79 

1 

05 

1  1 

0 

74 

0 

34 

0 

73 

0 

47 

1 

23 

0 

68 

12 

0 

65 

0 

59 

1 

15 

0 

30 

0 

62 

-0 

17 

13 

0 

40 

0 

52 

0 

53 

0 

88 

0 

53 

0 

35 

14 

0 

43 

0 

21 

2 

07 

0 

64 

0 

79 

0 

33 

15 

-0 

01 

-0 

16 

0 

30 

0 

13 

0 

89 

0 

67 

16 

0 

32 

-0 

05 

0 

02 

-0 

09 

0 

97 

0 

65 

17 

0 

37 

-0 

23 

-0 

32 

0 

37 

0 

86 

0 

87 

18 

0 

35 

0 

41 

0 

40 

-0 

33 

1 

15 

1 

06 

19 

-0 

07 

-0 

40 

0 

07 

-0 

10 

1 

37 

1 

14 

20 

-0 

47 

-0 

26 

0 

62 

0 

69 

1 

57 

1 

28 

21 

-0 

65 

-0 

12 

-0 

08 

-0 

24 

1 

68 

1 

20 

22 

-0 

52 

0 

15 

-0 

62 

0 

50 

1 

54 

1 

09 

23 

-0 

04 

0 

60 

-0 

91 

l 

10 

1 

43 

1 

09 

24 

0 

35 

0 

27 

-0 

60 

0 

76 

1 

39 

0 

95 

25 

0 

50 

0 

42 

-0 

14 

0 

86 

1 

08 

0 

86 

26 

0 

33 

0 

38 

0 

17 

0 

67 

0 

69 

0 

63 

27 

'0 

45 

-0 

18 

0 

60 

0 

75 

0 

81 

0 

31 

28 

0 

05 

0 

44 

0 

08 

0 

22 

0 

41 

0 

22 

29 

0 

18 

— 

0 

17 

0 

04 

0 

61 

0 

82 

30 

31 

0 

0 

40 

28 

— 

— 

-0 

-0 

02 

15 

-0 

01 

0 

0 

50 

99 

1 

01 

1 

00 

0 

45 

1 

20 

1 

05 

1 

69 

1 

82 

0 

92 

0 

30 

1 

43 

1 

95 

2 

00 

1 

77 

0 

84 

0 

42 

1 

35 

2 

05 

1 

89 

1 

61 

0 

64 

0 

66 

1 

69 

2 

12 

1 

75 

1 

55 

0 

30 

0 

76 

1 

94 

2 

12 

1 

89 

0 

83 

■0 

24 

1 

00 

1 

93 

2 

32 

1 

66 

1 

25 

0 

03 

1 

40 

1 

65 

2 

10 

1 

32 

0 

81 

0 

27 

1 

49 

1 

75 

2 

10 

1 

46 

0 

74 

0 

55 

1 

45 

1 

75 

1 

73 

1 

36 

0 

89 

0 

67 

1 

25 

1 

50 

1 

34 

1 

15 

1 

13 

0 

95 

0 

87 

1 

44 

1 

23 

1 

10 

1 

90 

1 

04 

0 

43 

1 

38 

0 

98 

0 

90 

1 

31 

1 

10 

0 

44 

1 

33 

0 

89 

1 

05 

0 

89 

0 

76 

0 

39 

1 

65 

1 

63 

1 

57 

1 

B6 

0 

32 

0 

56 

1 

99 

1 

97 

1 

67 

1 

50 

0 

60 

0 

73 

1 

58 

1 

65 

2 

00 

1 

46 

0 

63 

0 

96 

1 

67 

1 

77 

1 

92 

1 

88 

0 

20 

0 

81 

1 

63 

1 

96 

2 

05 

5 

08 

0 

20 

0 

63 

1 

82 

2 

22 

1 

94 

1 

00 

0 

25 

0 

93 

1 

79 

1 

87 

1 

93 

0 

98 

0 

63 

1 

25 

I 

77 

1 

93 

1 

07 

0 

48 

0 

72 

1 

35 

1 

70 

1 

79 

1 

61 

0 

74 

1 

04 

1 

26 

1 

65 

1 

71 

2 

02 

0 

60 

0 

94 

l 

70 

1 

59 

1 

30 

2 

06 

0 

52 

1 

01 

1 

99 

1 

62 

l 

03 

1 

97 

0 

50 

1 

02 

2 

OO  * 

— 

— 

1 

1  1 

-- 

1 

68 

THE  POL LOW INC  REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

0  34  0 

23 

0  OO  0 

34 

0 

94 

0 

98 

MAX 

1  46  l 

35 

2  07  1 

10 

1 

66 

1 

86 

MIN 

-0  65  -0 

44 

-l  22  -0 

64 

-0 

03 

-0 

17 

DAY'S 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF 

DAYS 

FOR  THE  YEAR 

WAS 

365 

THE  MEAN  STAGE  FOR 

THE  YEAR  WAS  0  88 

HIGHEST 

STAGE  WAS  5 

29  AT 

4  00  A  M  ON  DEC 

23 

LOWEST 

stage  was  MINUS  1 

66  ON  JAN  27 

0 

64 

0  92 

1  60 

1  63 

1  61 

l 

34 

l 

10 

2  00 

1  99 

2  32 

2  06 

5 

08 

■0 

24 

0  30 

0  96 

0  84 

0  90 

0 

48 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

DA  I L V  STAGE  FOR  19B6 


DA yOU  BIENVENUE  AT  PARIS  ROAD  (LA  ) 

LOCATION  LAT  29-58-55-  LONG  e9-5<b-47  ON  PARIS  ROAD  BRIDGE  THAT  CROSSES  BavQu  BIENVENUE 
(STA  7602004  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT 
PECORDS  AVAILABLE  DEC  19,  1974  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  4  82  FEET  ON  may  3.  1978  LOWEST.  MINUS  2  00  FEET  ON  FEB  28.  1984 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

J'JN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO'.' 

DEC 

j 

0 

92 

-0 

49 

0 

19 

0 

62 

1 

14 

0 

64 

0 

20 

1  60 

1  *  2 

1  54 

2  C  3 

2 

0 

98 

-1 

09 

0 

13 

0 

62 

1 

22 

U 

jl 

0 

20 

1  57 

1  3  ■r 

:  =7 

1  94 

3 

0 

60 

-1 

07 

0 

36 

u 

99 

1 

35 

0 

10 

0 

46 

1  42 

1  50 

1  59 

1  10 

4 

0 

49 

-0 

55 

1 

00 

1 

02 

1 

39 

0 

32 

0 

42 

1  21 

1  45 

1  62 

1  03 

5 

0 

60 

-0 

34 

1 

25 

1 

07 

1 

53 

0 

34 

0 

32 

0  96 

1  26 

1  67 

1  14 

6 

0 

10 

-0 

12 

1 

20 

1 

10 

1 

40 

0 

49 

0 

40 

1  01 

1  25 

1  35 

1  14 

7 

0 

77  F 

u 

29 

-0 

09 

0 

75 

1 

08 

1 

18 

0 

57 

0 

43 

1  29 

1  58 

1  39 

1  14 

8 

1 

39 

1 

32 

0 

18 

0 

18 

0 

9Q 

1 

01 

0 

58 

0 

43 

1  17 

1  73 

1  30 

1  23 

9 

1 

50 

1 

22 

0 

55 

0 

27 

0 

79 

0 

08 

0 

60 

0 

53 

1  36 

1  72 

1  25 

1  22 

10 

1 

56 

1 

35 

0 

91 

0 

68 

0 

60 

0 

85 

0 

49 

0 

63 

1  57 

1  67 

1  35 

0  99 

1  1 

1 

20 

0 

50 

0 

03 

0 

35 

1 

00 

0 

67 

0 

07 

0 

77 

1  55 

1  75 

1  63 

1  54 

12 

0 

91 

0 

45 

1 

07 

0 

24 

0 

91 

0 

20 

-0 

02 

0 

96 

1  30 

1  85 

1  54 

1  29 

13 

0 

45 

0 

34 

0 

84 

0 

53 

0 

87 

0 

1  7 

0 

09 

1 

0® 

1  25 

1  79 

1  47 

0  86 

14  F 

-0 

03 

0 

25 

1 

69 

0 

60 

0 

97 

0 

29 

0 

27 

l 

05 

1  30 

1  56 

1  49 

1  14 

15 

0 

01 

0 

74 

0 

39 

1 

21 

0 

42 

0 

44 

0 

60 

1  21 

1  38 

1  53 

1  23 

16  014  0  55  014  1  40  0  45  0  53  0  49  1  20  1  36  1  5l  1  49 

17  0  27  0  18  0  34  1  45  0  70  0  52  015  1  25  1  27  1  39  1  48 

18  0  29  O  59  0  17  1  50  0  71  0  55  O  09  1  34  1  18  1  2C  117 

19  O  34  0  57  0  36  1  35  0  65  0  35  0  15  1  68  1  52  1  30  1  35 

20  O  42  1  16  l  07  1  45  0  72  O  05  0  39  1  98  I  88  1  45  1  25 


21 

0 

51 

0 

62 

0 

26 

1 

44 

0 

65 

0 

17 

0 

56 

1  77 

1  73 

1  39 

1 

17 

22 

0 

75 

-0 

33 

0 

40 

1 

26 

0 

64 

0 

37 

0 

81 

I  72 

1  65 

1  27 

1 

17 

23 

0 

01 

-0 

52 

0 

70 

1 

15 

0 

75 

0 

18 

0 

85 

1  51 

1  71 

1  50 

1 

79 

24 

0 

00 

-0 

30 

0 

60 

1 

05 

0 

90 

0 

16 

0 

60 

1  53 

1  07 

1  45 

1 

27 

25 

0 

51 

0 

00 

0 

52 

0 

91 

1 

14 

0 

14 

0 

70 

1  45 

1  76 

1  52 

0 

94 

26 

0 

39 

0 

37 

0 

49 

0 

72 

1 

01 

0 

47 

0 

90 

1  38 

1  54 

1  44 

0 

90 

27 

-0 

30 

0 

53 

0 

58 

0 

95 

0 

79 

0 

50 

1 

00 

1  37 

1  47 

1  17 

1 

05 

28 

0 

09 

0 

55 

0 

45 

1 

05 

c 

46 

0 

62 

0 

09 

1  29 

1  38 

1  57 

1 

03 

29 

— 

— 

0 

27 

0 

40 

1 

00 

0 

65 

0 

50 

1 

14 

1  25 

1  25 

1  85 

1 

05 

30 

— 

— 

0 

18 

0 

59 

1 

02 

0 

70 

0 

60 

1 

36 

1  40 

1  09 

2  18 

0 

94 

31 

-- 

0 

21 

— 

I 

07 

— 

— 

0 

57 

1 

66 

- - 

1  30 

2 

18 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

0 

82 

0 

49 

0  25 

0 

51 

1  05 

C 

82 

0 

37 

0 

66 

1  40 

1  52 

1  49 

1 

22 

MAX 

1 

j  6 

1 

35 

1  69 

1 

25 

1  50 

1 

53 

0 

64 

1 

66 

1  98 

1  88 

2  10 

2 

03 

MIN 

'0 

03 

-0 

30 

-l  09 

0 

13 

0  60 

0 

17 

-0 

02 

0 

09 

0  96 

1  09 

1  1  ^ 

0 

80 

DAYS 

14 

22 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DA Y  5  FOR  THE  YEAR  WAS  342 
F =NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0  89 
HIGHEST  STAGE  WAS  2  20  AT  6  00  A  M  ON  NOV  30 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECOPDS)WAS  MINUS  1  1 1  ON  MAR  2 


DA  I  L  Y  STAGE  FOR  1986 


SA/QU  BIENVENUE  AT  FLOODGATE  ( WEST i  (LA  ) 


LOCATION  LAT  29-59-47.  LONG  89-54-57  ON  SOUTHEAST  END  OF  LOCK  WALL  <STA  7602404  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 
RECORDS  AVAILABLE  MAY  9.  1975  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  3  91  FEET  ON  APR  13.  1 980  LOWEST.  (FROM  INCOMPLETE  PECDPD)  MINUS  2  u3  FEET 

ON  MAY  3.  1978 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY  jan  FEB 


MAR 


APR  MAY 


JUN  JUL 


AUG  SEP 


OCT  NOV 


1 

1 

02 

0 

31 

-0 

44 

-0 

1 1 

0 

34 

1  22 

0 

87 

0 

36 

1  75 

1 

55 

1 

62 

2 

1 

04 

0 

58 

-1 

1 1 

-0 

22 

0 

35 

1  32 

0 

54 

0 

36 

1  73 

1 

45 

2 

58 

3 

0 

82 

0 

55 

-0 

06 

0 

16 

0 

93 

1  47 

0 

42 

0 

63 

1  56 

1 

57 

1 

55 

4 

0 

61 

0 

75 

-0 

61 

0 

86 

1 

02 

1  53 

0 

60 

0 

60 

1  35 

1 

47 

1 

69 

5 

0 

82 

1 

16 

-0 

32 

1 

07 

1 

03 

1  67 

0 

64 

0 

49 

1  05 

1 

26 

1 

75 

6 

0 

38 

1 

37 

-0 

05 

0 

95 

1 

04 

1  55 

0 

80 

0 

57 

1  15 

1 

30 

1 

58 

7 

0 

74 

0 

78 

-0 

14 

0 

57 

1 

1  1 

1  31 

0 

83 

0 

60 

1  40 

l 

75 

1 

65 

8 

i 

46 

0 

88 

0 

08 

0 

12 

1 

05 

1  13 

0 

80 

0 

60 

1  3C 

1 

90 

1 

58 

9 

l 

60 

1 

14 

0 

60 

0 

38 

0 

83 

1  04 

0 

84 

0 

69 

1  50 

1 

90 

1 

53 

10 

* 

66 

1 

33 

0 

93 

0 

75 

0 

67 

1  04 

0 

63 

0 

77 

1  73 

1 

83 

1 

50 

1  1 

1 

28 

0 

80 

0 

85 

0 

39 

1 

1  1 

0  77 

0 

08 

0 

94 

1  73 

1 

95 

1 

72 

12 

1 

09 

0 

40 

1 

09 

0 

27 

0 

79 

0  08 

0 

15 

1 

15 

1  47 

2 

00 

1 

53 

13 

0 

61 

0 

27 

0 

76 

0 

57 

0 

72 

0  35 

0 

26 

1 

27 

1  40 

1 

94 

2 

54 

14 

c 

53 

0 

37 

1 

75 

0 

55 

0 

93 

0  40 

0 

49 

1 

24 

1  50 

1 

68 

1 

50 

15 

0 

1  4 

0 

34 

0 

60 

0 

25 

1 

13 

0  57 

0 

63 

1 

00 

1  35 

1 

45 

1 

43 

16 

0 

33 

0 

46 

0 

35 

-0 

03 

1 

28 

0  62 

0 

77 

0 

67 

1  34 

1 

40 

1 

40 

17 

r> 

56 

c 

54 

0 

12 

0 

33 

l 

28 

0  84 

0 

76 

0 

35 

1  30 

1 

27 

1 

27 

19 

0 

85 

0 

51 

0 

56 

-0 

05 

1 

40 

0  89 

0 

83 

0 

25 

1  40 

1 

17 

1 

27 

19 

0 

60 

0 

50 

0 

41 

0 

17 

1 

37 

G  89 

0 

60 

0 

35 

1  79 

1 

63 

1 

40 

20 

0 

34 

0 

69 

1 

07 

0 

93 

1 

52 

0  97 

0 

30 

0 

50 

2  10 

1 

98 

1 

58 

21 

0 

43 

0 

74 

0 

43 

0 

05 

1 

50 

0  88 

0 

40 

0 

70 

1  80 

1 

70 

1 

55 

22 

0 

52 

1 

03 

-0 

40 

0 

40 

1 

38 

0  84 

0 

55 

1 

00 

1  83 

1 

77 

1 

60 

23 

0 

55 

0 

95 

-0 

47 

0 

77 

1 

26 

0  93 

0 

39 

0 

94 

1  65 

1 

87 

1 

77 

24 

0 

79 

1 

04 

-0 

29 

0 

62 

1 

16 

I  10 

0 

34 

0 

69 

1  67 

2 

04 

2 

68 

25 

0 

80 

0 

67 

0 

03 

0 

59 

1 

04 

1  12 

0 

30 

0 

85 

1  62 

1 

87 

1 

78 

26 

0 

73 

0 

55 

0 

32 

0 

54 

0 

79 

I  CO 

0 

64 

I 

OB 

:  57 

1 

70 

1 

27 

27 

-0 

14 

-0 

32 

0 

54 

0 

65 

0 

96 

0  72 

0 

67 

1 

17 

1  55 

1 

62 

1 

42 

28 

-0 

20 

0 

06 

0 

61 

0 

26 

0 

85 

0  50 

0 

80 

1 

06 

1  45 

1 

50 

1 

86 

29 

0 

16 

— 

0 

27 

0 

14 

0 

86 

0  80 

0 

70 

1 

33 

1  44 

1 

32 

2 

01 

30 

0 

37 

— 

0 

12 

0 

31 

0 

86 

0  94 

0 

78 

1 

55 

1  55 

1 

13 

2 

15 

31 

0 

39 

— 

— 

0 

07 

— 

1 

10 

0 

80 

1 

83  - 

- - 

1 

27 

— 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0  68 

0 

66 

0  22  0  41 

1  02 

0 

95 

0  59 

0  83 

1  54 

l  62 

1  59 

MAX 

1  66 

1 

37 

l  75  1  07 

1  52 

1 

67 

0  87 

1  83 

2  10 

2  04 

2  15 

MIN 

-0  20 

-0 

32 

-111  -0  22 

0  34 

0 

08 

0  08 

0  25 

1  05 

1  13 

1  27 

DAY5 

31 

28 

32  30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAY5  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0  95 
HIGHEST  STAGE  WAS  2  43  AT  12  30  A  M  ON  NOV  29 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1  1 1  ON  MAR  2 


DEC 

1  93 
1  58 
1  07 
1  35 
1  40 

1  44 

1  40 
1  45 
1  42 
0  95 

1  43 
1  13 
0  80 
1  08 
1  25 

1  67 
1  47 
1  17 
1  60 
1  42 

1  30 
1  43 
1  95 
1  25 
0  97 

0  68 
1  00 
0  94 
0  94 
0  83 
1  40 


1  28 
1  95 
0  68 
31 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


BAYOU  B IENVENUE  AT  FLOODGATE  (EAST)  (LA  ) 


LOCATION  LAT  29-59-52.  LONG  89-54-55  ON  NORTHEAST  WINGWALL  NEAP  MISSISSIPPI  RIVER-GULF 
OUTLET  (STA  7602504  ) 


GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 


RECORDS  AVAILABLE  DEC  23,  1974  TQ  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  8  00  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT 
FEB  12.  1985 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET 


1985  LOWEST,  MINUS  2  37  FEET  ON 

GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

1 

1 

33 

.  1 

-o 

60 

-o 

35 

0  00 

1  34 

2 

1 

34 

1  5 

-1 

14 

-0 

60 

0  12 

1  53 

3 

0 

72 

-0 

28 

-1 

26 

-0 

07 

1  10 

1  80 

4 

0 

45 

0 

16 

-0 

92 

0 

73 

1  13 

1  87 

5 

0 

60 

0 

45 

-0 

72 

0 

87 

I  07 

I  97 

6 

-0 

07 

0 

60 

-0 

80 

0 

60 

1  09 

1  83 

7 

0 

95 

0 

33 

-0 

60 

0 

37 

1  29 

1  47 

8 

1 

95 

1 

63 

-0 

38 

c 

12 

1  39 

1  28 

9 

2 

00 

I 

39 

0 

05 

0 

85 

I  02 

1  07 

10 

2 

05 

1 

67 

0 

60 

1 

00 

0  96 

1  13 

1  1 

1 

35 

0 

38 

0 

60 

0 

55 

1  43 

0  73 

12 

1 

35 

0 

63 

1 

25 

0 

37 

0  74 

-0  23 

13 

0 

84 

0 

57 

0 

62 

0 

95 

0  67 

0  37 

14 

0 

82 

0 

32 

1 

88 

0 

75 

1  04 

0  45 

1  5 

0 

21 

-0 

10 

0 

60 

0 

25 

1  05 

0  67 

16 

0 

40 

-0 

06 

0 

17 

-0 

05 

1  1  1 

0  68 

17 

0 

49 

-0 

19 

-0 

22 

0 

47 

1  00 

0  93 

18 

0 

60 

-0 

35 

0 

55 

-0 

30 

1  21 

1  06 

19 

0 

19 

-0 

30 

0 

25 

0 

00 

1  43 

1  18 

20 

-o 

28 

-0 

23 

0 

93 

0 

75 

1  65 

1  38 

21 

-0 

36 

-0 

05 

0 

00 

-0 

20 

1  76 

1  23 

22 

~0 

07 

0 

1  1 

F 

-0 

45 

0 

55 

1  63 

1  13 

23 

0 

30 

0 

59 

F 

-0 

65 

1 

15 

1  55 

1  13 

24 

0 

94 

0 

28 

-0 

63 

0 

83 

1  48 

1  14 

25 

l 

20 

0 

41 

-0 

15 

0 

95 

1  18 

0  95 

26 

0 

63 

0 

37 

0 

25 

0 

77 

0  98 

0  73 

27 

-0 

17 

-0 

13 

0 

63 

0 

93 

1  09 

0  43 

28 

0 

2d 

0 

55 

1 

02 

0 

34 

0  55 

0  30 

29 

41 

40 

07 

0  57 

0  85 

30 

15 

03 

0  54 

1  14 

31 

0 

39 

0 

05 

— 

— 

1  03 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0  69 

0 

31 

0  05  0 

42 

1  06 

1 

05 

MAX 

2  05 

1 

67 

1  B0  1 

15 

1  76 

1 

97 

MIN 

-0  36 

-0 

35 

-1  26  -0 

60 

0  00 

-0 

23 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

Z.  j 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1  00 

0 

49 

1  88 

1 

65 

1 

57 

0  70 

0  63 

0 

64  F 

1  78 

1 

52 

1 

10 

0  10 

0  72 

0 

74 

1  52 

1 

52 

1 

03 

0  05 

0  92 

0 

77 

1  39 

1 

32 

1 

38 

0  87 

0  86 

0 

60 

1  00 

I 

07 

1 

38 

1  05 

1  10 

0 

70 

1  26 

1 

24 

1 

28 

1  20 

1  03 

0 

70 

1  47 

*> 

10 

1 

65 

1  35 

0  87 

0 

62 

1  42 

o 

22 

1 

75 

1  12 

0  82 

0 

75 

1  80 

2 

30 

1 

53 

1  18 

0  43 

0 

86 

2  10 

2 

28 

2 

05 

1  40 

-0  14 

1 

17 

2  08 

2 

50 

1 

68 

0  70 

0  12 

1 

53 

1  75 

2 

27 

1 

27 

0  20 

0  36 

1 

58 

1  88 

2 

30 

1 

37 

0  87 

0  65 

1 

56 

1  83 

1 

77 

1 

04 

0  25 

0  74 

1 

31 

1  55 

1 

40 

0 

75 

0  55 

1  04 

0 

92 

1  51 

1 

27 

0 

73 

0  72 

1  06 

0 

47 

1  44 

1 

00 

0 

43 

0  37 

1  18 

0 

44 

1  35 

0 

95 

0 

40 

0  07 

0  87 

0 

49 

1  76 

1 

53 

0 

Q« 

0  83 

0  42 

0 

64 

2  11 

1 

46 

0 

75 

0  40 

0  59 

0 

83 

1  64 

1 

55 

1 

63 

0  57 

0  65 

1 

07 

1  81 

1 

70 

1 

43 

1  77 

0  26 

1 

89 

1  60 

2 

02 

1 

50 

2  57 

0  30 

0 

76 

1  93 

2 

15 

1 

58 

0  45 

0  36 

0 

'>9 

1  90 

1 

75 

1 

87 

0  75 

1 

35 

1  92 

2 

07 

0 

70 

0  82 

1 

45 

1  84 

1 

77 

1 

50 

1  10 

1 

35 

1  76 

1 

83 

l 

95 

1  00 

1 

77 

1  70 

1 

27 

1 

73 

1  05 

2 

17 

1  72 

1 

15 

1 

20 

1  05 

2 

17  -- 

1 

06 

— 

0  73 

1  06 

1  69 

1  68 

1  31 

0  81 

1  18 

2  17 

2  t  1 

2  58 

2  05 

2  57 

-0  14 

0  44 

1  00 

0  95 

0  40 

0  05 

31 

31 

30 

31 

30 

24 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  358 
F*NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0  91 
HIGHEST  ST AGE  WAS  5  45  AT  8  45  P  M  ON  DEC  22 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1  65  ON  JAN  28 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


INTRACOASTAL  WATERWAY  NEAR  PARIS  ROAD  BRIDGE,  NEW  ORLEANS,  LA 

LOCATION  LAT  30-00-24,  LONG  89-56-05  ON  NORTH  BANK  AT  NEW  ORLEANS  PUBLIC  SERVICE.  INC 
ELECTRIC  PLANT  AND  1700  FEET  EAST  OF  PARIS  ROAD  BRIDGE  ( STA  7604003  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  ON  MAR  4,  1977  GAGE  WAS  RAISED  2  18  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK 

ELEVATIONS  AND  NEW  GAGE  ZERO  STAGES  FROM  JAN  1  THRU  MAR  3  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM 
PRIOR  TO  1977  GAGE  2ER0  WAS  M  L  G 


RECORDS  AVAILABLE  STAGE.  JUNE  27.  TO  OCT  9,  1944.  JUNE  12.  TO  AUG  17,  1945.  AND  APR  16.  1948, 

TO  DATE  PRIOR  TO  NOV  15.  1967.  GAGE  WAS  LOCATED  AT  PARIS  ROAD  BRIDGE  < r I ELD  OFFICE) 


EXTREMES 

HIGHEST.  10  04 

FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE) 

ON 

SEP  10. 

1965 

LOWEST. 

MINUS  2  19 

FEET  ON 

MAR  5, 

1965 

EXTREMES 

;  HAVE  BEEN 

ADJUSTED 

TO 

NGVD 

DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1 

49 

0  50 

-0  44 

0  05 

0  41 

2  30 

1  94 

1  80 

1  50 

2 

1 

60 

0  19 

-0  88 

-0  25 

0  50 

1 

70 

2  14 

1  79 

1  40 

1  30 

3 

0 

95 

0  02 

-0  96 

0  25 

1  40 

2 

15 

1  77 

1  80 

1  45 

1  04 

4 

0 

80 

0  20 

-0  70 

1  07 

1  42 

2 

10 

1  20- 

1  64 

1  60 

1  90 

1  98 

5 

0 

BO 

0  32 

-0  47 

1  18 

1  45 

2 

20 

0  97 

1  25 

1  37 

1  85 

2  10 

6 

0 

20 

0  59 

-0  50 

0  85 

1  50 

10 

1  05 

1  54 

1  51 

1  80 

2  20 

7 

1 

10 

0  55 

-0  13 

0  65 

1  70 

1 

70 

1  28 

1  01 

1  75 

2  58 

2  30 

2  09 

8 

1 

88 

1  69 

0  25 

0  40 

1  70 

1 

45 

1  29 

0  90 

1  67 

2  70 

2  26 

1  85 

9 

1 

78 

1  61 

0  70 

1  20 

1  37 

1 

23 

1  13 

1  05 

2  15 

2  70 

2  02 

1  77 

10 

1 

48 

1  62 

1  09 

1  35 

1  30 

1 

40 

F 

0  33 

1  19 

2  49 

2  62 

2  36 

1  02 

1  1 

0 

89 

0  60 

1  00 

0  80 

1  72 

0 

96 

1  52 

2  45 

3  01 

1  98 

1  35 

12 

0 

60 

1  53 

0  73 

0  95 

0 

01 

1  92 

2  10 

2  60 

1  52 

0  87 

13 

0 

54 

0  90 

1  35 

0  87 

0 

54 

1  94 

2  33 

2  62 

1  70 

1  00 

14 

0 

09 

F  2  73 

1  00 

1  03 

0 

40 

0  98 

1  89 

2  30 

2  05 

1  50 

1  00 

15 

-0 

93 

0  45 

1  25 

0 

70 

1  06 

1  70 

1  87 

1  70 

1  30 

1  13 

16 

0  07 

1  64 

0 

96 

1  43 

1  32 

1  80 

1  75 

l  15 

1  80 

17 

F  0  10 

0  60  F 

2  94 

1 

24 

1  50 

0  75 

1  70 

1.  70 

0  98 

1  41 

10 

F 

-0  03 

0  82 

0  00 

1 

44 

1  55 

0  08 

1  62 

1  TO 

1  20 

1  05 

19 

-0  08 

0  55 

0  30 

1.  78 

1 

60 

1  26 

0  67 

2  05 

2  39 

1  55 

1  95 

20 

0  01 

1  26 

0  98 

1  92 

1 

82 

0  70 

2  45 

2  25 

1  65 

1  50 

21 

F 

-0 

60 

0  09 

0  31 

0  15 

2  11 

1 

65 

1  00 

1  93 

1  90 

2  25 

1  58 

22 

-0 

38 

0  40 

-0  10 

0  90 

2  00 

1 

30 

1  05 

2  01 

2.  10 

2  22 

2  13 

23 

0 

30 

0  90 

-0  50 

1  54 

1  70 

1 

40 

0  64 

1  94 

2  35 

2  20 

5  04 

24 

0 

48 

0  48 

-0  30 

1  19 

1  70  F 

0 

63 

0  59 

2  29 

2  50 

2  20 

1  18 

25 

0  71 

0  09 

1  23 

1  50 

0  70 

1  25 

2  28 

2  08 

2  25 

1  12 

26 

0  64 

0  52 

1  05 

0  75 

1  09 

1  68 

2  28 

2  40 

1  18 

0  61 

27 

F 

-0 

50 

0  14 

0  98 

1  15 

0  98 

1  18 

1  77 

2  15 

2  10 

1  80 

0  90 

20 

0 

42 

0  87 

1  24 

0  40 

1  49 

1  75 

2  18 

2  00 

2  10 

0  78 

29 

0 

52  — 

0  22 

0  29 

F 

0  83 

2  22 

2  05 

1  49 

2  10 

0  70 

30 

0 

85  -- 

0  00 

0  40 

1 

40 

2  80 

2  00 

1  21 

1  80 

0  74 

31 

0 

71  — 

0  04 

— 

— 

— 

2  65 

1  31  - 

1  70 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

0  63 

0  55 

0  32 

0  71 

1  45 

1  34 

1  05 

1  48 

2  02 

2  06 

1  79 

1 

50 

MAX 

1  88 

1  69 

2  73 

1  54 

2  94 

2  20 

1  55 

2  80 

2  49 

3  01 

2  36 

5 

04 

MIN 

-0  93 

-0  08 

-0  96 

-0  25 

0  41 

0  01 

0  33 

0  67 

1  25 

1  21 

0  98 

0 

61 

DAYS 

25 

22 

29 

30 

26 

24 

20 

23 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  321 
F=NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  27 

HIGHEST  STAGE  WAS  5  91  AT  2  30  A  M  ON  DEC  23 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1  32  ON  JAN  27 


DAILY  STAGE  FOR  1906  l67 

INNER  HARBOR  NAVIGATION  CANAL  NEAR  SEABROOK  BRIDGE.  NEW  ORLEANS.  LA 

LOCATION  LAT  30-01-45.  LONG  90-01-58  BAROID  PLANT  WHARF  ON  EAST  BANK.  250  FEET  SOUTH  OF 
SEABROOK  BRIDGE  < STA  7606006  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  ON  JULY  16,  1976  GAGE  WAS  RAISED  1  42  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK 

ELEVATIONS  AND  NEW  GAGE  ZERO  STAGES  FROM  JAN  1  THRU  JULY  16  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM 
PRIOR  TO  1976  CAGE  ZERO  WAS  M  L  C 

RECORDS  AVAILABLE.  VARIOUS  MONTHS,  1942.  1944,  1945,  1959,  AND  1960  DAILY.  AUG.  18.  1962.  TO 

DATE  PRIOR  TO  MAR  4,  1965,  GAGE  WAS  LOCATED  AT  SOUTHERN  RAILROAD  BRIDGE 


EXTREMES 
MINUS  I 

(SINCE  1962)  HIGHEST,  6 
82  FEET  ON  FEB  29.  1984 

47  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON 
EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO 

AUG 

NGVD 

18. 

1969 

LOWEST. 

DAILY  EIGHT 

A 

M  STAGE  IN  FEET 

GAGE 

ZERO 

IS 

AT  NGVD 

<1971  ADJ 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0  94  F 

0  80 

-0  45 

0 

07 

0  42 

1  12 

0  64 

0  19 

1  44 

1  35 

1.  50 

1  ^0 

2 

1  01 

0  14 

-0  90 

-0 

02 

0  49 

1  24 

0  33 

0  21 

1  56 

1  29 

1  39 

1  36 

3 

0  63 

0  02 

-0  BO 

0 

27 

O  94 

1  47 

0  12 

0  44 

1  38 

1  59 

1  37 

0  85 

4 

0  52 

0  28 

-0  55 

0 

94 

1  00 

1  55 

0  34 

0  45 

1  14 

1  54 

1  53 

1  25 

5 

0  49 

0  57 

-0  45 

1 

15 

1  06 

1  68 

0.  42 

0  35 

0  91 

1  26 

1  66 

1  38 

6 

-0  06 

0  76 

-0  22 

1 

05 

1  14 

1  50 

0  62 

0  4  i 

0  92 

1  IB 

1  46 

1  39 

7 

0  63 

0  44 

-0  27 

0 

65 

1  20 

1  21 

0  64 

0  42 

1  27 

1  76 

1  67 

1  37 

8 

1  40 

1  17 

0  00 

0 

25 

1  14 

1  01 

0  62 

0  39 

1  10 

1.  86 

1  64 

1  41 

9 

1  44 

1  02 

0  40 

0 

40 

0  85 

0  90 

0  63 

0  50 

1  14 

I  98 

1  52 

1  32 

10 

1  44 

1  24 

0  91 

0 

60 

0  60 

0  85 

0  42 

0  61 

1  14 

1  88 

1  52 

0  90 

1  1 

0  95 

0  46 

0  86 

0 

36 

1  18 

0  64 

0  04 

0  79 

1  54 

2  09 

1  40 

1  30 

12 

0  75 

0  37 

1  01 

0 

17 

0  85 

0.  01 

0  00 

1  06 

1  47 

1  99 

1  37 

0.  94 

13 

0  52 

0  34 

0  83 

0 

58 

0  77 

0  19 

0  09 

1  14 

1  17 

1  97 

1  46 

0  71 

14 

0  33 

0  34 

1  86 

0 

65 

0  93 

0  29 

0  34 

1  12 

0  90 

1  60 

1  25 

0  93 

15 

0  01 

0.  09 

0  71 

0 

37 

J  06 

0  40 

0  41 

0  90 

0  93 

1  34 

1  20 

1  11 

16 

0  20 

0  19 

0  45 

0 

10 

1  25 

0  42 

0  60 

0  55 

1  53 

1  23 

1  15 

l  56 

17 

0  45 

0  15 

0  10 

0 

30 

1  10 

0  68 

0  64 

0  23 

1  50 

1  14 

1  OB 

1  26 

18 

0  60 

0  12 

0  69 

0 

07 

1  42 

0  77 

0  69 

0  08 

1  62 

1  07 

1  15 

0  98 

19 

0  34 

0  19 

0  64 

0 

30  E 

1  37 

0  79 

0  46 

0  20 

1  57 

1  53 

1  27 

1  55 

20 

-0  09 

0  25 

1  00 

0 

95  E 

1  35 

0  93 

0  09 

0  38 

1  68 

1  93 

1  49 

1  25 

21 

-0  15 

0  34 

0  35 

0 

20 

1  45 

0.  88 

0  25 

0  71 

1  80 

1  72 

1  56 

1  17 

22 

-0  05 

0  50 

-0  35 

l 

37 

1  31 

0  77 

0  35 

0.  BO 

1  37 

1  64 

1  55 

1  45 

23 

0  20 

0  65 

-0  51 

0 

75 

1  25 

0  70 

0  19 

0  63 

1  15 

1  85 

1  76 

3  56 

24 

0  42 

0.  54 

-0  30 

0 

66 

1  16 

0  91 

0.  16 

0  20 

1  15 

2  03 

l  70 

1  28 

25 

0  69 

0  45 

0  00 

0 

74 

0  88 

0  96 

0  18 

0  36 

1  02 

1  83 

1  66 

0  93 

26 

0  58 

0  42 

0  41 

0 

63 

0  75 

0  81 

0.  40 

0  50 

0  93 

1  65 

1  12 

0  63 

27 

-0  34 

-0  14 

0  56 

0 

75 

0  74 

0  64 

0  52 

0  65 

1  07 

1  51 

1  35 

0  88 

28 

0  21 

0  64 

0 

45 

0  75 

0  40 

0  70 

0  66 

0  94 

1  41 

1  75 

0  75 

29 

- 

0  34 

0 

30 

0  77 

0  68 

0  57 

0  94 

1  00 

1  18 

2  07 

0  85 

30 

31 

“ 

0  19 

0  17 

0 

41 

0  75 

1  00 

0  71 

0  64 

0  65 

1  49 

1.  44 

1  24 

0  98 
115 

2  00 

0  75 

1  33 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

;  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0  51 

0 

43 

0  24 

0  48 

1  00 

0  84 

0  41 

0  61 

1  25 

1  57 

1.  49 

1  23 

MAX 

1  44 

1 

24 

1  86 

1  15 

1  45 

1  60 

0  70 

1  49 

1  80 

2  09 

2  07 

3  56 

MIN 

-0  34 

-0 

14 

-0  90 

0  02 

0  42 

0  01 

0  00 

0  08 

0  90 

0  98 

1  08 

0  63 

DAYS 

27 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  361 

E*E5TIMATED  F*NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0  84 

HIGHEST  STAOE  WAS  3  79  AT  6  30  A  M  ON  DEC  23 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0  92  ON  JAN  27  AND  LATER  DATE  <  S) 
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DAILY  STAQE  FOR  1906 


INNER  HARBOR  NAVIGATION  CANAL  <IWW>  AT  FLORIDA  AVE  BRIDGE.  NEW  ORLEANS.  LA 

LOCATION  LAT.  29-50-53.  LONG  90-01-15  FLORIDA  AVENUE  BRIDGE  AT  BRIDGE  CONTROL  HOUSE- 
AND  4  3  NILES  NORTHEAST  FROM  FOOT  OF  CANAL  STREET  ( ST A  7612007  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT 

GENERAL  INFORMATION  ON  FEB  26.  1979  GAGE  WAS  RAISED  21  28  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK 
ELEVATIONS  AND  NEW  GAGE  ZERO  STAGES  FROM  JAN  1  THRU  FEB  26  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM 
PRIOR  TO  1979  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  20  55  FEET.  NGVD 

RECORDS  AVAILABLE  JULY  1944  TO  DATE  SUBTRACT  0  2  FROM  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1955 

EXTREMES  (SINCE  1945)  HIGHEST.  9  82  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  AUG  18.  1969  LOWEST,  MINUS 
1  95  FEET  ON  DEC  25.  1983  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY  JAN  FEB  MAR 


APR 


MAY  JUN  JUL 


AUG  SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1 

1 

12 

0 

25 

0 

07 

-0 

48 

0 

13 

1 

12 

1 

02 

0 

44 

1 

92 

1 

61 

1 

52 

2 

1 

22 

-0 

17 

0 

17 

-0 

58 

0 

13 

1 

32 

0 

52 

0 

58 

1 

87 

1 

48 

1 

20  F 

0 

44 

3 

1 

72 

-0 

29 

0 

17 

-0 

10 

1 

92 

1 

62 

0 

12 

0 

71 

l 

47 

1 

50 

1 

20 

0 

82 

4 

0 

42 

0 

07 

-1 

00 

0 

72 

0 

92 

1 

22 

0 

72 

0 

90 

1 

31 

I 

33 

1 

60 

1 

78 

5 

0 

j2 

0 

21 

0 

92 

0 

92 

1 

05 

1 

72 

1 

02 

0 

60 

0 

89 

1 

00 

1 

60 

1 

82 

6 

-0 

28 

0 

47 

-0 

68 

0 

82 

1 

21 

1 

72 

0 

80 

1 

21 

1 

20 

1 

50 

1 

98 

7 

0 

71 

0 

24 

-o 

48 

0 

62 

1 

32 

1 

44 

0 

77 

1 

39 

2 

20 

2 

10 

1 

82 

8 

i 

57 

1 

37 

-0 

18 

0 

27 

1 

52 

1 

21 

0 

55 

1 

28 

2 

29 

2 

02 

1 

60 

9 

1 

52 

1 

12 

0 

07 

0 

93  F 

1 

02 

0 

97 

0 

73 

1 

78 

2 

40 

1 

75 

1 

50 

10 

1 

57 

0 

92 

0 

72 

0 

98 

0 

62 

0 

90 

0 

82 

2 

1  1 

2 

38 

2 

09 

0 

80 

1  1 

0 

92 

0 

52 

0 

82 

0 

47 

2 

02 

0 

72 

1 

17 

2 

09 

2 

70 

1 

15 

12 

0 

73 

0 

62 

1 

27 

0 

32 

V. 

72 

-o 

22 

F 

0 

72 

1 

56 

1 

79 

2 

30  F 

1 

29 

0 

60 

13 

0 

53 

0 

61 

0 

72 

0 

67 

0 

jr> 

0 

40 

1 

60 

2 

00 

2 

34 

1 

42 

0 

75 

14 

0 

64 

0 

22 

2 

67 

0 

57 

0 

62 

0 

30 

0 

72 

1 

58 

1 

93  F 

1 

51 

1 

26 

0 

75 

15 

0 

12 

0 

22 

0 

12 

0 

22 

-0 

58 

0 

52 

0 

72 

1 

40 

1 

59  F 

1 

36 

1 

05 

1 

00 

16 

0 

43 

0 

32 

0 

12 

-0 

13 

1 

12 

0 

52 

1. 

09 

1 

07 

1 

56 

1 

38 

1 

00 

1 

40 

17 

0 

42 

-0 

10 

-0 

23 

0 

32 

-0 

78 

0 

80 

1 

24 

0 

60 

1 

12 

0 

70 

1 

25 

18 

0 

47 

-0 

07 

0 

61 

-0 

18 

1 

12 

1 

03 

1 

33 

0 

52 

1 

10 

0 

80 

1 

90 

19 

0 

03 

-0 

16 

0 

27 

0 

12 

1 

22 

1 

10 

1 

00 

0 

60 

1 

75 

1 

22 

1 

80 

20 

-0 

36 

-0 

08 

0 

94 

0 

87 

1 

52 

1 

45 

0 

57 

0 

70 

2 

08 

1 

45 

1 

38 

21 

-0 

47 

-0 

08 

0 

12 

0 

32 

1 

26 

0 

72 

0 

65 

1 

70 

1 

95 

1 

42 

22 

-0 

29 

0 

22  F 

-0 

48 

0 

52 

1 

52 

0 

97 

0 

72 

1 

02 

1 

90 

1 

95 

2 

00 

23 

0 

04 

0 

52 

-0 

73 

0 

92 

1 

22 

0 

92 

o 

d7 

o 

80 

1 

50 

2 

18 

2 

00 

4 

60 

24 

0 

50 

0 

42 

-0 

58 

0 

82 

1 

30 

0 

97 

0 

22 

0 

60 

1 

85 

2 

55 

1 

95 

1 

00 

25 

0 

64 

0 

42 

-0 

03 

0 

92 

0 

92 

0 

84 

0 

32 

0 

80 

1 

80 

1 

86 

2 

00 

0 

98 

26 

0 

77 

0 

52 

0 

32 

0 

72 

0 

60 

0 

66 

F 

0 

52 

1 

30 

1 

90 

2 

10 

0 

95 

0 

50 

27 

-0 

38 

-0 

08 

0 

67 

0 

52 

0 

77 

0 

40 

1 

42 

1 

79 

1 

82 

1 

50 

0 

00 

28 

0 

24 

0 

62 

1 

02 

0 

52 

0 

42 

0 

12 

1 

40 

1 

78 

1 

70 

1 

80 

0 

70 

17 

45 

1 

86 

1 

70 

24 

90 

30 

52 

38 

63 

90  F 

70 

0 

38 

_ 

0 

00 

_ 

0 

_ 

F 

1 

10 

2 

1 

31 

72 

28 

- — 

05  - 

— 

THE  i 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0  52 

0 

32 

0  25 

0  44 

0  83 

0 

94 

MAX 

1  72 

1 

37 

2  67 

0  98 

2  02 

1 

72 

MIN 

-0  47 

-0 

29 

-l  00 

-0  58 

-0  78 

-0 

22 

DAYS 

31 

28 

31 

29 

30 

29 

0 

73 

1  04 

1  68 

1  75 

1  53 

1  35 

1 

33 

2  38 

2.  11 

2  70 

2  10 

4  60 

0 

12 

0  44 

0  09 

0  90 

0  70 

0  44 

20 

31 

24 

31 

29 

27 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  T HE  YEAR  WAS  340 
F “NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0  94 
HIGHEST  STAGE  WAS  5  72  AT  1  45  A  M  ON  DEC  23 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1  28  ON  MAR  3 


DAILY  STAGE  FDR  1 986 
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INNER  HARBOR  NAVIGATION  CANAL  (IWW)  AT  NEW  ORLEANS.  LA 

LOCATION  LAT  29-57-52.  LONG  90-01-42  LAKE  END  OF  INNER  HAREOR  NAVIGATION  CANAL  LOCK.  3  3 
MILES  NORTHEAST  FROM  FOOT  OF  CANAL  STREET  <STA  7616007  ) 

GAOE  STAFF  TYPE 

GENERAL  INFORMATION  ON  MAR  18.  1975  CAGE  WAS  RAISED  33  15  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK 
ELEVATIONS  AND  NEW  GAGE  ZERO  STAGES  FROM  JAN  1  THRU  MAR  17  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM 
PRIOR  TO  1975  CAGE  ZERO  WAS  MINUS  32  19  FEET,  NGVD 

RECORDS  AVAILABLE  MAY  17.  1 922,  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  10  61  FEET  (FROM  HICHWATER  MARK)  (CAUSED  BY  HUPRICANE  BETSY)  ON  SEP  10.  1965 

LOWEST.  MINUS  1  90  FEET  ON  FEB  12.  1985  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD 


DAILY  EIGHT  AM  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1965  ADJ  > 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

uUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

i 

1 

0 

0  0 

-0  7 

-0 

5 

0 

0 

1 

0 

o.  e 

0 

7 

1 

6 

1 

6 

1 

5 

1  8 

2 

1 

1 

-0  3 

-0  5 

-0 

6 

0 

0 

1 

0 

0  5 

0 

a 

1 

6 

1 

0 

i 

0 

1  0 

3 

1 

6 

-0  4 

-0  4 

u 

0 

1 

0 

1 

5 

0  3 

0 

8 

l 

4 

1 

0 

1 

0 

0  1 

4 

0 

3 

-0  1 

-1  0 

0 

7 

0 

a 

1 

6 

0  7 

0 

6 

1 

0 

1 

0 

1 

2 

1  4 

5 

0 

1 

0  1 

-0.  8 

0 

8 

1 

0 

1 

6 

0  9 

0 

5 

0 

9 

1 

2 

1 

6 

1  7 

6 

-0 

4 

O  1 

-o  1 

0 

6 

1 

0 

5 

0  9 

0 

5 

1 

1 

1 

2 

1 

5 

1  8 

7 

1 

4 

0  6 

-0  6 

0 

4 

1 

2 

1 

2 

0  9 

0 

6 

1 

4 

2 

2 

2 

1 

1  6 

e 

1 

4 

1  0 

-0  2 

0 

0 

1 

4 

1 

9 

0  B 

0 

4 

1 

4 

2 

4 

1 

9 

1  5 

9 

1 

4 

1  0 

0  0 

0 

8 

0 

4 

0 

6 

0  9 

0 

0 

1 

7 

2 

5 

1 

6 

1  4 

10 

1 

4 

1  4 

0  6 

0 

9 

0 

5 

0 

5 

0  4 

1 

0 

2 

0 

2 

0 

1 

9 

0  6 

1  1 

0 

e 

0  4 

0  8 

0 

1 

0 

0 

0 

5 

-0  3 

1 

0 

1 

7 

2 

5 

1 

6 

1  0 

1 2 

0 

4 

0  5 

1  0 

0 

4 

0 

2 

-0 

5 

0  0 

1 

5 

1 

7 

2 

1 

1 

0 

0  2 

13 

-0 

4 

0  5 

0  5 

0 

4 

0 

6 

-0 

1 

0  2 

1 

4 

1 

6 

2 

1 

1 

3 

0  5 

14 

0 

5 

0  2 

2  0 

0 

4 

0 

9 

0 

0 

0  4 

1 

6 

1 

5 

1 

7 

I 

3 

0  9 

15 

-0 

1 

-0  5 

0  5 

0 

0 

1 

8 

0 

5 

0  5 

1 

3 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0  9 

16 

0 

1 

-0  5 

0  0 

-0 

6 

0 

9 

0 

4 

0  9 

0 

8 

1 

3 

1 

5 

1 

0 

1  4 

17 

0 

2 

-0  2 

-0  2 

0 

5 

1 

0 

0 

8 

1  0 

0 

5 

1 

4 

1 

0 

0 

8 

1  0 

IB 

0 

2 

-0  6 

0  6 

-0 

3 

0 

9 

0 

9 

1  0 

0 

7 

1 

5 

1 

2 

0 

8 

0  9 

19 

0 

1 

-0  6 

0  0 

0 

1 

1 

1 

0 

9 

1  0 

0 

3 

1 

7 

2 

0 

1 

0 

1  6 

20 

-0 

5 

-0  3 

0  5 

0 

7 

1 

5 

1 

3 

0  0 

0 

4 

2 

2 

2 

0 

1 

4 

1  3 

21 

-0 

6 

-0  2 

0  0 

-0 

2 

1 

6 

1 

0 

0  5 

0 

o 

1 

8 

1 

9 

1 

9 

1  5 

22 

0 

5 

0  1 

-0  6 

0 

4 

1 

4 

0 

6 

0  5 

1 

0 

1 

9 

1 

9 

1 

9 

1  8 

23 

-0 

1 

0  4 

-0  9 

1 

1 

1 

0 

0 

7 

0  0 

1 

0 

1 

8 

2 

0 

2. 

0 

4  6 

24 

0 

3 

0  3 

-0  6 

0 

9 

1 

0 

0 

4 

0  0 

0 

7 

1. 

9 

2 

8 

2 

0 

0  8 

25 

0 

5 

0  3 

-0  2 

0 

0 

0 

9 

0 

6 

0  0 

1 

0 

1 

1 

2 

0 

2 

0 

0  8 

26 

0 

1 

0  4 

0  3 

0 

8 

0 

0 

0 

6 

0  6 

1 

4 

1 

6 

2 

0 

0 

5 

0  3 

27 

-0 

2 

-0  2 

0  7 

0 

4 

0 

2 

0 

1 

1  0 

1 

4 

1 

6 

1 

7 

1 

0 

0  5 

28 

-0 

2 

0  5 

0  9 

0 

4 

0 

5 

0 

0 

1  0 

1 

4 

1 

5 

1 

7 

1 

8 

0  4 

1  0 

1 

1 

1 

' 

1  0 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0  4 

0  1 

0  1 

0  3 

0  8 

0  7 

0  6 

1  0 

1  5 

1  7 

1  4 

1  1 

MAX 

1  6 

1  4 

2  0 

1  1 

1  0 

1  9 

1  0 

2  0 

2.  2 

2  8 

2  1 

4  6 

MIN 

-0  6 

-0  6 

-10 

-0  6 

0  0 

-0  5 

-0  3 

0  0 

0  9 

0  9 

0  1 

0.  1 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0  8 
HIGHEST  STAGE  WAS  4  60  ON  DEC  23 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1  0  ON  MAR  4 


190 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


INTRACOASTAL  WATERWAY  AT  HARVEY  LOCK  ( LA  > 

LOCATION  LAT  29-54-31.  LONG  90-05-02  STEEL  STRUCTURE  ON  CANALSIDE  TAILBAY  WALL  (STA 
/C.20O07  ) 

GAGE  WIRE  WEIGHT  T /PE 

GENERAL  INFORMATION  ON  DEC  5.  1974  GAGE  WAS  RAISED  1  68  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK 

ELEVATIONS  AND  NEW  GAGE  ZERO  STAGES  FROM  JAN  I  THRU  DEC  4  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM 
PRIOR  TO  1974  GAGE  ZERO  WAS  AT  M  L  G 

RECORDS  AVAILABLE  JAN  1.  1925.  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST  4  74  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT  29.  1985  LOWEST,  MINUS  1  28  FEET  ON 

JAN  26  AND  27,  1940  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NCVD 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD  (1965  ADJ  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

1 

1  45 

0.  40 

0  81 

0  79 

1  60 

1  70 

2 

1  05 

0  83 

0  74 

1  10 

1  63 

1  55 

3 

l  18 

0  82 

0  40 

1  26 

0  97 

1  69 

4 

1  00 

1  12 

0  36 

1  52 

1  08 

1  70 

5 

1  01 

1  18 

0  45 

1  89 

1  30 

1  92 

6 

0  98 

1  89 

0  74 

1  83 

1  80 

1  86 

7 

1  03 

1  70 

0  60 

1  50 

1  86 

1  74 

8 

0  57 

1  54 

0  81 

1  22 

1  64 

1  80 

9 

0  54 

1  50 

0  85 

1  05 

1  60 

1  92 

10 

0  86 

1  45 

1  20 

0  84 

1  48 

2  16 

1  1 

0  73 

1  42 

1  21 

0  86 

1  66 

1  85 

12 

0  70 

1  20 

1  10 

1  02 

1  34 

1  90 

13 

0  79 

0  24 

1  64 

1  10 

1  94 

1  59 

14 

0  69 

0  70 

1  66 

0  98 

1  74 

1  43 

15 

0  72 

0  86 

1  44 

1  30 

1  82 

1  25 

16 

0  62 

0  90 

1  30 

0  95 

2  09 

1  15 

17 

0  71 

1  21 

1  21 

0  72 

2  07 

i  32 

18 

1  04 

1  36 

1  40 

0  94 

2  19 

1  20 

19 

0  98 

1  42 

1  65 

1  35 

1  23 

1  30 

20 

0  96 

1  44 

1  53 

0  70 

1  65 

1  30 

21 

0  92 

1  41 

0  90 

0  59 

1  40 

1.  09 

22 

0  86 

1  44 

0  50 

0  60 

1  36 

1  24 

23 

0  66 

0  75 

0  41 

0  72 

1  73 

1  25 

24 

0  70 

1  00 

0  51 

0  89 

1  97 

1  39 

25 

0  91 

0  70 

0  55 

0  89 

2  17 

1  58 

26 

0  66 

1  00 

0  52 

0  83 

2  05 

1  68 

27 

0  61 

1  19 

0  86 

0  96 

2  06 

1  90 

28 

0  17 

0  90 

0  48 

0  55 

1  79 

l  69 

29 

0  23  - 

0  43 

0  54 

1  80 

1  69 

30 

3: 

0  40 

0  67  ■ 

0  39 

0  88  • 

1  55 

1  86 

1  90  - 

1  71 

THE  FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0  79 

1 

13 

0  89 

1  03 

1 

70 

1 

58 

MAX 

1  45 

1 

09 

1  66 

1  B9 

2 

19 

2 

16 

MIN 

0  17 

0 

24 

0  36 

0  54 

0 

97 

1 

09 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF 

DAYS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

365 

THE  MEAN  STAGE 

FOR 

THE  YEAR  WAS  1 

l  29 

HIGHEST 

STAGE 

WAS  2 

26  AT 

8  00  A 

M  ON  OCT 

4 

lowest 

STAGE  WAS  0 

17  ON 

JAN  28 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1  45 

0 

76 

1  35 

2 

05 

1  58 

1  59 

1  45 

0 

61 

1  49 

2 

10 

1.  50 

1  65 

1  34 

0 

55 

1  65 

2 

24 

1  56 

1  40 

1  07 

0 

65 

1  60 

2 

26 

1  76 

1  17 

1  15 

0 

70 

1  56 

2 

10 

2  04 

1  10 

1  09 

0 

71 

1  50 

2 

03 

1  88 

0  95 

1  29 

1 

00 

1  55 

1 

80 

1  83 

1  05 

1  19 

1 

10 

1  25 

1 

68 

1  85 

1  02 

1  12 

1 

16 

1  46 

1 

82 

1  97 

1  38 

1  54 

1 

28 

1  50 

1 

72 

1  60 

1  40 

1.  48 

1 

26 

1  77 

1 

73 

2  07 

0  93 

1  52 

1 

14 

1  79 

2 

01 

1  72 

1  05 

1  36 

1 

20 

1  61 

1 

81 

1  00 

0  89 

1  32 

1 

25 

1  54 

1 

32 

0  73 

0  00 

1  10 

1 

38 

1  44 

1 

76 

0  97 

0  93 

1  91 

1 

35 

1  50 

0 

49 

1  30 

0  90 

1  75 

1 

29 

1  52 

0 

49 

1  51 

1  34 

0  86 

1 

22 

1  68 

1 

17 

1  63 

1  56 

0  88 

0 

67 

1  84 

1 

46 

1  62 

1  50 

0  84 

0 

66 

1  72 

1 

50 

1  70 

1  29 

0  98 

0 

75 

1  98 

1 

50 

1  37 

1  30 

0  81 

0 

95 

1  07 

1 

55 

1  30 

1  10 

0  91 

0 

98 

1  90 

1 

64 

1  82 

1  87 

0  90 

1 

01 

1  98 

1 

89 

1  79 

1  56 

0  84 

1 

05 

2  24 

1 

85 

1  95 

1  45 

1  05 

1 

07 

1  90 

1 

69 

2  16 

1  39 

1  04 

1 

27 

1  86 

1 

61 

1  67 

1  22 

1  01 

1 

18 

1  80 

1 

59 

1  38 

1  21 

0  95 

0 

95 

1  78 

1 

64 

1  17 

1  12 

0  81 

0  00 

0 

1 

90 

05 

1  93 

1 

1 

50 

54 

1  47 

1  27 
t  10 

1  16 

1  00 

1  69 

1  66 

1  60 

1  24 

1  91 

1  38 

2  24 

2  26 

2  16 

1  87 

o 

CD 

d 

0  55 

1  25 

0  49 

0  73 

0  BO 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

DAILY  STAGE  FOR  1986 


INTRACOASTAL  WATERWAY  AT  ALGIERS  LOCK  (LA  ) 

LOCATION  LAT  29-54-43.  LONG  89-58-20  ON  SOUTHWEST  CORNER  Of  CANALS IDE  TAILBAY  WALL  (STA 
?o24004  ) 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT 

GENERAL  INFORMATION  ON  DEC  5.  1974  GAGE  WAS  RAISED  1  89  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK 

ELEVATIONS  AND  NEW  GAGE  ZERO  STAGES  FROM  JAN  1  THRU  DEC  4  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM 
PRIOR  TO  1974  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  0  22  FOOT,  M  L  C 

RECORDS  AVAILABLE  MAY  1.  1956,  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  4  45  FEET  ( CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT  29,  1985  LOWEST,  MINUS  1  64  FEET 
(CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  SEP  9,  1965  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NCVD 


DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT 

NGVD 

( 1965  ADJ 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

0 

80 

0.  59 

-0  08 

0  80 

1  50 

1  60 

1  40 

0 

53 

1  15 

1  82 

1  50 

2 

0 

90 

0  71 

-0  05 

0  90 

1  40 

1  50 

1  48 

0 

52 

1  46 

1  80 

1  45 

3 

0 

95 

0.  71 

0  30 

1  15 

0  90 

1  80 

1  28 

0 

48 

1.  51 

2  00 

1  50 

4 

0 

90 

1  09 

0  45 

1  49 

0  98 

1  65 

0  93 

0 

54 

1  43 

2  04 

1  55 

5 

0 

75 

1  56 

0  30 

1  61 

1  32 

1  80 

0  94 

0 

70 

1  55 

1  92 

1  85 

6 

0 

55 

1  78 

0  75 

1  55 

1  58 

1  90 

0  95 

0 

78 

1  28 

1  80 

1  70 

7 

0 

80 

1  22 

0  40 

1  30 

1  60 

1  88 

0  98 

0 

65 

1  30 

1  52 

1  68 

8 

0 

50 

1  21 

0  65 

1  20 

1  52 

1  83 

0  90 

0 

98 

1  20 

1  62 

*  ">8 

9 

0 

50 

1  18 

0  85 

0  55 

1  58 

1  90 

1.  00 

1 

C3 

1.  22 

1  80 

1  80 

10 

0 

80 

1  35 

1  15 

0  50 

1  39  F 

2.  20 

1  17 

1 

10 

1  30 

1  70 

1  50 

1 1 

0 

59 

0  80 

1  15 

0  70 

1  60 

1  95 

1  33 

I 

19 

1  49 

1  65 

1  92 

12 

0 

83 

0  15 

1  45 

0  92 

1  93 

1  80 

1  28 

1 

12 

1  64 

1  85 

1  55 

13 

0 

71 

0  00 

1  48 

0  89 

1  70 

1  60 

1  24 

1 

10 

1  35 

2  00 

1  08 

14 

0 

70 

0  70 

1  56 

1  10 

1  50 

1  30 

1  12 

1 

20 

1  30 

1  78 

0  65 

15 

0 

70 

0  60 

1  31 

1  03 

1.  70 

1  12 

1  02 

1 

25 

1  42 

1  52 

1  02 

16 

0 

63 

0  73 

1.  18 

0  82 

1  90 

1  07 

0  95 

1 

20 

1  28 

1  32 

1.  25 

17 

0 

81 

1  20 

1  04 

0  55 

1  98 

1  12 

0  88 

1 

16 

1  25 

1  35 

1  54 

18 

0 

93 

1  20 

1  45 

0  84 

2  02 

1  10 

0  08 

1 

00 

1  45 

1  50 

1  70 

19 

0 

94 

1  20 

1  58 

1  09 

1  90 

1  08 

0  78 

0 

62 

1.  60 

1  40 

1  50 

20 

0 

70 

1  11 

1  40 

1  75 

1  43 

1  15 

0  73 

0 

60 

1.  70 

1  35 

1  68 

21 

0 

70 

1  20 

0  65 

1  37 

1  34 

1  10 

0  70 

0 

se 

1  98 

1  60 

1.  30 

22 

0 

80 

1  18 

0  10 

0  98 

1  42 

1  15 

0.  75 

0 

84 

1  80 

1  55 

1.  38 

23 

0 

50 

0  61 

0  34 

0  55 

1  72 

1  20 

0  88 

1. 

12 

1  70 

1  65 

1  73 

24 

0 

68 

0  92 

0  39 

0  70 

1  55 

1  21 

0  88 

0 

96 

1  68 

1  90 

1  83 

25 

0 

90 

0  70 

0  39 

0  80 

1  54 

1  50 

0  07 

0 

90 

1  70 

1  98 

1.  93 

26 

0 

80 

0  85 

0  55 

0  85 

1  50 

1.  79 

0  83 

0 

90 

1  72 

1  65 

1.  95 

27 

0 

22 

1  08 

0  52 

0  90 

1  60 

1  75 

0  09 

0 

92 

1  72 

1  67 

1  45 

28 

0 

1  1 

0  48 

0  30 

1  11 

1  80 

1  56 

0  97 

1 

00 

1  62 

1  50 

1  15 

29 

0 

43 

0  49 

1  08 

1  80 

1  38 

0  88 

0 

75 

1  62 

1  45 

1  20 

30 

0 

31 

0  60 

1  30 

1  60 

1  37 

0  65 

0 

80 

F  1  83 

1  45 

1  32 

31 

0 

70 

0  78 

1  80  — 

0  70 

0 

98 

1  52 

THE  1 

-OLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

O  68 

0 

93 

0  76  1 

01 

1  58 

1 

51 

0  98 

0  89 

1  51 

1  67 

1  51 

MAX 

0  95 

1. 

78 

1  58  1 

75 

2  02 

2 

20 

1  48 

1  25 

1  98 

2  04 

1  95 

MIN 

0  11 

0 

00 

-0  08  0 

50 

0  90 

1 

07 

0  65 

0  48 

1  15 

1  32 

0  65 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  10 
HIGHEST  STAGE  WAS  2  45  AT  5  00  PM  ON  JUN  9 
LOWEST  STAOE  WAS  MINUS  0  30  ON  MAR  1 


DEC 

1  65 
1  65 
1.  25 
1  10 
1  00 

0  92 
O  90 
1  10 

1  25 

1  04 
1  28 
0  75 
O  60 
0  65 

1  15 
1  15 
1  15 
1  18 
0  95 

1  10 
1  20 
1  80 
1  90 
1  35 

1.  30 
t.  15 
1  05 
1  34 
1  21 
1  05 


1  18 
1  90 
0  60 
31 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


BAYOU  PETIT  CAILLOU  AT  COCODR  IE.  LA 

LOCATION  LAT  29-14-43,  LONG  90-39-48.  ON  LOUISIANA  LAND  AND  EXPLORATION  COMPANY  WHARF  ON  NORTH 
BANK  OF  LITTLE  COCODRIE  BAYOU,  600  FEET  WEST  OF  FUNCTION  WITH  P4VPU  PETIT  CAlLLOU,  AND  AT  THE 
END  OF  STATE  HIGHWAY  56  <STA.  7630507  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE.  MAR  1969  TO  SEP  8.  1974  AND  JAN.  20.  1975  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  11  48  FEET  (FROM  HIGH  WATER  MARK)  IN  1974  LOWEST,  MINUS  1  66  FEET  ON  MAR  2. 
1980 


DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO. 

0  16  FOOT.  NGVD 

(1966  ADJ 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL  AUG 

SEP  OCT 

NOV 

1 

0  56 

0  92 

0  47 

1  35 

1  45 

2 

1  20 

0  63 

0  74 

1  21 

1  34 

3 

0  98 

0  67 

0  38 

1  33 

4 

1  33 

0  85 

0  32 

1  71 

5 

-0  39 

0  53 

0.  36 

1  77 

6 

0  60 

0  26 

0  04 

1  59 

7 

0  36 

0  11 

0  02 

8 

0  19 

0  69 

0  42 

9 

0  24 

0  75 

0  51 

10 

0  23 

1  1 1 

0  94 

1  1 

0  35 

0  32 

1  03 

12 

0  60 

0  55 

2  24 

13 

0  20 

0  60 

1  27 

14 

0  50 

1  40 

1  96 

15 

0  70 

0  60 

1  76 

16 

0  96 

1  25 

1  02 

2.  06 

17 

1  13 

0  99 

1  09 

2.  07 

18 

0  99 

0  80 

F  1.  42 

2  01 

19 

0  71 

0  63 

1  28 

1  71 

20 

0  45 

0  45 

1  31 

1  71 

21 

0  10 

0  45 

0.  94 

2  04 

22 

0  02 

0  45 

1  11 

1  92 

23 

-0  16 

0  20 

1. 26 

2  38 

24 

0  23 

0  67 

1  48 

2  63 

25 

0  46 

0  52 

1  86 

2  07 

26 

-0  17 

1  18 

1  87 

2  25 

27 

-0  69 

0  94 

2  03 

2.  20 

28 

0  17 

0  59 

1  85 

2  18 

29 

0  30 

1.  50 

2  01 

30 

31 

0  60 
0  76 

1  42 

1  64 

-  !  74 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

0  44 

0 

68 

0 

86 

1 

49 

2 

77 

2  10 

1  53 

MAX 

1  33 

1 

40 

2 

24 

2 

03 

2 

07 

2  63 

1  77 

MIN 

-0  69 

0 

1  1 

0 

02 

0 

94 

1 

21 

1  64 

1  33 

DAYS 

31 

28 

17 

13 

8 

0 

0 

0 

0 

10 

6 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

113 

F-NOT  AT  STATED  TIMF 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0  98 
HIGHEST  STAGE  WAS  NOT  DETERMINED 
LOWEST  STAGE  WAS  NOT  DETERMINED 


DEC 


0 


DAILY  STAGE  FOR  1906 
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2NTRACOAS7AL  WATERWAY  AT  HOUMA,  LA 

LOCATION  LAT  29-35-56,  LONG  90-42-37  ON  WOODEN  REVETMENT,  10  FEET  NORTH  OF  HIGHWAY  24 
BRIDGE  (STA  7632007  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  ON  MAR  23.  1977  CAGE  WAS  RAISED  0  70  FOOT  TO  AGREE  WITH  NEW  GAGE  ZERO 

STAGES  FROM  JAN  1  THRU  MAR  23  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM  PRIOR  TO  1977  GAGE  ZERO  WAS  M  L  C 


RECORDS 

AVAILABLE 

JULY 

10, 

1941.  TO 

MAR  25. 

1945, 

NOV  6  TO 

19,  1945 

,  AND  FEB 

27,  1946.  TO 

DATE 

EXTREMES 

HIGHEST, 

5  17 

FEET  (CAUSED 

BY  HURRICANE) 

ON 

OCT  29. 

1985. 

LOWEST.  MINUS  0  53 

FOOT  ON 

JAN 

13.  1956 

EXTREMES 

HAVE  BEEN 

ADJUSTED 

TO  NGVD 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN 

1  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2  50 

1  70 

1  51 

2  15 

2  58 

2  81 

2  70 

1  99 

2  52 

3  08 

2  78 

2  97 

2 

2  49 

1  06 

1  50 

2  20 

2  57 

2  80 

2  65 

1  94 

2.  65 

3  06 

2  77 

2  92 

3 

2  43 

1  80 

1  65 

2  40 

2  37 

2  90 

2  49 

1  92 

2  74 

3  17 

2  04 

2  63 

4 

2  43 

2  19 

1  77 

2  69 

2  35 

2  90 

2  32 

1.  99 

2  67 

3  17 

2  99 

2  63 

5 

2  54 

2  58 

1  70 

2.  79 

2  66 

2  99 

2  31 

2.  02 

2  60 

3  07 

3  15 

2  53 

6 

2  25 

2  70 

1  95 

2  78 

2  76 

3  00 

2  38 

2  12 

2  47 

3  03 

2  96 

2  55 

7 

2  36 

2  49 

1  82 

2  58 

2  85 

2  95 

2  36 

2  17 

2  53 

2  95 

3  04 

2  48 

8 

2  26 

2  60 

2  02 

2  45 

2  77 

2  93 

2  26 

2  20 

2  54 

3  05 

2  97 

2  63 

9 

2  17 

2  53 

2  08 

2  29 

2  71 

3  00 

2  36 

2  27 

2  65 

3  15 

2  94 

2  63 

10 

2  25 

2  55 

2  34 

2  10 

2  64 

3  20 

2.  50 

2  34 

2  80 

3  08 

2  80 

2  48 

1  1 

2  15 

2  15 

2  36 

2  16 

2  78 

3  12 

2  51 

2  32 

2  88 

3  13 

3  05 

2  42 

12 

2  33 

1  78 

2  68 

2  30 

2  98 

2  93 

2  51 

2  37 

2  90 

3  15 

2  87 

2  35 

13 

2  10 

1  63 

2  60 

2  30 

2  76 

2  77 

2  41 

2  4/ 

2  84 

3  20 

2  60 

2  10 

14 

t  90 

2  06 

2  72 

2  45 

2  60 

2  57 

2  34 

2  55 

2  80 

3  13 

2  32 

2  23 

15 

2  05 

2  05 

2  53 

2  41 

2  79 

2  48 

2  30 

2  56 

2  68 

2  93 

2  43 

2  23 

16 

1  05 

2  04 

2  38 

2  13 

2  96 

2  46 

2  29 

2  50 

2  63 

2  72 

2  68 

2  58 

17 

2  03 

2  32 

2  24 

2  11 

3  05 

2  50 

2  26 

2  40 

2  63 

2  73 

2  77 

2  64 

18 

2  06 

2  32 

2  46 

2  22 

3  12 

2  55 

2  31 

2  12 

2  72 

2  74 

2  83 

2  57 

19 

2  00 

2  29 

2.  62 

2  37 

3  00 

2  50 

2  24 

1  80 

2  02 

2  75 

2  82 

2  63 

20 

1  98 

2  30 

2  43 

2  80 

2  77 

2  55 

2  07 

1. 78 

2  89 

2  84 

2  86 

2  54 

21 

1  99 

2  35 

2  02 

2  52 

2  75 

2  50 

a  u 

1  93 

3.  00 

2.  91 

2  73 

2  54 

22 

1  93 

2  37 

1  55 

2  32 

2  83 

2.  49 

2  08  F 

2  20 

2  98 

2  96 

2  87 

2  63 

23 

1  04 

2  10 

1  62 

2  14 

2  97 

2  47 

2  02 

2  25 

2  95 

3  08 

2  96 

3  24 

24 

1  90 

2  31 

1  60 

2  24 

2  89 

2  58 

2  06 

2  21 

3  00 

3  33 

3  05 

2  98 

25 

2  15 

2  15 

1  06 

2  29 

2  86 

2  76 

2.  06 

2  23 

3  07 

3  17 

3  29 

2  82 

26 

2  02 

2  35 

2  03 

2  32 

2  83 

3  01 

2  15 

2  27 

3  04 

3  05 

3  15 

2  69 

27 

1  53 

2  30 

1  99 

2  48 

2  86 

2  95 

2.  14 

2  31 

3  01 

3  03 

2  96 

2  64 

20 

1  58 

1  99 

1  91 

2  54 

2  90 

2  72 

2  10 

2  30 

2  95 

2  90 

2  82 

2  59 

29 

1  75 

1  90 

2  40 

2  84 

2  68 

2  20 

2  23 

2  97 

2  82 

2  74 

2  56 

30 

1  76 

1  97 

2  50 

2  83 

2  64 

2  07 

2  35 

3  10 

2  67 

2  84 

2  57 

31 

1  85 

2  06 

— 

2  82  — 

2  06 

2  42 

2  82  - 

2  60 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS 

1  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2  08 

2  22 

2  07 

2  39 

2  79 

2  76 

2.  28 

2  21 

2  90 

3  00 

2  86 

2  60 

MAX 

2  54 

2  70 

2  72 

2  80 

3  12 

3  20 

2  70 

2  56 

3  10 

3  33 

3.  29 

3  24 

MIN 

1  53 

1  63 

1  50 

2  10 

2  35 

2  46 

2  02 

1  78 

2.  47 

2  67 

2.  32 

2  10 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
F*NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  50 

HIGHEST  STAGE  WAS  3  44  AT  9  20  A  M  ON  OCT  13 

LOWEST  STAGE  WAS  1  19  ON  JAN  27 
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DAILY  STAGE  FOR  1966 


BAYOU  BOEUF  (IWW)  AT  BAYOU  BOEUF  LOCK  (LA  )  ( EAST ) 

LOCATION  LAT  29-40-59,  LONG  91-10-25  ON  GUARDRAIL  AT  LANDSIDE  END  OF  LOCK,  2  5  MILES  EAST 
OF  MORGAN  CITY,  LA  (STA  7636010  > 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIOHT 

GENERAL  INFORMATION  ON  DEC  22,  1976  GAGE  WAS  RAISED  0  78  FOOT  TO  AOREE  WITH  NEW  GAGE  ZERO 

STAGES  FROM  JAN  1  THRU  DEC  22  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM  PRIOR  TO  1976  GAGE  ZERO  WAS  M  L  G 

RECORDS  AVAILABLE  S ZP  8.  1954,  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  4  68  FEET  ON  APR  17,  1973  LOWEST,  MINUS  0  78  FOOT  ON  JAN  4  AND  NOV  22 

1956  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD 


DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

2  38 

1  1  1 

1  40 

1 

57 

1  70 

2  27 

2  12 

1  45 

1  48 

2  26 

2  37 

2 

2  37 

1  06 

1  60 

1 

65 

1  93 

1  95 

2  21 

1  48 

1  57 

2  24 

2  46 

3 

2  30 

1  1  1 

1  BO 

1 

89 

1  94 

1  95 

2  03 

1  46 

1  90 

2  21 

2  41 

4 

2  16 

1  50 

1  70 

1 

98 

1  95 

2  21 

2  00 

1  46 

1  60 

2  16 

2  53 

5 

2  09 

1  95 

1  70 

1 

93 

2  21 

2  19 

2  21 

1  50 

1  76 

2  16 

2  62 

6 

1  93 

2  25 

1  80 

2 

06 

2  18 

2  28 

2  03 

1  51 

1  62 

2  30 

2  68 

7 

2  19 

1  73 

1  10 

1 

93 

2  21 

2  28 

1  56 

1  35 

1  74 

2  00 

2  47 

8 

1  73 

1  98 

1  60 

1 

92 

2  30 

2  34 

1  51 

1  56 

1  64 

2  20 

2  44 

9 

1  65 

1  98 

1  60 

1 

71 

2  10 

2  27 

1  84 

1  40 

1  76 

2  30 

2  44 

10 

1  92 

2  05 

1  80 

1 

60 

1  81 

2  40 

2  06 

1  59 

1  85 

2  10 

2  31 

1  1 

1  64 

1  80 

1 

59 

1  84 

2  22 

1  84 

1  29 

2  13 

2  40 

2  46 

22 

2  82 

2  00 

1 

76 

1  82 

2  12 

1  93 

1  46 

2  21 

2  00 

2  21 

13 

1  68 

1  80 

1 

81 

1  54 

2  18 

1  76 

1  35 

1  95 

2  30 

2  02 

14 

1  32 

1  90 

1 

B4 

1  81 

1  93 

1  51 

1  90 

1  95 

2  40 

1  65 

15 

1  15 

1  90 

1 

62 

2  00 

1  90 

1  60 

1  84 

1.  84 

2  06 

1  90 

16 

1  14 

1  50 

1  84 

1 

31 

2  12 

1  84 

1  43 

1  90 

1  79 

2  10 

?  25 

17 

1  20 

1  70 

1  45 

1 

26 

2  13 

1  82 

1  87 

1  89 

1  82 

2  15 

2  29 

18 

1  37 

1  70 

1  70 

1 

40 

1  96 

1  95 

1  45 

1  57 

1  89 

2  16 

2  36 

19 

1  26 

1  30 

1  89 

1 

59 

2  12 

2  21 

1  48 

0  90 

1  90 

2  09 

2  31 

20 

1  31 

1  80 

1  48 

2 

09 

1  93 

2  09 

1  61 

1  12 

1  90 

2  19 

2  31 

21 

1  18 

1  90 

1  43 

1 

78 

1  93 

2  1  1 

l  65 

1  40 

1  87 

2  29 

2  19 

22 

1  06 

1  80 

1  01 

1 

62 

2  12 

2  18 

1.  82 

1  40 

1  93 

2  34 

2.  34 

23 

0  96 

1  80 

1  14 

1 

42 

2  27 

2  18 

1  51 

1  40 

1  90 

2  42 

2  59 

24 

1  06 

2  20 

1  31 

1 

70 

2  12 

2  02 

*  e  A 

* 

1  18 

2  16 

2  71 

2  43 

25 

1  23 

1  90 

1  34 

1 

70 

1  95 

2  22 

1  28 

1  23 

2  28 

2  53 

2  40 

26 

1  29 

1  70 

1  51 

1 

80 

1  96 

2  27 

1  47 

1  26 

2  09 

2  53 

2  69 

27 

0  67 

2  10 

1  51 

1 

70 

1  89 

2  15 

1  45 

1  29 

2  12 

2  61 

2  40 

28 

1  09 

1  80 

1  53 

1 

70 

2  06 

2  06 

1  37 

1  46 

2  34 

2  73 

2  25 

29 

1  04  - 

1  54 

1 

60 

2  00 

1  98 

l  40 

1  06 

2  10 

2  42 

2  21 

30 

1  00  — 

1  56 

1 

68 

1  82 

2  27 

1  48 

1  15 

2  15 

2  28 

2.  34 

THE  r 

GLk_u*iNw  Hfcr-ER 

uhLy 

: u  ladings 

IN  Tnt 

7  A? 

'«  c 

a  no* ,c 

MFAN 

1  49  1 

76 

1  59  1 

71 

1 

99 

2. 

1  3 

1  70 

1  42 

1  91 

2 

29 

2  34 

MAX 

2  36  2 

25 

2  00  2 

09 

2 

30 

2 

40 

2  21 

1  90 

2  34 

2 

73 

2  69 

MIN 

0  67  1 

06 

1  01  1 

.  26 

1 

54 

1 

82 

1  28 

0  90 

1  48 

2 

00 

1  63 

DAYS 

31 

23 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF 

DAYS 

FOR  THE  YEAR 

WAS 

360 

thF  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  89 

HIGHEST  STAGE  WAS  3  20  AT  3.00  A  II  JAN.  1  AND  LATER  DATE <  S ) 
LOWEST  STAGE  WAS  O  20  ON  AUG  19 


DEC 

2  52 
2  40 
2  30 
2  30 
2  20 

2  20 
2  20 
2  20 
2  20 
2  30 

2  20 
2  20 
1  90 

1  90 

2  00 

2  30 
2  30 
2  40 
2  60 
2  60 

2  50 
2  40 
2  60 
2  60 
2  60 

2  60 
2  60 
2  50 
2  40 
2  50 
2  50 


2  36 
2  60 
1  90 
31 


DAILY  STAGE  FOR  1906 


BAYOU  BOEUF  <  IWW)  AT  BAYOU  BOEUF  LOCK  (LA  >  (WEST) 

LOCATION  LAT  29-40-59.  LONG  91-10-34  ON  GUARDRAIL  AT  FLOODWAY  END  OF  LOCK.  2  5  MILES 
EAST  OF  MORGAN  CITY.  LA  (STA  7640010  > 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT 

GENERAL  INFORMATION  ON  DEC  22,  1976  CAGE  WAS  RAISED  0  78  FOOT  TO  AGREE  WITH  NEW  GAGE  ZERO 

STAGES  FROM  JAN  1  THRU  DEC  22  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM  PRIOR  TO  1976  CAGE  ZERO  WAS  M  L  G 

RECORDS  AVAILABLE  SEP  8,  1954,  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  10  56  FEET  ON  MAY  27,  1973  LOWEST.  MINUS  1  98  FEET  ON  NOV  8.  1959  EXTREMES 

HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

G 

3 

99 

1 

30 

G 

2 

85 

2 

78 

2 

75 

3 

08 

2 

72 

1 

33 

2 

18 

3 

50 

0  00 

2 

G 

3 

89 

1 

10 

G 

2 

60 

2 

68 

2 

05 

3 

37 

2 

83 

1 

33 

3 

59 

0  00 

3 

G 

3 

65 

1 

40 

G 

2 

23 

2 

87 

1 

76 

3 

12 

2 

59 

1 

32 

3 

33 

0  00 

4 

G 

3 

54 

1 

70 

G 

2 

52 

3 

1  5 

1 

89 

3 

31 

1 

95 

3 

62 

0  00 

5 

C 

3 

01 

= 

oc 

G 

2 

29 

3 

00 

2 

75 

3 

55 

3 

30 

6 

G 

2 

90 

00 

G 

2 

41 

2 

B4 

2 

78 

3 

93 

1 

98 

7 

G 

2 

99 

1 

80 

G 

2 

51 

2 

78 

2 

97 

3 

43 

2 

52 

0 

G 

2 

47 

2 

10 

G 

2 

55 

2 

84 

2 

84 

3 

75 

2 

37 

1 

73 

9 

G 

2 

34 

G 

2 

62 

2 

68 

2 

52 

3 

61 

1 

■t3 

1 

59 

1 

68 

30 

G 

2 

36 

F 

1 

BO 

G 

2 

59 

n 

08 

2 

16 

3 

59 

2 

22 

1 

50 

2 

15 

0  00 

1  1 

G 

2 

2* 

0 

76 

G 

2 

59 

2 

69 

2 

86 

3 

74 

2 

84 

i 

54 

2 

21 

3 

46 

0  00 

12 

G 

2 

26 

1 

34 

G 

3 

13 

2 

90 

2 

37 

3 

06 

i 

96 

1 

48 

2 

31 

3 

12 

0  00 

13 

1 

78 

2 

17 

G 

2 

54 

2 

53 

1 

95 

2 

99 

1 

87 

1 

59 

2 

02 

3 

02 

0  00 

14 

1 

58 

53 

2 

52 

2 

68 

1 

82 

3 

15 

1 

42 

1 

79 

1 

90 

3 

09 

0  00 

15 

2 

04 

3 

15 

2 

06 

2 

13 

2 

18 

3 

06 

1 

84 

1 

76 

2 

03 

2 

75 

2 

87 

0  00 

16 

1 

59 

G 

2 

46 

1 

64 

2 

13 

2 

71 

3 

19 

1 

70 

1 

95 

1 

73 

2 

15 

3 

31 

0  00 

17 

1 

45 

G 

2 

73 

2 

03 

2 

19 

2 

16 

3 

09 

1 

04 

1 

93 

1 

82 

2 

34 

3 

27 

0  00 

18 

1 

33 

G 

2 

69 

2 

31 

2 

58 

2 

37 

3 

06 

2 

50 

1 

46 

1 

82 

2 

47 

3 

40 

0  00 

19 

1 

28 

G 

2 

62 

2 

25 

2 

33 

2 

43 

2 

59 

2 

15 

1 

15 

1 

87 

3 

15 

3 

21 

0  00 

20 

1 

1  1 

G 

2 

69 

1 

70 

2 

75 

1 

95 

3 

50 

1 

75 

0 

84 

1 

95 

3 

22 

3 

50 

0  00 

21 

1 

02 

G 

2 

93 

1 

57 

2 

33 

2 

49 

3 

36 

1 

84 

1 

37 

1 

85 

3 

78 

3 

41 

0  00 

22 

1 

04 

G 

3 

27 

1 

68 

2 

28 

2 

93 

n 

90 

2 

22 

J 

31 

1 

79 

3 

46 

3 

38 

0  00 

23 

0 

80 

C 

3 

10 

1 

85 

2 

08 

3 

61 

2 

91 

2 

50 

1 

31 

1 

81 

3 

81 

3 

58 

0  00 

24 

1 

14 

G 

3 

43 

2 

00 

2 

37 

2 

93 

3 

24 

1 

32 

0 

99 

2 

11 

4 

24 

3 

74 

0  00 

25 

1 

15 

G 

2 

96 

2 

03 

2 

99 

2 

VJ 

3 

58 

2 

28 

1 

09 

2 

34 

4 

17 

4 

30 

0  00 

26 

1 

03 

G 

3 

13 

2 

25 

2 

72 

2 

59 

3 

44 

2 

48 

1 

15 

2 

37 

4 

25 

3 

86 

0  00 

27 

1 

i  r* 

0 

3 

05 

2 

71 

2. 

99 

2 

75 

3 

i : 

1 

56 

1 

29 

2 

12 

4 

20 

3 

33 

0  00 

20 

1 

00 

G 

2 

69 

2 

91 

2 

69 

2 

62 

2 

93 

1 

64 

1 

35 

2 

25 

3 

65 

3 

13 

0  00 

1 

^3 

THE 

following 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1  92 

2 

29 

2  36 

2 

60 

2  51 

3 

25 

2 

04 

I  42 

2 

02 

3 

37 

3 

41 

0 

00 

MAX 

3  99 

3 

43 

3  13 

3 

1  5 

3  61 

3 

93 

3 

30 

1  95 

2 

37 

4 

25 

4 

30 

0 

00 

MI« 

C  90 

0 

76 

1  57 

2 

08 

1  76 

2 

59 

1 

31 

0  84 

1 

68 

2 

1  5 

2 

87 

0 

00 

DAYS 

31 

27 

31 

30 

31 

30 

31 

24 

22 

18 

23 

24 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  322 
F-NOT  AT  STATED  TIME  G=GATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  26 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD )  WAS  4  60  AT  1 1  00  A  M  ON  OCT  24 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  MINUS  0  4C  CN  »'J0  10 
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DA  I L  V  STAGE  FOR  1986 


iNTRACOASTAL  WATER WAV  AT  WAX  LAKE  EAST  CONTROL  STRUCTURE  <  LA  ) 

w  ,  r ION  LAT  29-38-27.  LONG  91-19-22  ON  FLOODWAY  SIDE  (SOUTH*  FACE  OF  STRUCTURE  AT  wA*  LAKE 
EAST  PROTECTION  LEVEE.  4  7  MILES  SOUTHEAST  OF  CALUMET,  LA  <STA  7644010  * 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 


RECOROS  AVAILABLE  JULY  19.  1955  TQ  JULY  1,.  1979  AND  JUNE  22.  1 902  TQ  DATE 


EXTREMES 

HIGHEST 

B  52 

FEET  (CAUSED 

BY  HURRICANE*  ON 

JUNE  27 

1957 

LOWEST.  MINUS 

2  08 

FEET  UN 

JAN  I  1 

.  1956 

DAILY  eigh 

tam  stage  in 

FEET 

GAGE 

ZEP 

to  IS 

AT  NGv'D 

Day 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3  45 

1  50 

2  42 

2  62 

2  40 

2  98 

2 

87 

2 

82 

3  25 

3 

34 

2 

3  .39 

1  27 

2  56 

2  62 

2  36 

3  09 

2 

80 

F 

1  05 

2 

66 

3  20 

3 

25 

3 

3  25 

1  30 

2  45 

2  90 

2  11 

3  25 

2 

58 

1  64 

2 

96 

3  25 

2 

83 

4 

3  13 

1  57 

2  40 

2  98 

2  25 

3  25 

2 

41 

1  25 

2 

59 

3  45 

3 

06 

5 

2  80 

1  77 

2  35 

2  92 

2  85 

3  50 

2 

75 

1  13 

2 

43 

3  75 

3 

09 

6 

2  60 

2  03 

2  66 

2  79 

2  82 

3  55 

2 

65 

2  16 

2 

29 

3  28 

3 

25 

7 

2  76 

1  71 

2  35 

2  63 

3  05 

3  55 

2 

42 

2 

19 

3  43 

3 

25 

8 

2  30 

2  05 

2  55 

2  75 

2  93 

3  55 

2 

35 

2 

59 

3  36 

3 

36 

9 

2  22 

I  98 

2  49 

2  33 

2  ee 

3  62 

2 

53 

3 

01 

3  uS 

3 

35 

10 

2  42 

2  25 

2  65 

2  46 

2  67 

3  62 

2 

71 

2 

64 

3  QT 

3 

15 

1  1 

2  07 

1  72 

2  65 

2  72 

2  59 

3  43 

2 

66 

3 

03 

3  2  t 

3 

1  T 

12 

2  31 

1  84 

3  30 

3  08 

2  92 

2  99 

2 

54 

3 

05 

2  93 

3 

30 

13 

2  00 

1  98 

2  57 

2  70 

2  57 

2  97 

2 

25 

j 

34 

2  64 

3 

07 

14 

1  05 

2  60 

2  79 

2  97 

2  50 

2  89 

2 

IB 

2 

06 

2  t  l 

3 

30 

1  5 

1  87 

2  26 

2  74 

2  22 

2  51 

2  84 

2 

00 

2 

76 

2  95 

3 

38 

1  6 

1  67 

2  55 

2  04 

1  89 

2  67 

2  09 

2 

05 

F  l  80 

2 

53 

3  22 

3 

64 

17 

1  68 

2  71 

1  95 

1  96 

2  76 

2  RO 

2 

04 

2  20 

2 

06 

3  25 

3 

6  7 

18 

1  57 

2  63 

2  44 

2  29 

3  03 

3  04 

2 

26 

2  15 

3 

00 

3  32 

3 

73 

19 

1  42 

2  71 

2  25 

2  40 

2  17 

3  09 

2 

33 

F 

1  35 

2  05 

3 

15 

3  28 

3 

TQ 

20 

1  23 

2  76 

l  72 

2  89 

1  96 

3  24 

23 

2  15 

3 

27 

3  40 

3 

79 

21 

1  20 

2  88 

1  90 

2  35 

2  46 

3  23 

2 

34 

2  OT 

3 

45 

3  I  5 

3 

**7 

22 

1  1  1 

2  95 

1  67 

2  16 

2  95 

3  20 

2 

38 

2  18 

3 

55 

3  43 

3 

TO 

S3 

1  00 

2  72 

2  00 

2  16 

3  47 

3  23 

2 

24 

2  03 

3 

77 

3  50 

4 

57 

24 

1  20 

3  15 

2  09 

2  55 

3  18 

3  04 

2 

32 

2  65 

4 

17 

3  55 

3 

93 

25 

1  49 

2  97 

2  38 

2  83 

3  28 

3  50 

2 

22 

2  87 

3 

59 

3  93 

3 

T  1 

26 

1  25 

3  15 

2  57 

2  93 

3  26 

3  57 

1 

86 

2  50 

3 

64 

3  64 

3 

73 

2~r 

0  74 

3  09 

2  65 

3  16 

3  12 

3  04 

2 

15 

2  56 

3 

68 

3  25 

3 

T  1 

28 

1  35 

2  68 

2  69 

2  80 

2  92 

2  57 

1 

90 

2  to 

3 

55 

3  09 

3 

55 

29 

1  23  — 

2  77 

2  51 

2  73 

2  79 

1 

89 

2  94 

3 

45 

3  06 

3 

57 

30 

1  34  -- 

— 

2  87 

2  48 

2  75 

2  82 

1 

80 

2  7  T 

3 

27 

3  17 

3 

53 

* 

J  j 

' 

The 

F 01  LOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1  °2 

2  31 

2  43 

2  60 

2  94 

3  17 

2 

31 

1  43 

2  39 

3 

08 

3  27 

3 

49 

MA* 

3  4  5 

3  15 

3  30 

3  16 

3  47 

3  62 

2 

ST 

2  1  6 

2  C34 

4 

1  7 

3  93 

4 

57 

MIN 

0  74 

1  27 

1  67 

l  09 

1  96 

P  57 

1 

80 

1  05 

1  80 

2 

19 

2  64 

2 

83 

Days 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

6 

15 

31 

30 

31 

THE  tQTAL  NUMBER  OF  DAY5  FQR  THE  » EAR  WAS  325 
F»NOT  AT  STATED  TIME 

THE  mcan  stage  FOR  THE  YEAR  WAS  2  69 

HIGHEST  STAGE  WAS  4  57  AT  8  00  A  M  ON  DEC  23 

LOWES'  STAGE  'FROM  INCOMPLETE  RECORDS  )  wAS  0  47  ON  JAN  27 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


WAX  LAKE  EAST  BORROW  PIT  <LS)  NEAR  CALUMET.  LA  (NORTH) 

LOCATION  LAT  29-42-08,  LONG  91-22-04  EAST  WALL  AT  NORTH  END  OF  SIPHON  UNDER  BAYOU  TECHE,  300 
FEE T  EAST  OF  EAST  CALUMET  FLOODGATE  (ST A  764*010  ) 

GAGE  READINGS  MEASURED  DOWN  FROM  BENCH  MARK  (TBM  SIPHON  NUMBER  TWO).  A  TWO  INCH  SQUARE  CUT  IN 
NORTHEAST  CORNER  OF  CURB  ELEVATION,  7  81  FEET.  NGVD 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMI TTENTL Y.  1970.  1972.  AND  1974  TO  DATE 


STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  <1969  ADJ  ) 


MAR  APR  MAY 


JUL  AUG  SEP  OCT  NOV 


-2  80  1  *i6 


198 


daily  STAGE  FOR  1906 


WAX  LAKE  EAST  DRAINAGE  AREA  AT  CONTROL  STRUCTURE  (LA  ) 

LOCATION  LAT  29-38-32.  LONG  91-19-2*  ON  LANDSIDE  (NORTH)  FACE  OF  STRUCTURE  AT  WAX  LAKE  EAST 
PROTECTION  LEVEE,  4  7  MILES  SOUTHEAST  OF  CAlUMET.  LA  (STA  7640010  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  JULY  19.  1955  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  2  15  FEET  ON  MAY  3.  1957  LOWEST,  MINUS  3  70  ON  JUN  3.  1906 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAjE  ZERO  IS  AT  NCvD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

-1 

96 

-2  08 

-2 

IB 

-1 

89 

-2  07 

-3 

15 

- 1 

04 

03 

-1 

94 

-2  32 

-2 

17 

-2 

33 

2 

-1 

85 

-2  02 

-2 

16 

-1 

07 

-2  05 

-3 

07 

- 1 

00 

-2 

03 

-1 

04 

-2  31 

-2 

19 

-2 

25 

3 

-1 

98 

-2  12 

-2 

12 

-1 

85 

-1  96 

-3 

06 

-  1 

60 

-2 

03 

-1 

84 

-2  30 

-2 

36 

-2 

06 

4 

-2 

05 

-2  39 

-2 

06 

-1 

84 

-l  96 

-3 

15 

-1 

64 

-2 

01 

-1 

94 

-2  28 

-2 

30 

-1 

93 

5 

-2 

23 

-2  25 

-2 

01 

-1 

84 

-1  96 

-3 

40 

-1 

81 

-1 

93 

-2 

16 

-2  25 

-2 

09 

-2 

30 

6 

-1 

50 

-1  70 

-1 

97 

-1 

82 

-1  96 

-3 

37 

-1 

97 

-1 

90 

-2 

08 

-2  24 

-2 

22 

-2 

13 

7 

-1 

97 

-2  24 

-1 

94 

-1 

82 

-1  96 

-3 

26 

-2 

24 

-1 

87 

-2 

05 

-2  22 

-2 

12 

-2 

04 

8 

-1 

94 

-1  98 

-1 

92 

-1 

02 

-1  96 

-3 

21 

-2 

15 

-1 

79 

-2 

06 

-2  22 

-2 

07 

-2 

34 

9 

-2 

07 

-2  04 

—2 

42 

-1 

75 

-1  96 

-3 

16 

-2 

09 

-1 

74 

-2 

15 

-2  22 

-2 

04 

-2 

34 

10 

-1 

84 

-1  91 

-2 

23 

-1 

76 

-1  96 

-3 

09 

-2 

01 

-i 

66 

-2 

07 

-2  21 

-2 

00 

-2 

17 

1  1 

-2 

01 

-2  13 

-2 

13 

-1 

75 

-1  96 

-1 

85 

-1 

93 

-1 

02 

-2 

01 

-2  21 

-2 

10 

-l 

05 

12 

-1 

73 

-1  86 

-2 

07 

-1 

73 

-1  96 

-1 

89 

-1 

90 

-1 

7(3 

-2 

00 

-2  31 

-2 

51 

-2 

27 

13 

-1 

93 

-t  85 

-2 

26 

- 1 

67 

-1  96 

- 1 

90 

-1 

90 

-1 

''O 

-2 

00 

-2  31 

-2 

44 

-2 

38 

14 

-2 

06 

-2  24 

-2 

1 1 

- 1 

65 

-1  96 

-1 

90 

-2 

02 

-1 

79 

-2 

00 

-2  09 

-2 

43 

-2 

15 

15 

-1 

07 

-2  44 

-2 

08 

-1 

73 

-1  96 

“2 

00 

-2 

12 

-1 

02 

-2 

00 

-2  22 

-2 

41 

-2 

15 

16 

-2 

21 

-2  27 

—2 

21 

-1 

89 

-1  96 

06 

-2 

10 

-1 

70 

-2 

38 

-2  17 

-2 

38 

-2 

33 

17 

-2 

17 

-2  10 

-2 

13 

-1 

84 

-1  96 

-1 

07 

-2 

03 

-l 

93 

-2. 

30 

-2  15 

-2 

36 

-2 

40 

18 

-2 

20 

-2  37 

-2 

09 

-1 

01 

-1  01 

-1 

80 

-1 

90 

-2 

36 

-2 

25 

-2  12 

-2 

33 

-2 

00 

1° 

- 1 

98 

-2  18 

-2 

40 

-1 

79 

-1  77 

-1 

70 

-1 

87 

-2 

25 

-2 

23 

-2  25 

-2 

59 

-2 

02 

20 

-1 

99 

-2  40 

-2 

23 

-2 

00 

-1  75 

-l 

77 

-1 

87 

-2 

19 

-2 

18 

-2  37 

—  2 

62 

-2 

02 

21 

-2 

10 

-2  51 

-2 

15 

-2 

22 

-3  15 

-1 

01 

-1 

07 

-2 

15 

-2 

28 

-2  33 

-2 

54 

-2 

04 

22 

-2 

00 

-2  51 

-2 

12 

-2 

1  1 

-3  15 

-1 

73 

-1 

05 

-2 

03 

-2 

49 

-2  31 

-2 

51 

-2 

02 

23 

-1 

88 

-2  51 

-2 

1  1 

-2 

05 

-3  15 

-1 

65 

-1 

04 

-1 

99 

-2 

49 

-2  29 

-2 

47 

-2 

02 

24 

-2 

29 

-2  51 

~2 

09 

-2 

02 

-3  15 

-1 

59 

-1 

56 

-1 

96 

~2 

34 

-2  05 

-2 

41 

-2 

02 

25 

-2 

30 

-2  47 

-2 

06 

-1 

99 

-3  14 

—2 

00 

-1 

79 

-1 

96 

~2 

31 

-2  00 

-2 

34 

02 

26 

-2 

09 

-2  36 

-2 

02 

-1 

96 

-3  11 

-1 

98 

-1 

54 

-1 

96 

-2 

26 

-2  02 

-1 

04 

-1 

00 

27 

-2 

26 

-2  20 

-1 

90 

-1 

92 

-3  09 

84 

-1 

90 

-1 

93 

-2 

27 

-2  17 

-2 

43 

-2 

10 

28 

-2 

13 

-2  22 

-1 

95 

-1 

87 

-3  03 

-1 

90 

-1 

61 

-2 

02 

~2 

37 

-2  09 

'2 

43 

-1 

79 

29 

-2 

16 

-1 

92 

-1 

82 

-3  02 

-2 

12 

-1 

95 

-2 

02 

-2 

40 

-2  06 

-1 

99 

-1 

75 

30 

-2 

27 

-1 

91 

-2 

09 

-3  22 

- 1 

96 

-2 

03 

02 

~2 

35 

-2  24 

-2 

22 

-1 

81 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

-2  04 

-2 

21 

-2  09 

-1  87 

-2  36 

-2 

31 

-1 

91 

-1  95 

-2  16 

-2  21 

-2  30 

-2  09 

MAX 

-1  50 

-1 

70 

-1  90 

-1  65 

-1  75 

-1 

59 

-1 

54 

-1  66 

-1  84 

-2  00 

-1  84 

-1  75 

MIN 

-2  30 

-2 

51 

-2  42 

-2  22 

-3  25 

-3 

40 

-2 

24 

-2  36 

-2  49 

-2  37 

-2  62 

-2  40 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  -2  12 

HIGHEST  STAGE  WAS  MINUS  1  30  AT  3  00  A  M  ON  AUG  14 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  3  70  ON  JUN  3 


DAILY  STAGE  FOR  1986  1 99 

INTRACOASTAL  WATERWAY  AT  WAX  LAKE  WEST  CONTROL  STRUCTURE  (LA  ) 

LOCATION  LAT  29-40-17.  LONG  91-26-58  ON  FLOODWAY  SIDE  (SOUTH*  FACE  OF  STRUCTURE  AT  WAX  LAKE 
WEST  PROTECTION  LEVEE.  FIVE  MILES  SOUTHWEST  OF  CALUMET,  LA  ( STA  7656010  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE,  JULY  19,  1955  TO  NOV  18,  1975  AND  JAN  20,  1976  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  7  35  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27.  1957  LOWEST.  MINUS  2  30  FEET  ON 
JAN  13.  1964 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2  50 

i  15 

1  50 

2  00 

2 

05 

2  43 

1  38 

1  99 

2  74 

2  78 

2 

2  50 

0  80 

1  75 

1  94 

1 

89 

2  40 

1  45 

2  34 

2  70 

2  60 

3 

2  40 

0  80 

1  61 

2  30 

1 

52  F 

2  64 

2  15 

1  65 

2  15 

2  75 

2  17 

4 

2  28 

1  16 

1  55 

2  45 

1 

75 

2  03 

1  64 

2  08 

3  00 

2  44 

5 

1  80 

1  31 

1  42 

2  40 

2 

46  F 

2  98 

2  32 

1  75 

1  72 

3  33 

2  44 

6 

1  75 

1  61 

1  92 

2  27 

2 

40 

3  00 

2  25 

1  90 

1  50 

2  85 

2  60 

7 

2  02 

1  15 

1  51 

2  15 

2 

69 

2  94 

2  07 

1  83 

1  44 

3  01 

2  63 

8 

1  45 

1  69 

1  78 

2  17 

2 

56 

2  96 

1  96 

1  90 

1  48 

2  74 

9 

1  35 

1  42 

1  80 

1  71 

2 

50 

3  OB 

2  14 

1  90 

1  74 

2  72 

10 

1  71 

1  75 

2  04 

1  90 

2 

20 

3  05 

2  35 

1  69 

2  14 

2  36 

1  i 

1  32 

0  84 

2  04 

2  19 

2 

20 

2  86 

2  35 

1  50 

2  67 

2  25 

12 

1  71 

1  17 

2  80 

2  56 

2 

46 

2  35 

2  30  F 

1  25 

2  34 

F 

2  30 

2  48 

13 

1  32 

1  26 

2  07 

2  14 

2 

09 

2  23 

1  95 

1  62 

1  98 

1  83 

2  17 

14 

1  29 

2  12 

2  17 

2  50 

2 

09 

2  15 

1  70 

1  95 

2  09 

2  00 

2  57 

15 

1  49 

1  50 

2  18 

1  59 

2 

16 

2  13 

1  63 

2  10 

2  14  F 

2  25 

2  30 

2  57 

16 

1  31 

2  00 

1  43 

1  20 

2 

40 

2  27 

1  74 

2  10 

1  76 

2  00 

2  65 

2  90 

17 

1  38 

2  00 

1  45 

1  34 

2 

55 

2  25 

1  80 

1  97 

l  94 

2  37 

2  65 

2  86 

18 

1  06 

1  90 

2  06 

1  80 

2 

64 

2  40 

1  97 

1  40 

1  92 

2  48 

2  72 

2  85 

19 

0  85 

1  96 

1  82 

1  94 

1 

84 

2  40 

1  96 

1  09 

1  72 

2  55 

2  68 

2  83 

20 

0  67 

2  00 

1  06 

2  47 

1 

45 

2  60 

1  90 

1  20 

2  76 

2  83 

2  84 

21 

0  70 

2  06 

1  00 

1  86 

2 

17 

2  62 

1  98 

1  70 

2  91 

2  48 

2  82 

22 

0  57 

2  04 

0  94 

1  53 

2 

66 

2  58 

2  02 

1  64 

3  00 

2  86 

2  94 

23 

0  34 

1  74 

1  33 

t  58 

3 

16 

2  60 

1  83 

1  66 

3  24 

2  93 

3  68 

24 

0  70 

2  30 

1  50 

2  15 

2 

80 

2  43 

1  86 

1  30 

3  69 

3  00 

2  98 

25 

1  10 

2  07 

1  73 

2  40 

2 

00 

2  82 

1  77 

1  10 

3  04 

3  64 

2  84 

26 

0  64 

2  40 

1  94 

2  42 

2 

71 

3  23 

1  47 

1  25 

3  05 

3  04 

2  84 

27 

0  03 

2  29 

2  06 

2  54 

2 

50 

2  63 

1  60 

1  43 

3  08 

2  54 

2  76 

28 

0  90 

1  80 

2  04 

2  37 

2 

34 

2  10 

1  52 

1  64 

3  00 

2  32 

2  60 

29 

0  90  - 

2  13 

1  96 

2  25 

1  52 

1  37 

2  85 

2  25 

2  68 

30 

1  00  - 

2  10 

2  00 

2  36 

1  44 

1  80  F 

2  50 

2  68 

2  45 

2  70 

31 

1  22  - 

2  05  - 

— - — 

1  49 

I  91  — 

2  83  - 

2  65 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

1  30 

1 

65 

1 

77 

2 

06 

2 

33 

2 

59 

1  93 

1 

62 

1  98 

2  81 

2 

69 

2 

69 

MAX 

2  50 

2 

40 

2 

80 

2 

56 

3 

16 

3 

23 

2  43 

2 

10 

2  67 

3  69 

3 

64 

3 

68 

MIN 

0  03 

0 

80 

0 

94 

1 

20 

1 

45 

2 

10 

1  44 

1 

09 

1  44 

2  00 

1 

83 

2 

17 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

28 

27 

31 

31 

20 

17 

26 

31 

THE  TOTAL 

NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

331 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  08 

HIGHEST  STAGE  WAS  3  75  AT  7  00  A  M  ON  DCT  24 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  O  20  ON  JAN  27 


200 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


FRESHWATER  CANAl  ABOVE  BEEF  RIDGE  (LA  ) 

LOCATION  LAT  29-33-18-  LONG  92-18-19  ABOUT  200  FEET  NORTH  OF  FRESHWATER  BAyOU  LOCK  <STA 
7659017  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  FEB  13.  1963.  TO  JAN  8-  1966.  AND  FEB  23.  I9t>7.  TQ  OAfE  PRIOR  TO  JULY  25- 

1967.  GAGE  WAS  LOCATED  AT  BELLE  ISLE  CANAL 

EXTREMES  HIGHEST.  7  45  FEET  ON  SEP  16.  1971  (CAUSED  BY  HURRICANE;  LOWEST  (FROM  INCOMPLETE 

RECORD)  MINUS  2  9  FEET  ON  JAN  8.  1970  AND  JAN  15.  1972 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M  L  G  <1965  ADJ  ) 


DAY  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  >_.UN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
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28 
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60 
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1. 
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2 

59 

G 

3 

35 

G 

3 

00 

G 

2 

62 

G 

1 

90 

13 

0 

22 

1 

65 

G 

2 

38 

G 

1 

95 

G 

1 

40 

G 

1 

45 

G 

2 

40 

G 

2 

64 

G 

3 

19 

G 

3 

55 

G 

2 

05 

G 

1 

38 

14 

G 

1 

90 

G 

2 

00 

G 

2 

38 

G 

2 

40 

G 

1 

35 

G 

1 

60 

G 

2 

30 

G 

3 

20 

G 

3 

35 

G 

2 

92 

G 

2 

35 

G 

2 

60 

15 

G 

1 

75 

G 

1 

05 

G 

1 

38 

G 

1 

55 

G 

2. 

65 

G 

1 

75 

G 

2 

20 

G 

3 

05 

G 

3 

10 

G 

2 

90 

G 

2 

50 

G 

2 

30 

16 

G 

1 

70 

G 

1 

75 

G 

1 

20 

G 

1 

10 

G 

3 

38 

G 

2 

15 

G 

2 

45 

G 

2 

60 

G 

2 

85 

G 

1 

80 

G 

2 

90 

G 

2 

65 

17 

G 

2 

07 

G 

1 

70 

G 

1 

40 

G 

1 

62 

G 

3 

30 

G 

2 

60 

G 

2 

53 

G 

1 

54 

G 

3 

00 

G 

2 

60 

G 

2. 

60 

G 

2 

40 

IS 

C 

1 

72 

G 

1 

38 

G 

3 

01 

G 

1 

97 

G 

2 

88 

G 

2 

60 

G 

2 

40 

G 

1 

30 

G 

3 

08 

G 

2 

70 

G 

2 

60 

G 

2 

40 

19 

G 

1 

60 

G 

1 

70 

G 

2 

48 

G 

2 

70 

G 

2 

30 

G 

2 

55 

G 

2 

12 

G 

0 

60 

G 

3 

25 

G 

2 

90 

G 

2 

50 

G 

2 

55 

20 

G 

1 

35 

G 

1 

75 

G 

1 

05 

G 

3 

56 

G 

1 

86 

G 

2 

65 

G 

1 

55 

G 

1 

30 

G 

3 

18 

G 

3 

40 

G 

2 

78 

G 

2 

60 

21 

G 

2 

55 

G 

1 

05 

G 

1 

10 

G 

1 

50 

G 

3 

30 

G 

2 

30 

G 

1 

60 

G 

1 

60 

G 

3 

30 

G 

3 

40 

G 

2 

70 

G 

2 

55 

22 

G 

1 

43 

G 

2 

00 

G 

0 

98 

G 

1 

34 

G 

3 

35 

G 

2 

25 

G 

1 

30 

G 

2 

30 

G 

3 

15 

G 

3 

75 

G 

3 

50 

G 

3 

20 

23 

G 

l 

10 

G 

1 

05 

G 

1 

65 

G 

2 

06 

G 

3 

58 

G 

2 

05 

G 

1 

18 

G 

2 

50 

G 

3 

09 

G 

3 

65 

G 

3 

00 

G 

3 

75 

24 

G 

2 

15 

C 

2. 

60 

G 

1 

90 

G 

2 

75 

G 

3 

25 

G 

2 

00 

G 

1 

10 

G 

2 

00 

G 

3 

53 

G 

3 

90 

G 

3 

40 

1 

75 

25 

G 

2 

75 

G 

2 

00 

G 

2 

20 

G 

2 

40 

G 

2 

60 

G 

2 

80 

G 

1 

05 

G 

3 

70 

G 

2 

50 

G 

3 

20 

2 

40 

26 

G 

1 

30 

G 

2 

60 

G 

2 

60 

G 

1 

93 

G 

l 

78 

G 

3 

95 

G 

1 

60 

G 

2 

30 

G 

3 

72 

G 

2 

70 

G 

2 

75 

2 

60 

27 

G 

-0 

30 

G 

2 

00 

G 

2 

09 

G 

2 

48 

G 

1 

65 

G 

2 

60 

G 

1 

70 

G 

2 

65 

C 

3 

55 

G 

3 

10 

G 

2 

55 

G 

-* 

48 

28 

G 

1 

85 

G 

0 

55 

G 

1 

45 

G 

1 

85 

G 

1 

75 

G 

2 

15 

G 

1 

60 

G 

2 

75 

G 

3 

55 

G 

3 

30 

G 

2 

40 

G 

2 

20 

29 

G 

1 

80 

-- 

— 

— 

C 

1 

30 

G 

1 

38 

G 

l 

70 

G 

2 

20 

G 

1 

85 

G 

2 

07 

G 

3 

70 

G 

3 

20 

G 

2 

35 

G 

2 

65 

30 

G 

1 

40 

-- 

— 

— 

G 

1 

10 

G 

1 

97 

G 

2 

18 

G 

3 

05 

G 

I 

99 

G 

2 

44 

G 

3 

60 

G 

2 

90 

G 

2 

20 

G 

2 

55 

31 

G 

1 

85 

— 

— 

— 

G 

1 

40 

-- 

— 

— 

G 

2 

45 

— 

- - 

— 

G 

1 

92 

G 

2 

96 

— 

— 

G 

3. 

30 

-- 

. — - 

— 

G 

2 

80 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

1 

37 

1 

83 

1 

73 

2 

13 

2 

55 

2 

53 

2 

13 

2 

10 

3 

1 1 

3 

18 

2 

90 

2 

55 

MAX 

2 

75 

2 

85 

3 

70 

3 

56 

3 

58 

3 

95 

3 

03 

3 

20 

3 

72 

3 

90 

3 

90 

3 

75 

MIN 

-0 

49 

0 

25 

-0 

35 

1 

10 

1 

35 

1 

45 

1 

10 

0 

60 

2 

00 

1 

80 

2 

05 

1 

38 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

30 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  364 
G*CATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  34 

HIGHEST  STAGE  WAS  4  35  AT  11  30  P  M  ON  JUN  25 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  O  70  ON  JAN  27 


DAILY  STAGE  FOR  1986 
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FRESHWATER  CANAL  AT  FRESHWATER  BAYOU  LOCK  <LA  )  < NORTH) 

LOCATION  LAT  29-33-16.  LONG  92-18-20  ON  NORTH  SIDE  OF  LOCK  (STA  7659217  ) 

GAGE  STAFF  TYPE 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE,  JULY  1968  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  5  20  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  AUG  15.  1985  LOWEST.  MINUS  29  FEET  ON 

JAN  8,  1970  AND  JAN  15.  1972 


DAILY  EIGHT  AM  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  M  L  G  <1965  ADJ  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1  90 

G 

1  80 

G 

-0  40 

G 

1  70 

G 

2  40 

G 

3  10 

G 

2  40 

G 

1  20 

G 

2  30 

G 

3  30 

0 

3  25 

G 

3  40 

2 

2  40 

G 

I  60 

G 

1  10 

G 

1  70 

G 

2  30 

G 

3  13 

G 

2  30 

G 

1  00 

G 

2  40 

G 

3  40 

G 

3  50 

G 

2  50 

3 

1  20 

G 

1  90 

G 

1  10 

G 

2  90 

0 

2  00 

G 

2  90 

G 

1  90 

C 

1  40 

G 

2  50 

G 

3  60 

G 

3  30 

G 

2  10 

4 

2  30 

G 

2  50 

G 

1  10 

G 

3  40 

G 

2  60 

G 

2  90 

G 

1  60 

G 

1  00 

G 

2  30 

G 

3  30 

G 

3  05 

G 

3  00 

5 

0  20 

G 

2  40 

G 

1.  10 

G 

3.  20 

G 

3  10 

G 

2  65 

G 

I  75 

G 

I  20 

G 

1  80 

G 

2  90 

G 

3  80 

G 

3  00 

6 

1  20 

G 

2  60 

G 

1  90 

G 

3  10 

G 

3  00 

G 

2  30 

0 

1  80 

0 

1  30 

G 

1  70 

G 

2  90 

G 

2  83 

G 

3  10 

7 

1  10 

G 

2  30 

G 

1  30 

G 

2  70 

G 

3  20 

C 

1  90 

G 

1  30 

G 

1  40 

G 

2  10 

G 

2  00 

G 

3  60 

G 

3  30 

8 

0  30 

G 

2  30 

G 

2  60 

G 

2  20 

G 

3  00 

G 

2  20 

G 

1  90 

G 

1  75 

G 

2  40 

C 

3  70 

G 

3  50 

0 

3  05 

9 

0  40 

G 

2  80 

G 

2  23 

G 

1  63 

G 

2  45 

G 

2  05 

G 

1  90 

G 

1  85 

G 

2  70 

G 

3  80 

G 

3  30 

G 

3  13 

10 

0  30 

2  80 

C 

2  80 

G 

1.  50 

G 

1  80 

G 

2  20 

G 

2  10 

C 

2  10 

G 

3  50 

G 

3  40 

G 

3  10 

G 

2  35 

1 1 

0  50 

G 

0  40 

0 

2  10 

G 

1  70 

G 

2.  40 

G 

2.  00 

0 

1  80 

G 

2  10 

G 

3.  50 

G 

3  60 

G 

3  20 

G 

1  60 

12 

1  33 

G 

0  80 

0 

3  40 

G 

1  50 

G 

1  90 

C 

1  60 

G 

1.  90 

G 

2  45 

G 

3  35 

G 

3  30 

G 

2  60 

G 

2  00 

13 

0  70 

1  30 

G 

2  20 

C 

l  70 

C 

1  60 

G 

1  50 

G 

2  10 

C 

2  80 

G 

2  80 

0 

3  40 

G 

2  15 

G 

1  30 

14 

G 

1  93 

G 

2  10 

G 

2  00 

G 

2  13 

G 

1.  45 

G 

1.  63 

G 

2  30 

G 

3  00 

G 

2  70 

C 

2  70 

0 

2  10 

G 

3  00 

13 

C 

1  90 

C 

1  30 

G 

1  40 

G 

1  80 

G 

2  70 

G 

1  80 

G 

2.  50 

G 

2  50 

G 

2.  65 

G 

2  70 

G 

2  90 

G 

2  60 

16 

G 

2  30 

G 

2  00 

G 

1  40 

G 

I  20 

G 

3  60 

G 

2.  20 

G 

2  30 

G 

2  00 

G 

2  40 

G 

1  70 

G 

3.  20 

G 

2  35 

17 

G 

2.  23 

G 

1  95 

G 

1  50 

G 

1  60 

0 

3  70 

C 

2  70 

G 

2  20 

G 

1  50 

G 

2.  50 

G 

2  60 

G 

3  00 

G 

2  60 

18 

G 

1  90 

G 

1  60 

C 

3  10 

G 

2  25 

G 

3  00 

G 

2  40 

G 

1  95 

G 

0  20 

G 

2  70 

G 

2  50 

G 

3  00 

G 

2  70 

19 

G 

1  90 

G 

1  83 

G 

2.  60 

G 

2.  90 

G 

2  30 

G 

2  10 

G 

1.  70 

C 

0  30 

G 

3  10 

G 

2  80 

G 

3  00 

G 

2  80 

20 

C 

1  50 

C 

1  90 

G 

1  10 

G 

3  70 

G 

2  00 

G 

2  10 

G 

1  00 

G 

0  90 

G 

2  75 

G 

3  40 

0 

3  10 

G 

2  60 

21 

G 

1.  80 

G 

2  10 

G 

1  00 

G 

1  70 

G 

a  75 

G 

1  73 

G 

0  90 

G 

1  30 

G 

3  00 

G 

3  60 

G 

2  60 

G 

2  60 

22 

G 

1  40 

G 

2  10 

G 

1  00 

0 

1  30 

G 

2  50 

G 

1  30 

G 

1  00 

G 

2  00 

G 

3  00 

G 

3  73 

G 

3  70 

G 

3  20 

23 

G 

1  30 

0 

1  10 

G 

1  90 

G 

1  70 

G 

3  00 

G 

1  40 

G 

0  90 

G 

2  20 

G 

3  00 

G 

3  85 

G 

3  40 

G 

3  70 

24 

G 

2  30 

G 

2  70 

G 

2  00 

G 

2  20 

G 

2  30 

G 

1  70 

C 

1  10 

G 

I  75 

C 

3  50 

G 

4  10 

G 

3  30 

t  20 

23 

G 

3  00 

G 

1  93 

G 

2  10 

G 

2  20 

G 

1  80 

G 

2  40 

G 

1.  50 

0 

2  10 

G 

3  00 

G 

2  50 

G 

3  40 

2  10 

26 

C 

1  35 

C 

2  35 

G 

2  40 

G 

1  70 

G 

1  90 

G 

3  90 

C 

1  60 

G 

2  40 

G 

3  70 

G 

3  00 

G 

2  90 

2  80 

27 

G 

-0  20 

0 

1  30 

G 

1.  30 

G 

1.  70 

C 

1  80 

G 

2  70 

G 

1  30 

G 

2  60 

0 

3  50 

G 

3  40 

G 

2  30 

G 

2  63 

28 

G 

1  33 

G 

0  60 

C 

0  90 

0 

1  70 

G 

1  80 

G 

2  30 

6 

I.  60 

C 

2  70 

G 

3  40 

G 

3  30 

G 

2  40 

G 

2.  40 

29 

G 

1  70 

— 

G 

1  10 

G 

2  80 

G 

1  90 

0 

2  30 

G 

1.  90 

G 

1  80 

G 

3  45 

G 

3  20 

G 

2.  30 

G 

2  70 

30 

G 

1  50 

— 

G 

1  10 

G 

2  20 

G 

2  25 

G 

3  00 

0 

1  70 

G 

2  20 

G 

3  45 

G 

3  10 

G 

2  30 

G 

2  70 

31 

G 

1  90 

— 

G 

1  30 

— 

G 

2  50 

— 

G 

1  50 

G 

2  40 

— 

G 

3  40 

— 

G 

3  00 

THE  FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1  46 

1 

88 

1  69 

2  12 

2.  43 

2  27 

1  75 

1  79 

2  84 

3  21 

3.  04 

2  64 

MAX 

3  00 

2. 

80 

3  40 

3  70 

3  70 

3  90 

2  50 

3  00 

3  70 

4  10 

3  85 

3  70 

MIN 

-0  20 

0 

40 

-0  40 

1  20 

1  43 

1.  30 

0  90 

0  20 

1.  70 

1  70 

2  10 

1  20 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  363 
G-OATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  26 
HIGHEST  STAGE  WAS  4  10  ON  OCT  24 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0  40  ON  MAR  1 


202 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


FRESHWATER  CANAL  AT  FRESHWATER  BAYOU  LOCK  < LA  )  (SOUTH) 

LOCATION  LAT  29-33-09.  LONG  92-18-21  ON  SOUTH  SIDE  OF  LOCK  <STA  7659317  ) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 


RECORDS  AVAILABLE 

STAGE,  JULY 

1968 

TO  DATE 

AUTOMATIC 

RECORDER  INSTALLED  ON 

APR 

30. 

1973 

EXTREMES  HIOHEST . 

5  00  FEET  ON 

JUL 

24,  1979 

LOWEST, 

MINUS  5  0  FEET  ON  JAN 

20. 

1985 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET 

GAGE  ZERO  IS  AT 

M  L 

G 

(1965  ADJ  > 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1 

15 

G 

2  30 

G 

1  93 

G 

2 

85 

G 

3 

20 

2  75 

G 

2  55 

G 

2 

05 

G 

3  40 

G 

3  35 

G 

1  72 

G 

1  00 

2 

2 

40 

G 

2  00 

G 

2  17 

G 

2 

62 

G 

2 

60 

G 

2  90 

G 

2  55 

G 

I 

B5 

G 

3  33 

G 

3.  20 

G 

1  40 

C 

-0  30 

3 

2 

18 

C 

2  05 

G 

1  70 

G 

2 

75 

G 

2 

10 

G 

2  85 

G 

2  00 

G 

2 

50 

G 

2  82 

G 

3  30 

Q 

0  96 

G 

-0  50 

4 

2 

45 

c 

2  65 

G 

1  30 

G 

2 

59 

G 

2 

26 

G 

2  90 

G 

2  45 

G 

2 

42 

G 

2  80 

G 

2  10 

0 

1  50 

0 

0  25 

5 

0 

73 

G 

1  50 

G 

1  97 

G 

1 

77 

G 

2 

80 

G 

3  25 

G 

2  45 

G 

2 

40 

G 

2  15 

0 

1  65 

G 

0  10 

G 

1.  OO 

6 

1 

60 

C 

0  50 

G 

1  73 

G 

2 

17 

G 

2 

55 

C 

2  95 

G 

2  75 

G 

2 

50 

G 

1  90 

0 

1  38 

G 

0  90 

G 

1  60 

7 

1 

00 

G 

-0  40 

G 

1  70 

C 

1 

90 

G 

2 

80 

G 

3  15 

G 

2  00 

0 

2 

35 

G 

2  20 

Q 

1  27 

C 

2  00 

0 

2  50 

8 

0 

00 

G 

0  60 

G 

0  45 

G 

1 

76 

0 

3 

10 

G 

3  45 

G 

2  75 

G 

2 

30 

G 

1  98 

G 

1.  90 

G 

2  18 

G 

3  00 

9 

-0 

10 

G 

0  40 

G 

0  85 

G 

t 

79 

G 

2 

95 

G 

3  40 

G 

3  25 

G 

2 

35 

G 

2  35 

G 

2  62 

G 

2  45 

G 

3  35 

10 

-0 

65 

1  40 

0 

1  62 

G 

2 

91 

G 

2 

85 

G 

3  45 

G 

3  35 

G 

2 

38 

G 

2  80 

Q 

2  65 

G 

2  85 

G 

1  60 

1 1 

-0 

25 

G 

0  40 

G 

1  50 

G 

3 

16 

G 

3 

28 

G 

3  05 

G 

2  98 

C 

2 

45 

G 

3  18 

G 

3  32 

C 

2  49 

C 

2  70 

12 

0 

05 

G 

1  25 

G 

2  80 

G 

3 

27 

G 

3 

20 

C 

2  90 

G 

2  88 

G 

2 

20 

G 

2  92 

G 

4  20 

G 

1  70 

C 

0  25 

13 

-0 

20 

2  01 

G 

2  60 

G 

2 

73 

G 

2 

75 

G 

2  68 

G 

3.  10 

G 

2 

55 

G 

3  01 

G 

3  00 

G 

0  20 

G 

1  40 

14 

G 

0 

90 

G 

3  05 

G 

3.  40 

G 

3 

30 

G 

3 

05 

G 

2  50 

G 

2  70 

G 

2 

95 

G 

3  28 

G 

1  85 

G 

1  40 

Q 

1  40 

15 

C 

1 

70 

G 

2  48 

G 

3  20 

G 

2 

23 

G 

3 

35 

G 

2.  80 

G 

2  60 

0 

2 

80 

G 

3  12 

G 

1  83 

C 

1  19 

16 

G 

1 

90 

G 

2  75 

0 

2  00 

G 

1 

96 

G 

3 

40 

C 

2  50 

0 

2  45 

G 

2 

68 

G 

2  75 

0 

1  50 

G 

1  60 

0 

1  50 

17 

G 

2 

50 

G 

2  60 

0 

2  50 

G 

2 

34 

G 

3 

55 

G 

2  60 

G 

2  35 

G 

2 

69 

G 

2  90 

G 

1  67 

G 

1  42 

G 

1  50 

18 

G 

2 

20 

G 

2  50 

G 

3  00 

G 

2 

31 

G 

1 

80 

C 

2  64 

G 

2  50 

G 

2 

00 

G 

2  45 

G 

1  50 

G 

1  45 

G 

1  80 

19 

0 

1 

70 

0 

2  05 

G 

1  60 

G 

n 

17 

G 

2 

50 

G 

2  60 

G 

2  40 

0 

2 

20 

0 

2  38 

G 

1  45 

G 

1  30 

G 

1  20 

20 

G 

1 

25 

G 

2  08 

G 

0  60 

G 

2 

41 

G 

2 

55 

G 

2  70 

2  35 

0 

1 

80 

G 

2  30 

G 

2.  18 

G 

1  60 

G 

2  20 

21 

C 

0 

60 

C 

1  62 

G 

0  40 

G 

1 

69 

G 

2 

85 

G 

3  00 

G 

2  58 

C 

2 

30 

G 

2  18 

G 

2  30 

G 

1  60 

G 

2  20 

22 

G 

0 

10 

0 

O  48 

G 

0  40 

G 

1 

50 

G 

3 

20 

G 

3  10 

C 

2  50 

G 

2 

20 

C 

2  25 

G 

2  20 

G 

2  60 

G 

2  20 

23 

G 

-0 

40 

G 

1  18 

G 

0  60 

G 

1 

99 

G 

3 

30 

0 

3  25 

G 

2  20 

G 

2 

50 

G 

2  10 

C 

3  00 

G 

2  90 

G 

3  20 

24 

G 

0 

50 

C 

0  60 

G 

0  60 

Q 

2 

05 

G 

3 

13 

0 

3.  40 

0 

2  40 

G 

1 

80 

G 

2  50 

3  50 

G 

3  20 

1  00 

25 

G 

0 

90 

C 

0  58 

G 

1  10 

G 

2 

85 

G 

3 

40 

G 

4  45 

G 

2  10 

G 

1 

95 

0 

2  95 

C 

2  14 

G 

0  75 

1  70 

26 

G 

-1 

30 

G 

1  50 

G 

1  80 

G 

3 

30 

3 

40 

G 

4  10 

G 

2  40 

C 

2 

05 

C 

2  85 

G 

2  60 

G 

1  65 

1  40 

27 

G 

-1  54 

1  55 

1  90 

3  75 

3  40  C 

3  05  C 

1  90  G 

2  20  C 

2  75  C 

2  00  C 

2  25  G 

0  90 

20 

G 

0 

40 

G 

1  53 

G 

2  20 

G 

3 

45 

2 

94 

C 

2  55 

G 

1.  90 

1  70 

G 

2 

30 

G 

3  10 

G 

2  70 

G 

2  65 

1  55 

C 

0  20 

1 

2  90 

00 

3  40 

2  35 

1  55 

1  20 

31 

G 

1 

90 

- 

G 

3  10 

- 

— 

— 

2 

60 

- 

G 

2  05 

C 

3 

25 

- 

G 

2  70 

— 

C 

-0  70 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

:  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0  83 

1 

55 

1  82 

2  55 

2  93 

3  01 

2  47 

2  30 

2  73 

2  39 

1  69 

1  33 

MAX 

2  50 

3 

05 

3  40 

3  75 

3  55 

4  45 

3  35 

3  25 

3  60 

4  20 

3  20 

T  33 

MIN 

-1  54 

-0 

40 

0  40 

1  50 

1  00 

2  50 

1.  55 

1  BO 

1  90 

1  27 

0  10 

-0  70 

DAYS 

31 

20 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  364 
C-CATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  15 

HIGHEST  STAGE  WAS  4  65  AT  6  30  A  M  ON  JUN  26 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1  65  ON  JAN  27 


DAILY  STAGE  FOR  1986 
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SCHOONER  BAYOU  UNLAND  WATERWAY)  AT  CONTROL  STRUCTURE  (LA  >  (EAST  AUTO  ) 

LOCATION  LAT  29-43-28.  LONG  92-13-48  ON  NORTHEAST  FENDER  OF  STRUCTURE.  66  MILES  SOUTHWEST 
FROM  JUNCTION  WITH  IWU  ( STA  7660017  ) 

QAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  JULY  1.  1917,  TO  DATE  ADD  0.6  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1951 

EXTREMES  HIGHEST,  6  63  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  SEP  11.  1961  (PROBABLY  HIOHER  DURING 
HURRICANE  OF  JUNE  1937)  LOWEST,  MINUS  2  90  FEET  ON  MAR  3.  1962 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M  L.  C 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1  63 

2  16 

0  30 

1  33 

1  90 

2  51 

3.  00 

1  80 

3  03 

3  60 

2  43 

2  80 

2 

2  13 

1  33 

1  02 

1  20 

1  83 

2  59 

2  70 

1  68 

3  10 

3  33 

2  70 

2  49 

3 

1  90 

1  30 

0  70 

2  63 

1  62 

3  20 

2  20 

2  OO 

3  10 

4  03 

2.  15 

2  08 

4 

1  93 

2  15 

0  30 

3  00 

2.  09 

3  22 

2  43 

2  05 

2  90 

3  30 

3  84 

2  70 

3 

1  13 

1  84 

0  30 

2.  B3 

3  33 

3  60 

2  60 

2  01 

2  33 

3  28 

3  13 

2  62 

6 

1  20 

2  03 

1  40 

2  54 

3.  24 

3  49 

2.  61 

2  28 

2.  20 

3  02 

2  53 

2  90 

7 

1  70 

1  83 

1  15 

2  23 

3  68 

3  40 

2  49 

2  20 

2  07 

3  00 

3  10 

3  20 

8 

1  08 

2  40 

2  01 

2  50 

3  42 

3  39 

2.  25 

2  17 

2  45 

3  63 

2  99 

2  70 

9 

0  93 

2  03 

2  20 

1  70 

3  18 

3  28 

2  50 

2  30 

2  90 

3  93 

2  60 

2  63 

10 

1  70 

2  05 

2  40 

2  30 

2  93 

2  85 

3  10 

2  20 

3  32 

3  20 

2  83 

1  90 

1 1 

1  70 

-0  53 

2  38 

2  33 

2  99 

2  73 

2  60 

1  99 

3.  60 

3  86 

2  37 

1  82 

12 

2  10 

1  37 

3  30 

2  65 

2  25 

1.  88 

2  98 

2  40 

3  34 

3.  40 

2  22 

1  90 

13 

1  70 

1  70 

2  40 

2  30 

1  85 

1  80 

2.  48 

2  33 

3.  00 

3  30 

1.  39 

1  33 

14 

1  89 

2  45 

2  50 

3  03 

1  89 

1  63 

2  28 

3  13 

3  19 

2  70 

2  10 

2  49 

13 

l  83 

0  90 

1  77 

1  41 

2  73 

1  83 

2  09 

3  12 

3  08 

2  63 

2  20 

2  23 

16 

1  83 

1  70 

1  08 

0  73 

3  36 

2.  09 

2  28 

2  53 

2  80 

1  00 

2  70 

2  63 

17 

2  00 

1  88 

1  34 

1  61 

3.  30 

2  18 

2  43 

2  10 

2  05 

2  70 

2.  30 

2  33 

18 

1  28 

1  55 

3  22 

1.  96 

3  06 

2  50 

2  70 

1  40 

3  03 

2  60 

2  40 

2  33 

19 

1  13 

1  40 

1  83 

2  60 

1  69 

2  44 

2  48 

0  75 

3  18 

2  80 

2  32 

2  30 

20 

1  10 

1  29 

0  21 

3  55 

1  50 

3.  00 

1  84 

1  30 

J.  15 

3  25 

2.  60 

2  60 

21 

1  13 

1  45 

0  60 

1  12 

3  18 

2  40 

1  72 

1  58 

3.  20 

3  23 

2  35 

2  33 

22 

1  05 

1  15 

0.  20 

1. 07 

3  65 

2  48 

1  30 

2  40 

3  18 

3  73 

3  30 

3  13 

23 

0  60 

0  70 

1  30 

2  07 

3  92 

2  30 

I  40 

2.  30 

2  93 

3.  63 

3.  02 

3  70 

24 

1  95 

2  13 

1  30 

2  80 

3  49 

2  34 

1.  23 

2  OO 

3  33 

4  00 

3  15 

2  34 

23 

2  63 

1  89 

1  93 

2  SB 

2  98 

2  45 

1  35 

1  70 

3  73 

2  40 

3  10 

2  43 

26 

0  65 

2  43 

2  50 

2  33 

2  SO 

4  34 

1.  82 

1  90 

3  75 

2  60 

2  30 

2  60 

27 

-1  15 

2  15 

1  93 

2  49 

2  15 

2  27 

1.  13 

2  43 

3  63 

2  72 

2  30 

2  50 

28 

2  05 

0  10 

1  75 

2  10 

1.  03 

1  98 

1  70 

2  30 

3  63 

2  38 

2  20 

2  30 

29 

1  87 

1  65 

1  59 

1  83 

2  23 

1  81 

2  20 

3  70 

2  48 

2  15 

2  60 

30 

1  61 

1  34 

1  97 

2  00 

2  65 

1  80 

2  80 

3  70 

2  32 

2  32 

2  30 

THE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1  31 

1 

60 

1  37 

2  17 

2.  64 

2  64 

2.  18 

2  16 

3  12 

3  11 

2  60 

2  52 

MAX 

2  63 

2 

43 

3  30 

3  55 

3  92 

4  34 

3  10 

3  15 

3.  73 

4  05 

3.  64 

3  70 

MIN 

-1  13 

-0 

33 

0  20 

0  73 

1  30 

1  65 

1.  13 

0  73 

2.  07 

1  80 

1  39 

1  53 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

363 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  32 

HIOHEST  STAGE  WAS  4  42  AT  8  45  P  M  ON  JUN  26. 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1  15  ON  JAN  27 


204 


DAILY  STAGE  FOR  I9S6 


SCHOONER  BAYOU  ( INLAND  WATERWAY)  AT  CONTROL  STRUCTURE  (LA  )  (EAST  STAFF) 


LOCATION  LAT  29-43-28.  LONG  92-13-48.  ON  SOUTHEAST  FENDER  OF  STRUCTURE.  6  6  MILES  SOUTHWEST 
FROM  JUNCTION  WITH  IUW  (STA  7664017.  ) 

CAGE  STAFF  TYPE 


RECORDS  AVAILABLE  JULY  1.  1917.  TO  DATE  ADD  0  6  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1951 


EXTREMES  HIGHEST.  6  10  FEET  ON  SEP  5.  1973.  LOWEST.  MINUS  I  95  ON  DEC  24.  1966.  EXTREMES  HAVE 

BEEN  ADJUSTED  TO  PRESENT  DATUM 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET 


CAGE  ZERO  IS  AT  M  L  C 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCi 

NOV 

1 

1  60 

G 

1  60 

G 

0  40 

C 

1  20 

G 

2  00 

G 

2  70 

2.  90 

G 

1  60 

G 

3  00 

G 

3  t3 

G 

2  60 

2 

2  15 

0 

1  10 

G 

0  00 

G 

1  20 

G 

2  00 

G 

2  85 

G 

2  90 

G 

1  33 

G 

2  80 

G 

3  45 

G 

3  00 

3 

1  90 

G 

1  50 

G 

1  35 

G 

2  60 

G 

1  70 

G 

3  20 

2  00 

G 

2  00 

G 

2  95 

G 

3  95 

G 

2  80 

4 

1  93 

C 

2  25 

G 

0  65 

G 

3  10 

G 

2  20 

G 

3  15 

2  03 

C 

1  35 

G 

2  30 

G 

3  35 

G 

3  BO 

5 

1  20 

1  90 

C 

0  60 

G 

2  80 

G 

3  40 

G 

3  19 

2  40 

C 

1  60 

G 

2  25 

G 

3  20 

G 

3  20 

6 

G 

1  35 

2  30 

G 

1  45 

G 

2  40 

G 

3  30 

G 

3  00 

2  35 

G 

2  00 

G 

2  30 

G 

3  00 

G 

2  60 

7 

G 

2  10 

1  93 

G 

1  10 

G 

2  40 

G 

3  55 

G 

2  70 

1  90 

G 

1  80 

G 

2  40 

0 

3  00 

G 

3  25 

G 

8 

G 

1  40 

2  80 

G 

2  00 

C 

2  55 

G 

3  20 

G 

2  65 

1  83 

G 

1  90 

G 

2  45 

0 

3  55 

G 

3  20 

9 

G 

1  33 

G 

2  25 

G 

2  45 

G 

1  70 

G 

3  00 

G 

2  80 

2  00 

G 

2  20 

G 

2  80 

G 

4.  00 

G 

2.  90 

10 

G 

1  40 

G 

2  45 

G 

2  85 

G 

2  00 

G 

2  55 

G 

2  60 

G 

2  55 

G 

2  13 

G 

3  40 

G 

3  23 

G 

2  90 

1  1 

G 

1  35 

G 

-0  40 

G 

2  60 

G 

2  00 

C 

2  70 

2  19 

2.  10 

G 

1  95 

G 

3  60 

3  BO 

G 

2.  75 

12 

2  00 

1  25 

G 

3  55 

G 

2  35 

G 

1  50 

1  70 

2  45 

G 

2.  40 

G 

3.  40 

G 

3  60 

2  30 

13 

1  80 

G 

1  30 

G 

2  10 

G 

1  90 

G 

1  10 

1  60 

2  20 

G 

2  50 

G 

3  10 

G 

3  40 

1  50 

14 

2  00 

G 

2  20 

G 

2  00 

G 

2  50 

G 

1  30 

1  60 

2  15 

G 

3  15 

G 

3  20 

G 

2  75 

2  15 

15 

1  85 

G 

0  90 

G 

1  50 

G 

1  10 

0 

2  70 

1  70 

2  05 

G 

3  20 

G 

3  00 

G 

2  80 

2  20 

16 

1  70 

G 

1  60 

G 

1  00 

G 

0  50 

G 

3.  40 

1  05 

G 

2  30 

G 

2  60 

G 

2  70 

1  80 

G 

2  80 

17 

G 

1  90 

G 

1  75 

G 

1  30 

G 

1  50 

G 

3  40 

2  45 

G 

2  40 

G 

2  20 

G 

2  80 

G 

2  73 

G 

2  45 

IB 

G 

t  50 

G 

1  00 

0 

3  00 

G 

1  80 

G 

2  55 

G 

2  45 

G 

2  30 

C 

1  95 

G 

3  00 

G 

2  65 

G 

2  70 

19 

G 

1  40 

C 

1  50 

G 

2  00 

G 

2  50 

G 

2  05 

G 

2  45 

2  15 

C 

0  60 

G 

3  20 

G 

2  80 

G 

2  50 

20 

5 

1  05 

G 

1  90 

G 

0.  35 

G 

3  60 

G 

1  60 

Q 

2  50 

1.  65 

0 

1  00 

c 

3  05 

G 

3  40 

G 

2  95 

21 

G 

1  60 

0 

I  50 

G 

0  80 

G 

1.  20 

G 

3  00 

2  30 

1  45 

G 

1  40 

G 

3  20 

G 

3  30 

G 

2  53 

0 

22 

G 

1  30 

G 

1  40 

G 

0  60 

C 

1  05 

C 

3  45 

2  00 

G 

1  10 

G 

2  15 

G 

3  15 

G 

3  75 

G 

3  60 

G 

23 

G 

0  70 

G 

0  70 

G 

1  40 

G 

2  05 

G 

3  55 

1  75 

G 

0  80 

G 

2  40 

G 

3  00 

G 

3  70 

C 

3.  20 

G 

24 

G 

2  00 

G 

2.  90 

G 

1  60 

G 

2  80 

G 

3.  10 

1  65 

G 

0  90 

G 

l  60 

G 

3  60 

C 

4  20 

G 

3  30 

25 

G 

2  60 

G 

2  10 

G 

2  05 

G 

2  70 

0 

2  20 

2  20 

G 

0  95 

G 

1  70 

G 

3  85 

G 

2  50 

3  00 

26 

G 

1.  50 

G 

2  70 

G 

2  35 

G 

2  20 

G 

1  85 

G 

4  00 

1  60 

G 

1  95 

G 

3  70 

2  60 

2.  63 

27 

C 

-0  70 

G 

1  90 

G 

1  83 

G 

2  50 

G 

1  50 

G 

2  30 

C 

1  75 

C 

2  50 

G 

3  65 

G 

3  03 

2  30 

28 

1  85 

G 

0  10 

G 

1  45 

G 

1  65 

G 

1  40 

2  00 

1  75 

G 

2  70 

G 

3  65 

G 

2  90 

2  20 

29 

1  75 

— 

G 

1  30 

G 

1  10 

1  75 

2  03 

1.  90 

C 

2  00 

G 

3  70 

G 

2  73 

2  10 

30 

G 

1  25 

— 

G 

1  80 

G 

1  80 

1  90 

3  00 

G 

1  85 

G 

2  60 

G 

3  60 

G 

2  60 

2  30 

31 

G 

1  90 

G 

1  20 

-- 

2  30 

-- 

G 

1  S3 

G 

2  75 

— 

G 

2  93 

— 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

1  37 

1  66 

1  61 

2  02 

2  43 

2  42 

1.  96 

2  05 

3  10 

3 

18 

2  72 

MAX 

2  60 

2  90 

3  53 

3  60 

3  55 

4.  00 

2.  90 

3  20 

3  85 

4 

20 

3  80 

MIN 

-0  70 

-0  40 

0.  *0 

0  50 

1.  10 

1  60 

0  80 

0  60 

2.  25 

1 

80 

1  50 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
C-CATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  27 
HIGHEST  STAGE  WAS  4.20  ON  OCT  24 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  O  70  ON  JAN  27 


DEC 

2  95 
2  45 
2  15 

2  85 
2.  65 

2.  90 

3  20 
2  70 
2  70 
2.  05 

1.  80 
2.  00 

1  55 

2  40 
2  25 

2.  70 

2  55 
2.  60 
2.  60 
2  60 

2  60 

3  10 
3  60 
2  30 
2  45 

2  70 
2  60 
2  33 
2  60 
2  60 
2  70 


2  56 

3  60 
1  55 

31 
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SCHOONER  BAYOU  (INLAND  WATERWAY)  AT  CONTROL  STRUCTURE  (LA  )  (WEST) 

LOCATION.  LAT  29-43-28.  LONG  92-13-30  ON  SOUTHWEST  FENDER  OF  STRUCTURE.  6  6  MILES  SOUTHWEST 
FROM  JUNCTION  WITH  IWW.  (STA.  7668017.  ) 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  JULY  1.  1917.  TO  DATE  ADD  0.6  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1931. 

EXTREMES  HIOHEST.  WATER  OVER  CATES  (ELEVATION.  SIX  FEET.  M.  L.  C.  )  DURING  HURRICANE  OF  JUNE  27. 
1957  LOWEST ,  MINUS  1  70  FEET  (PRESENT  DATUM)  ON  DEC  21.  1924. 


DAILY  EIGHT  AM.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M  L  C 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1  70 

G 

1  80 

G 

1  63 

G 

1  98 

G 

1  90 

G 

2  30 

2.  33 

G 

2  08 

G 

t  70 

G 

2  18 

G 

2.  40 

2 

83 

2 

2  2C 

C 

1.  90 

G 

1  6B 

G 

1  95 

G 

1  90 

G 

2.  37 

G 

2.  45 

G 

2  01 

G 

1  05 

G 

2  20 

0 

2  40 

2 

60 

3 

1  93 

G 

1  73 

G 

1  60 

G 

1  70 

G 

1  75 

G 

2  32 

2  23 

G 

I  89 

G 

1  83 

G 

2.  10 

0 

2  46 

2. 

10 

4 

1  98 

G 

1  90 

C 

1  82 

G 

1  70 

G 

1  90 

C 

2  30 

2.  37 

G 

1  75 

C 

1  83 

G 

2  20 

G 

2.  40 

2 

73 

3 

1  23 

1  91 

G 

1  80 

G 

1  71 

G 

1  93 

G 

2  32 

2  60 

G 

1. 85 

G 

1  84 

G 

2  30 

0 

2.  75 

2. 

63 

6 

C 

2  15 

2  38 

G 

1  95 

G 

1  84 

C 

1.  89 

G 

2.  34 

2.  60 

G 

1  85 

G 

1  80 

G 

2  20 

G 

2  33 

2 

83 

7 

G 

2  10 

1  99 

0 

1  67 

G 

1  95 

G 

1  85 

G 

2  38 

2  41 

G 

1  90 

C 

1  33 

G 

2  13 

G 

2  55 

G 

2 

73 

8 

C 

2  20 

2  23 

C 

1  61 

C 

2  10 

C 

1  79 

C 

2  28 

2  28 

G 

1  80 

G 

1  70 

C 

2  13 

G 

2  35 

2 

72 

9 

G 

2  10 

G 

2  13 

G 

1  55 

G 

1  80 

G 

1  83 

G 

2  25 

2  48 

G 

1  93 

C 

1  70 

c 

2.  20 

G 

2  60 

2 

F~ 

10 

G 

2  00 

G 

2  25 

G 

1  54 

G 

1  95 

C 

1  98 

G 

2  58 

C 

2  31 

G 

2  00 

G 

1  70 

2  40 

G 

2  50 

2 

05 

1  1 

G 

1  80 

G 

1  23 

G 

1  70 

G 

1  90 

G 

1  92 

2  48 

2  60 

G 

1  78 

G 

1  87 

2  30 

G 

2  70 

1 

93 

12 

2  15 

1  60 

G 

1  97 

G 

1  99 

C 

2  05 

1  00 

2  35 

G 

1  85 

C 

1  90 

2  40 

2  33 

2 

03 

13 

2  00 

G 

1  96 

C 

1  95 

C 

1  95 

G 

2  05 

1  55 

2.  48 

0 

1  90 

Q 

2  01 

2  62 

1  33 

1 

70 

14 

2  10 

G 

2  10 

G 

1  90 

G 

1  93 

G 

1  94 

1  78 

2  18 

G 

1.  97 

G 

1  90 

2  32 

2  15 

2 

48 

13 

2  00 

G 

1  97 

G 

1  90 

G 

1  90 

G 

1.  70 

1  08 

2.  04 

G 

1  93 

G 

1  80 

2  70 

2  20 

2 

29 

16 

1  80 

G 

1  93 

G 

1  98 

G 

1  90 

G 

1  60 

2  10 

G 

2  20 

G 

2  10 

G 

1  BO 

1  90 

C 

2  23 

2 

63 

17 

G 

2  15 

G 

2  00 

G 

1  90 

G 

1.  78 

G 

1.  42 

2  15 

G 

2  15 

G 

2  16 

G 

1  90 

2  60 

G 

2  40 

2 

38 

18 

G 

2  10 

G 

1.  73 

G 

1  55 

G 

1  77 

0 

1  75 

G 

2  10 

G 

2.  20 

G 

2  15 

G 

2  10 

2  30 

G 

2  40 

2 

60 

19 

G 

2  30 

G 

2.  02 

G 

1  98 

G 

1.  72 

G 

1  89 

G 

2  25 

2.  20 

G 

2  08 

C 

1  83 

2  30 

G 

2  23 

2 

58 

20 

G 

2  18 

G 

2  14 

G 

2  20 

G 

1  90 

0 

1  88 

0 

2.  11 

1  81 

G 

1  98 

G 

1  80 

2  40 

G 

2  33 

2 

63 

21 

G 

2  33 

G 

2  20 

G 

2  15 

0 

2  23 

G 

l  79 

2.  45 

1.  65 

0 

1  99 

G 

1  90 

2  38 

0 

2  13 

G 

2 

60 

22 

0 

2  30 

G 

2  22 

G 

2  10 

G 

2  21 

G 

1.  BO 

2  40 

G 

1  92 

G 

1  80 

G 

1  93 

G 

2  20 

0 

2  03 

0 

2 

9- 

23 

G 

2  22 

G 

1  89 

G 

2  IB 

G 

1  99 

G 

1  85 

2  19 

0 

1  97 

G 

1  87 

G 

1  98 

G 

2  30 

G 

2  20 

G 

3 

4- 

24 

G 

2  10 

G 

2  10 

G 

2  20 

G 

2  00 

G 

1  78 

2  25 

G 

1  99 

G 

1  96 

G 

2  15 

G 

2  6E 

G 

2  23 

2 

60 

23 

G 

2  12 

G 

1  91 

G 

2  18 

G 

2  00 

0 

1.  90 

2  38 

0 

2  07 

0 

1  90 

G 

2  10 

G 

2  47 

2  93 

2 

60 

26 

G 

2  60 

G 

2  00 

G 

2  10 

G 

2.  00 

G 

2  08 

G 

2  53 

1.  88 

1  93 

G 

2  12 

2  38 

2  70 

2 

00 

27 

C 

2  35 

0 

2  20 

G 

2  15 

G 

1  83 

G 

2  10 

G 

2  27 

0 

2  22 

1  83 

C 

2.  10 

G 

2  73 

2  50 

2 

63 

28 

2  03 

G 

2  18 

G 

2  20 

G 

1  85 

G 

1  92 

2.  00 

1  84 

1  90 

G 

2  10 

G 

2  60 

2  30 

2 

43 

29 

1  90 

— 

G 

2  16 

G 

1  05 

1  85 

2  08 

1  90 

1  80 

G 

2.  13 

G 

2  54 

2  30 

2 

60 

30 

G 

2  00 

-- 

G 

2  08 

G 

1  02 

2  04 

2  23 

G 

2  18 

1.  73 

G 

2  17 

G 

2  38 

2  43 

2 

60 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2  08 

1.  99 

1  92 

1 

91 

1  88 

2  22 

2  19 

1  92 

1  91 

2  40 

2  39 

2  57 

MAX 

2  60 

2  38 

2.  20 

2 

23 

2  18 

2  58 

2  60 

2  16 

2  18 

2.  75 

2  95 

3  45 

MIN 

1  23 

1  23 

1  34 

1 

70 

1  42 

1  33 

1.  63 

1  70 

1  53 

1  90 

1  55 

1  70 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  363 
O-OATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  12 

HIOHEST  STAGE  WAS  3  30  AT  10  00  A  M  ON  DEC  23 

LOWEST  STAGE  WAS  1  10  ON  JAN  27 


206 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


INTRACOASTAL  WATERWAY  AT  LELAND  BOWMAN  LOCK  (LA  )  (EAST  AUTO  ) 


LOCATION  LAT 

29-47-00. 

LONG  92-11 

-40 

ON  NORTH 

BANK  AT  EAST 

END  OF  LOCK  (STA  76 720 

13  1 

GAGE 

AUTOMATIC 

RECORDER 

AND  STAFF 

RECORDS 

AVAILABL 

E  NOV 

8,  1932,  TO 

DATE 

ADD  0  6 

TO  DAILY  STAOES  PRIOR 

TO  1951 

EXTREMES  HIGHEST ,  8  9  FEET.  FROM  WATERMARK  LEFT  BY 

HURRICANE  OF 

JUNE  27. 

1957 

LOWEST. 

MINUS 

2  87 

FEET  ON 

JAN  10, 

1962 

DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  M  L 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

1  38 

1  60 

-0  30 

1  40 

2  05 

2  50 

3  00 

1  90 

3  30 

3  25 

2.  50 

2 

2  19 

1  20 

1  00 

1.  36 

2  10 

2  65 

2  90 

1  83 

3  10 

3  30 

2  55 

3 

1  82 

1  33 

0  60 

2  67 

1  70 

3  30 

2  10 

2  30 

3  00 

3  80 

2  40 

4 

1  86 

2  23 

0  80 

3  12 

2  33 

3  25 

2  13 

2  42 

2.  75 

3  25 

3  70 

5 

C  78 

1  70 

0  65 

2  93 

3  60 

3  50 

2  53 

2  00 

2  40 

3  00 

3  00 

6 

1  30 

1  83 

1  48 

2.  68 

3  40 

3  43 

2  60 

2  30 

2  20 

2  70 

2  35 

7 

1  68 

1  70 

1  13 

2  44 

3  78 

2  30 

2  33 

2  30 

2  53 

2  95 

3  15 

8 

1  23 

2  30 

2  10 

2  70 

3  63 

2  60 

2  00 

2  20 

2  45 

3  50 

3  00 

9 

1  28 

1  83 

2  30 

1  70 

3  30 

3  00 

2  40 

2  40 

2  60 

3  90 

2.  65 

10 

1  43 

2  00 

2  65 

2  40 

2  83 

3  00 

3  00 

£  35 

3  40 

3  10 

2  65 

1  1 

1  33 

-0  30 

2  70 

2  00 

2  83 

2  75 

2  40 

2  20 

3  60 

3  05 

2.  70 

12 

2  10 

1  10 

3  30 

2  30 

2  00 

1  50 

2  90 

2  40 

3  40 

3  40 

2  10 

13 

1  50 

1  60 

2  30 

1  70 

1  30 

1  20 

2  30 

2  30 

3.  00 

3  40 

1.  00 

14 

1  70 

2  04 

2  30 

2  70 

1  66 

1  48 

2  15 

3  00 

3  10 

2  70 

2  00 

15 

1  63 

1  CO 

1.  63 

1  10 

2  70 

1  80 

2  00 

3  05 

3.  15 

2  90 

2  30 

16 

l  50 

1  90 

1  05 

0  60 

3  30 

2  15 

2  30 

2  90 

2  90 

1  60 

2  90 

17 

1  80 

2  00 

1  35 

1  42 

3  30 

2  35 

2  55 

2  40 

3  00 

2.  95 

2  50 

18 

1  43 

1  01 

3  10 

1  88 

2  50 

2  70 

2  70 

1  50 

3  15 

2  70 

2.  60 

19 

1  12 

1  60 

1  93 

2  30 

1  90 

2  72 

2  80 

0  70 

3  25 

2  90 

2  S3 

20 

1  15 

1  52 

0  85 

3  40 

1  40 

2  80 

1  90 

1  30 

3  15 

3  40 

3  00 

31 

1  10 

1  63 

0  69 

1  15 

3  10 

2  58 

1  85 

1  60 

3  15 

3  50 

2  30 

22 

0  75 

1  40 

0  44 

1  15 

3  40 

2  55 

1  50 

2  50 

3  25 

3  90 

3  60 

23 

0  35 

0  80 

1  50 

2  45 

3  70 

2  48 

1  60 

2  60 

2  90 

3  80 

3.  03 

24 

1  82 

2  20 

1  50 

3  16 

3  35 

1  95 

1  75 

a  oo 

3  43 

4  00 

3  30 

25 

2  65 

2  00 

2  00 

3.  29 

2  75 

2  65 

1  48 

1  70 

3  65 

a  as 

3  00 

26 

0  73 

2  60 

2  44 

2  95 

2.  40 

3  83 

1  80 

2  00 

3  59 

2  50 

2  30 

27 

-0  70 

2  10 

2  00 

2  90 

2  20 

2  30 

1  28 

2  60 

3  35 

2  70 

2  00 

28 

2  00 

0  20 

1  73 

2  30 

1  85 

1  90 

1.  43 

a  75 

3  50 

2  70 

1  80 

29 

1  75 

1  73 

1  50 

1  63 

2  00 

1  50 

2  13 

3  83 

2  65 

1  60 

30 

1  40 

— 

1  68 

2  00 

1  90 

2  90 

I  73 

2  93 

3  65 

2  40 

1  90 

31 

1  90 

THE 

FOLLOWING 

REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1  43 

1 

37 

1  64 

2  19 

2 

39 

MAX 

2  63 

2 

60 

3  30 

3  40 

3 

78 

MIN 

-0  70 

-0 

50 

-0  30 

0  60 

1 

30 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF 

DAYS  FOR  THE 

YEAR  WAS 

363 

THE  MEAN 

STAGE 

FOR 

THE 

YEAR  WAS 

2  29 

HIGHEST 

STAGE 

WAS  4 

80 

AT  6  00  P 

M  ON  FEB 

4. 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0  09  ON  MAR  1 


2  55 

2  17 

2  26 

3  12 

3  09 

2  56 

3  83 

3  00 

3  30 

3  83 

4  00 

3.  70 

1  20 

1  2B 

0  70 

2  20 

1  60 

1  00 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

DEC 

2  40 
i  70 

1  77 
3.  00 

2  83 

3  00 
3  10 
2  70 
2.  70 
1  50 

1  43 

1  33 
1  10 

2  33 
2  06 

2  60 

2.  30 
2  33 
2  20 
2  40 

2  30 

3.  00 

3  70 
1  60 
2  00 

2  10 
2  00 
1.  33 

1  83 

2  00 
2  10 


2  23 

3  70 
1  10 

31 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


20? 


INTRACOASTAL  WATERWAY  AT  LELAND  BOWMAN  LOCK  < LA.  )  (EAST  STAFF) 

LOCATION  LAT  29-47-00,  LONG  92-11-44  ON  PILING  40  FEET  EAST  OF  EAST  GATE  OF  LOCK  (STA 
7676013  ) 

CAGE  STAFF  TYPE 

RECORDS  AVAILABLE  SEP  25,  1933,  TO  DATE  ADD  06  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1951. 

EXTREMES  (FROM  1946  TO  DATE)  HIGHEST.  8.90  FEET  (FROM  HIGH  WATER  MARK)  ON  JUNE  27,  1957  LOWEST, 
MINUS  2  90  FEET  ON  JAN  11,  1962 


DAILY  EIGHT  AM  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M  L  G 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1 

40 

G 

1  50 

G 

-0  50 

G 

1  50 

G 

2  10 

0 

2  90 

3  00 

G 

1  60 

G 

2  80 

G 

3  70 

2.  80 

2  80 

2 

2 

30 

G 

1  20 

G 

1  OO 

G 

1  30 

G 

2  00 

G 

3  00 

2  80 

G 

1  20 

G 

3.  00 

G 

3  60 

2  90 

2  10 

3 

1 

90 

G 

1  20 

G 

0  70 

G 

2  50 

G 

I  00 

G 

3  10 

2  10 

G 

1  20 

G 

3  00 

G 

4  00 

2.  00 

1.  70 

4 

1 

90 

G 

2  30 

G 

0  90 

G 

3  20 

G 

2  00 

G 

3  20 

1  80 

G 

1  80 

G 

3  00 

G 

3  50 

3  80 

2  90 

5 

0 

80 

G 

1  00 

G 

0  50 

C 

3  00 

G 

3  50 

C 

3  20 

2  10 

G 

1  70 

G 

2.  30 

G 

3  20 

3  10 

2  70 

6 

1 

50 

G 

1  90 

G 

1  60 

G 

2  00 

G 

3  40 

G 

3  10 

2  10 

G 

1  90 

G 

2  80 

G 

2  80 

2  60 

2  90 

7 

G 

2 

10 

G 

1  90 

G 

1.  20 

G 

2  40 

G 

3  60 

2  50 

2  20 

0 

1  80 

G 

2  40 

G 

2  00 

3.  50 

3  00 

8 

G 

1 

30 

G 

2  90 

G 

2  20 

G 

2  60 

G 

3  50 

G 

2  60 

1  90 

G 

2  40 

G 

2  30 

G 

3  50 

3  10 

2  80 

9 

G 

1 

60 

G 

2  10 

G 

2  50 

G 

1  .  70 

G 

2  90 

G 

3  00 

2  00 

G 

2  00 

G 

2  60 

C 

3  90 

2  90 

2  70 

10 

G 

1 

60 

G 

2  50 

C 

2  90 

G 

2  40 

G 

2  30 

G 

2  90 

2  50 

G 

2  20 

G 

3  60 

3.  20 

2.  80 

1  50 

1 1 

G 

1 

60 

G 

-0  60 

G 

2  60 

G 

2  00 

G 

2  60 

G 

2  40 

2  10 

G 

1  90 

G 

3  60 

4  00 

2  70 

1  60 

12 

G 

2 

30 

G 

-0  90 

G 

3  60 

C 

2  30 

G 

1  80 

1.  50 

2  50 

G 

2  40 

G 

3  00 

3  05 

2  20 

1  50 

13 

G 

1 

70 

G 

1  60 

G 

2  30 

G 

1  70 

G 

1  to 

1  10 

2  50 

G 

2  60 

C 

3.  40 

3  50 

1  00 

1  20 

14 

G 

1 

90 

G 

2  00 

G 

2  40 

G 

2  70 

G 

1  10 

1  30 

2  00 

G 

3  10 

G 

3  00 

2  70 

2  10 

2  50 

15 

G 

1 

70 

G 

1  70 

G 

1  40 

G 

1.  10 

C 

2  70 

1  70 

2  10 

G 

3  10 

G 

3.  10 

2  60 

2  40 

2  20 

16 

G 

1 

60 

G 

1  70 
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1  00 

G 
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2  90 
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2  70 

17 
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00 

G 
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0 
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1  50 

G 

3  60 
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2  40 

0 

2  00 
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2  BO 

2  50 

2  40 

IS 

G 

1 

60 

G 

I  30 

G 

3  20 

G 

1  00 

G 

3  00 

G 

2  60 

2  10 

G 

1  50 

G 

3  00 

2  65 

2  70 

2  30 

19 

G 

1 

50 

G 

1  70 

G 

2  20 

G 

2  50 

G 

2  00 

G 

2  60 

2  00 

G 

0.  60 

G 

3  30 

2  60 

2  60 

2.  30 

20 

0 

1 

30 

G 

1  40 

G 

0  60 

G 

3  80 

G 

1  70 

G 

2  70 

i  20 

0 

1  30 

G 

3  00 

3  30 

2  90 

2  50 

21 

G 

1 

50 

G 

1  70 

G 

0  00 

G 

1  30 

G 

3  10 

2  10 

1  30 

G 

1  50 

G 

3  30 

3  30 

2  60 

2  40 

22 

0 

1 

40 

G 

1  50 

G 

0  50 

G 

1  20 

G 

3  30 

2  00 

1  30 

G 

2  10 

C 

3  20 

c 

3  60 

3  60 

3  00 

23 

G 

0 

SO 

G 

0  60 

G 

1  40 

G 

2  00 

G 

3  50 

1  00  0 

1  00 

G 

2  40 

G 

2  90 

c 

3  80 

3  00 

3  80 

24 

G 

2 

45 

G 

2  70 

G 

1  80 

G 

2  60 

G 

2  90 

1  80  0 

1  20 

G 

1  70 

G 

3  50 

G 

4  30 

3  40 

1  60 

25 

G 

2 

30 

G 

2  10 

0 

2  20 

G 

2  00 

G 

1  90 

G 

2  40  G 

1  10 

C 

1  90 

G 

3  70 

0 

2  40 

3  10 

2  10 

26 

G 

0 

90 

G 

2  90 

G 

2  70 

G 

2  00 

G 

1  80 

G 

4  00  G 

1  40 

G 

2  00 

G 

3  80 

2  50 

2  60 

2  40 

27 

0 

-0 

70 

G 

2  00 

G 

2  10 

C 

2  00 

G 

1  60 

2  30  0 

1  20 

G 

2  40 

G 

3  70 

3  00 

2  40 

2  10 

26 

C 

2 

20 

G 

2  00 

G 

1  60 

G 

1  00 

G 

1  50 

2  00  C 

1  50 

G 

2  70 

G 

3  50 

2  90 

2  10 

2  40 

29 

G 

1 

70 

- 

G 

1  50 

0 

1  30 

G 

1  60 

2  00  G 

1  80 

G 

1  90 

G 

3  70 

2  80 

1  90 

2.  10 

30 

G 

1 

40 

- 

G 

1  30 

G 

1  90 

1  90 

3  20  Q 

1  90 

G 

2  40 

G 

3  70 

2  60 

2  OO 

2  20 

THE  i 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1  59 

1 

64 

1  64 

2  08 

2  44 

2  45 

1  92 

2  02 

3  13 

3  16 

2.  70 

2  35 

MAX 

2  45 

2. 

90 

3  60 

3  80 

3  60 

4  00 

3  00 

3  :o 

3  80 

4  30 

3  80 

3  80 

MIN 

-0  70 

-0 

90 

-0  50 

0  60 

1  10 

1  10 

1  OO 

0  '0 

2  30 

1  40 

1  00 

1  20 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

30 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  364 
O-GATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  26 
HIGHEST  STAGE  WAS  4  30  ON  OCT  24 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0  90  ON  FEB  12 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


INTRACOASTAL  WATERWAY  AT  LELAND  BOWMAN  LOCK  <  LA  )  (WEST) 

LOCATION  LAT  29-47-05,  LONG  92-11-53  ON  NORTH  BANK  AT  WEST  END  OF  LOCK  (STA  7680013  ) 
GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  SEP  25,  1933.  TO  DATE  ADD  06  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1951 

EXTREMES  HIGHEST.  8  9  FEET.  FROM  WATERMARK  LEFT  BY  HURRICANE  OF  JUNE  27,  1957  LOWEST, 

MINUS  1  00  FOOT  ON  DEC  24,  1966 


DAILY  EIGHT  A  M.  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  M  L  C 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

I 

50 

G 
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C 
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1  95 

G 

2  30 

2  00 

2  95 
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30 
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94 
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08 
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G 

1  90 
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2  65 

22 
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30 

G 

2 
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G 
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20 

G 

2 

10 

G 
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2  37 

2  00 

G 
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G 
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G 

2  35 

2  25 
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23 

G 

2 

27 

G 

1 

50 

G 

2 

00 

C 

1 

90 

C 

1  90 
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G 
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G 
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G 
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20 
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2 

20 
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00 
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2 
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G 
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2 
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G 
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2 
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2 
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2 

35 

G 

1 

90 

G 
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G 
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G 

1  87 

C 

2  40 

2  75 
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2  50 

28 

G 

2 

00 

G 

2 

05 

G 

2 

23 

C 

2 

00 

C 

2  20 

2  00 

G 

2  12 

G 

1  90 

G 

2  10 

2  70 
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2  20 

29 

G 

2 

00 

— 

— 

— 

G 

2 

25 

G 

2 

00 

0 

1  90 

2  05 

G 

2  02 

G 

1  80 

G 
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2  60 

2  00 

2  47 

30 

G 

2 

05 

-- 

— 

— 

G 

2 

15 

G 

1 

90 

G 
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2  45 

G 

2  20 

G 

1  85 

G 

2  10 

2  40 

2  10 

2  52 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2  12 

2 

1 1 

1  95 

2  00 

1  98 

2 

26 

2  31 

1  96 

2  00 

2  42 

2  42 

2  59 

MAX 

2  50 

2 

62 

2  35 

2  20 

2  25 

2 

50 

2  70 

2  40 

2  40 

2  80 

3  00 

3  70 

MIN 

1  00 

1 

50 

1  15 

1  72 

1  80 

1 

70 

i  87 

I  70 

1  00 

I  o5 

l  45 

I  55 

DAYS 

31 

26 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
C-CATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  18 
HIGHEST  STAGE  WAS  3  80  AT  7  00  A  M  ON  DEC  23 
LOWEST  STAGE  WAS  0  40  ON  FEB  26 


DAILY  STAGE  FOR  19S& 


INTRACQASTAL  WATERWAY  AT  CALCASIEU  lQC*  '.LA  j  -.EAST) 

LOCATION  i_AT  30-05-14,  LONG  93-1 7-2&  NEAR  EAST  END  OF  lOCk.  1 0  5  MILES  SOuThwEST  Qf  lAKE 
CHARLES*  LA  (STA  7688021  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  uAN  1.  1951,  TO  DATE  DISREGARD  GAGE  ZERO  REPORTED  PRIOR  Tu  1963.  PRESENT 

ZERO  IS  CORRECT  FOR  ALL  PERIODS 

EXTREMES  HIGHEST.  6  6 0  FEET  <  CAUSED  BY  HuRRICaNEj  ON  JUNE  28-  1957  LOWEST.  mInuS  0  4  T-OCT 

FROM  JULY  0  TO  10.  1951 


DAILY  EIGHT  . 

A  M 

STAGE 

:  IN 

FEET 

GAGE  i 

ZERO. 

MINI. 

,'S  0 

61  FOOT. 

M  u  C 

>  ( 

1955  AD J  > 
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APR 

MAY 

JJN 

JUl 

A  J& 

SEP 

oc 

T 

NQv 

DEC 

1 

2 
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10 
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3 

30 

3 
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2 
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3 
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2 
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3 
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2 
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3 

15 
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13 
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13 
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50 
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3 

15 

3 
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3  05 
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00 

3 
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2 
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2 
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3 
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45 
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2 

75 
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2 
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56 
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85 
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2 
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2 
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2 
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3 

10 

3 

28 

4 

00 

4 

00 

26 

2 

78 
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BO 
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03 
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3 

55 

2 

90 

2 

50 

3 

10 

3 

40 

3 

35 

3 

48 

27 

2 

50 

2 

60 

2 

90 

2  98 
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3 

1  5 

76 

2 

55 

3 
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3 

35 

3 

70 

3 
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2 
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2 
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2 
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3 

60 

3 
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2 
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2 
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2 
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3 
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3 
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2 

88 

— 

2 
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— 

2 

54 

2 

65 
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— 

3 

30 

— 

3 

60 
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FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO  R 

EADINGS  IN  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

2 

06 

2 

75 

2 

2  82 

2  84 

3 
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2 

92 

2 

59 

2 

69 
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56 

MAX 

3 

20 

J 
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3 

1  7 

3  25 

3  12 

3 

55 

3 

28 

2 

’a 

3 

1 0 

3 

65 

4 

30 

4 

20 

MIN 

-> 

35 

2 

1  5 

2 

00 

2  55 

2  48 

2 

87 

2 

48 

2 

40 

2 

40 

2 

95 

2 

90 

2 

54 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

the 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS  FOR 

the 

YEAR  WAS 

36  5 

the 

MEAN  STAGE 

FOR 

THE 

YEAR  WAS 

2  95 

Hr chest  stage 

WAS 

4 

50 

AT  1  « 

*5  A 

M  ON  DEC 

23 

LOWEST  STAGE  WAS  1  20  ON  JAN  27 


210 


DAILY  STAGE  FOR  1906 


INTRACOASTAL  WATERWAY  AT  CALCASIEU  LOCK  (LA  )  (WEST  STAFF) 

LOCATION  LAT  30-03-19,  LONG  93-17-40  NEAR  WEST  END  OF  LOCK.  10  5  MILES  SOUTHWEST  OF  LAKE 
CHARLES,  LA  ( STA  7692021  ) 

CAGE  STAFF  TYPE 

RECORDS  AVAILABLE  MAR  6,  1931,  TO  DATE  DISREGARD  QAOE  ZERO  REPORTED  PRIOR  TO  1963.  PRESENT 

ZERO  IS  CORRECT  FOR  ALL  PERIODS 

EXTREMES  HIGHEST,  9  O  FEET  < CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  3937  LOWEST.  MINUS  07  FOOT  ON 

DEC  19.  1934 


DAILY  EIGHT  AM  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERr.  MINUS  0  01  FOOT,  M  L  G  (1933  ADJ  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2  20 

2  40 

1  20 

2  20 

2  70 

3  40 

3  70 

2  70 

3  30 

4  10 

3  40 

3  90 

2 

2  80 

2  00 

1  80 

2  10 

2  80 

3  60 

3  70 

2  60 

3  60 

4  10 

3  70 

3  20 

3 

2  30 

2  10 

1  30 

2  90 

2  70 

3  50 

3  10 

2  BO 

3  30 

4  40 

3  70 

2  70 

A 

2  70 

3  00 

1  00 

3  40 

2  70 

3  60 

2  90 

2  30 

3  40 

4  00 

4  10 

3  40 

5 

1  30 

2  80 

1  50 

3  30 

3  90 

3  70 

2  90 

2  70 

3  10 

3  80 

3  80 

3  30 

6 

2  40 

3  00 

2  30 

3  30 

3  SO 

3  80 

3  00 

2  70 

3  00 

3  50 

3  30 

3  30 

7 

3  00 

2  60 

2  20 

3  40 

3  80 

3  60 

2  80 

2  60 

3  00 

3  30 

3  90 

3  60 

0 

1  90 

3  40 

2  70 

3  20 

3  60 

3  60 

2  60 

2  40 

2  90 

4  00 

4  00 

3  30 

9 

2  30 

2  60 

3  00 

2  40 

3  20 

4  00 

2  60 

2  80 

3  30 

4  30 

3  30 

3  40 

10 

2  90 

3  00 

3  10 

2  90 

3  20 

3  90 

2  90 

2  70 

3  70 

3  60 

3  30 

2  40 

1  1 

2  70 

2  00 

3  00 

2  30 

3  30 

3  60 

2  60 

2  30 

4  10 

3  80 

3  10 

2  20 

12 

3  20 

2  40 

3  30 

3  00 

2  60 

2  70 

2  80 

3  20 

3  80 

4  10 

3  00 

2  60 

13 

2  30 

2  40 

3  00 

2  60 

2  50 

2  50 

3  00 

3  00 

3  50 

3  30 

2  10 

2  20 

14 

2  60 

2  93 

2  60 

2  90 

2  40 

2  45 

2  80 

3  30 

3  33 

3  00 

2  90 

3  30 

13 

2  30 

2  30 

2  40 

2  20 

2  90 

2  80 

3  00 

3  20 

3  60 

3  40 

2  90 

3  20 

16 

2  40 

2  60 

2  30 

1  90 

3  40 

2  95 

3  20 

3  20 

3  40 

2  90 

3  70 

3  40 

17 

2  60 

2  80 

2  10 

2  00 

3  60 

3  20 

3  10 

2  90 

3  40 

3  30 

3  45 

3  20 

10 

2  40 

2  50 

3  OO 

2  80 

3  20 

3  40 

3  05 

2  60 

3  50 

3  20 

3  30 

3  33 

19 

2  30 

2  50 

2  40 

2  90 

2  90 

3  40 

3  10 

2  00 

3  60 

3  40 

3  30 

3  13 

20 

2  23 

2  30 

1  40 

3  50 

3  10 

3  40 

2  65 

2  40 

3  70 

3  70 

3  70 

3  30 

21 

2  60 

2  60 

1  40 

2  40 

3  60 

3  40 

2  60 

2  30 

3  60 

3  90 

3  20 

3  40 

22 

2  30 

2  60 

1  80 

2  50 

3  60 

3  10 

2  10 

2  40 

3  65 

4  20 

4  OO 

3  30 

23 

2  10 

2  50 

2  40 

2  90 

4  30 

2  80 

2  00 

2  70 

3  60 

4  30 

3  90 

3  40 

24 

2  90 

3  40 

2  30 

3  10 

3  50 

2  80 

2  10 

2  50 

3  10 

4  70 

4  OO 

2  80 

23 

3  20 

2  50 

2  80 

3  20 

3  30 

2  80 

2  00 

2  70 

4  30 

3  50 

4  40 

3  00 

26 

2  20 

3  30 

2  80 

3  10 

3  20 

3  63 

2  00 

2  80 

4  20 

3  50 

3  20 

3  00 

27 

0  30 

2  90 

2  70 

2  90 

2  83 

3  40 

2  10 

2  90 

3  90 

3  60 

3  20 

2  90 

26 

2  30 

1  50 

2  30 

2  00 

2  70 

2  80 

2  40 

2  80 

3  00 

3  30 

3  20 

2  80 

29 

2  60 

2  10 

2  30 

2  30 

3  00 

2  73 

2  60 

4  00 

3  40 

3  60 

3  00 

30 

2  30 

2  10 

2  70 

2  30 

3  60 

2  70 

3  10 

4  10 

3  23 

3  40 

3  00 

the 

FOLLOWING  REFER 

ONLY 

TO  READ I NOS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2  43 

2 

62 

2  29  2 

78 

3 

14 

3 

33 

2 

74 

2 

74 

3 

37 

3 

71 

3 

49 

3 

13 

MAX 

3  20 

3 

40 

3  30  3 

50 

4 

30 

5 

65 

3 

70 

3 

40 

4 

30 

4 

70 

4 

40 

3 

90 

MIN 

0  30 

1 

30 

1  00  1 

90 

2 

40 

2 

43 

2 

00 

2 

00 

2 

90 

2 

90 

2 

10 

2 

20 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR  THE  YEAR 

WAS 

365 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3  00 
HIGHEST  STAGE  WAS  3  63  ON  JUN  26 
LOWEST  STAGE  WAS  0  30  ON  JAN  27 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


INTRACOASTAL  WATERWAY  AT  CALCASIEU  LOCK  (LA  )  (WEST  AUTO  ) 

LOCATION  LAT  30-05-19.  LONG  93-17-40  AT  WEST  END  OF  LOCK.  10  5  MILES  SOUTHWEST  OF  LAKE 
CHARLES.  LA  <STA  7696021  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT 

RECORDS  AVAILABLE  JAN  1,  1951.  TO  DATE  DISREGARD  GAGE  ZERO  REPORTED  PRIOR  TO  1963.  PRESENT 

ZERO  IS  CORRECT  FOR  ALL  PERIODS 

EXTREMES  HIGHEST.  8  00  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27.  1957  LOWEST.  MINUS  1  32  FEET  ON 

FEB  28.  1984. 


DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO. 

MINUS  0 

81  FOOT. 

M.  L  C  i 

!  1955  ADJ  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2  40 

2  62 

1  BO 

2  30 

2  70 

3  18 

3  50 

2  78 

3  50 

4  20 

3  20 

3  60 

2 

2  91 

2  00 

2  10 

2  75 

3  20 

3  50 

2  75 

3  60 

4  10 

3  33 

2  00 

3 

2  65 

2  10 

1  70 

2  60 

3  55 

3  12 

2  80 

3  70 

4  49 

3  60 

2  50 

4 

2  70 

2  82 

1  20 

2  89 

3  63 

3  18 

2  70 

3  40 

4  00 

4  02 

3  50 

5 

1  10 

2  55 

1.  33 

3  78 

4  00 

3  33 

3  OO 

3  30 

3  80 

3  65 

3  33 

6 

2  25 

2  70 

1  90 

□  63 

4  02 

3  34 

3  25 

3  20 

3  55 

3  33 

3  45 

7 

2  73 

2  24 

1  63 

3  89 

3  93 

3  13 

3  10 

3  25 

3  50 

4  00 

3  55 

8 

1  63 

3  20 

2  60 

F  2  90 

3  83 

4  09 

2  98 

3  05 

3  20 

3  75 

3  90 

3  34 

9 

2  20 

2  00 

2  82 

2  50 

3  62 

4  38 

3  00 

3  40 

3  50 

4  25 

3  50 

3  35 

10 

2  50 

2  90 

3  28 

3  00 

3  60 

4  20 

3  30 

3  15 

3  75 

3  43 

3  30 

2  20 

1  1 

2  20 

1  80 

3  12 

3  00 

3  40 

3  04 

3  09 

2  90 

4  15 

3  93 

3  30 

2  30 

12 

3  00 

2  50 

3  70 

3  20 

3  36 

3  08 

3  10 

2  95 

3  80 

3  83 

2  95 

2  50 

13 

2  27 

2  50 

3  12 

2  90 

2  95 

2  89 

3  00 

3  10 

3  50 

3  60 

1  80 

2  02 

14 

2  48 

3  30 

2  53 

3  25 

2  88 

2  68 

2  75 

3  47 

3  49 

3  33 

2  75 

3  03 

15 

2  48 

1  83 

2  60 

2  20 

2  85 

2  70 

2  70 

3  42 

3  65 

3  40 

3  13 

3  10 

16 

2  48 

2  65 

2  20 

1  70 

3  50 

2  90 

3  05 

3  35 

3  50 

3  05 

3  53 

3  10 

17 

2  70 

2  66 

2  16 

1  90 

3  75 

3  15 

3  05 

3  17 

3  70 

3  50 

3  40 

3  15 

18 

2  28 

2  30 

3  10 

2  70 

3  22 

3  35 

3  10 

2  73 

3  67 

3  20 

3  50 

3  30 

19 

1  93 

2  33 

2  30 

2  70 

2  65 

3  34 

3  10 

2  50 

3  70 

3  30 

3  23 

3  20 

20 

1  90 

2  24 

1  30 

3  15 

2  85 

3  50 

2  85 

2  65 

3  75 

3  70 

3  30 

3  20 

21 

2  05 

2  40 

1  30 

2  14 

3  40 

3  40 

2  86 

2  55 

3  65 

3  80 

3  22 

3  10 

22 

2  08 

2  20 

1  50 

2  30 

3  90 

3  49 

2  75 

2  90 

3  65 

4  10 

3  85 

3  53 

23 

1  67 

2  10 

1  89 

2  71 

4  30 

3  40 

2  68 

3  10 

3  55 

4  30 

3  80 

4  23 

24 

2  58 

2  91 

1  80 

3  14 

3  90 

3  38 

2  70 

2  85 

3  50 

4  53 

4  00 

2  70 

25 

□  15 

2  50 

2  60 

3  30 

3  69 

3  39 

2  65 

2  78 

4  28 

3  20 

4  20 

3  00 

26 

2  10 

3  30 

2  92 

3  30 

3  60 

4  19 

2  55 

2  90 

4  15 

3  30 

3  00 

2  90 

27 

0  65 

2  90 

2  80 

3  50 

3  15 

3  50 

2  50 

3  OO 

3  82 

3  50 

3  20 

2  03 

28 

2  58 

1  67 

2  60 

3  10 

3  11 

2  07 

2  54 

3  20 

3  97 

3  43 

3  10 

2  50 

29 

2  57  --- 

2  50 

2  78 

2  96 

3  04 

2  65 

2  75 

4  25 

3  40 

3  25 

2  70 

30 

2  20  -  — 

2  30 

2  85 

2  00 

3  30 

2  75 

3  20 

4  28 

3  20 

3  20 

2  70 

31 

2  58  — - 

2  50 

3  13  - 

2  80 

3  50 

3  40 

3  28 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2  29 

2 

30 

2  30 

2  77 

3  32 

3 

43 

2 

95 

3 

00 

3 

68 

3 

69 

3 

41 

3 

04 

MAX 

3  15 

3 

30 

3  70 

3  30 

4  30 

4 

38 

3 

50 

3 

50 

4 

20 

4 

55 

4 

20 

4 

25 

MIN 

0  65 

1 

67 

1  20 

1  70 

2  60 

2 

68 

2 

50 

2 

50 

3 

20 

3 

03 

1 

80 

2 

02 

DAYS 

31 

28 

31 

24 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  359 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3  04 

HIGHEST  STAOE  WAS  4  95  AT  5  00  A  M  ON  JUN  26 

LOWEST  STAOE  WAS  MINUS  0  20  ON  JAN  27 


DAILV  STAGE  FOR  1906 
DELCAMBRE  CANAL  AT  DELCAMBRE,  LA 

LOCATION  LAT  29-56-35.  LONG  91-50-58  ON  WHARF  800  FEET  DOWNSTREAM  FROM  STATE  HIGHWAY  14 
BRIDGE  I STA.  7950013  ) 

GAGE  STAFF  TYPE  IN  SEVERAL  SECTIONS 

RECORDS  AVAILABLE  JAN  1948  TO  DATE  THE  LOCATION  OF  CAGE  HAS  BEEN  CHANGED  SEVERAL  TIMES  DURING 
PERIOD  OF  RECORD  THE  GAGE  HAS  BEEN  LOCATED  AT  THE  PRESENT  SITE  SINCE  JUNE  4.  1963 

EXTREMES  HIGHEST.  7  0  FEET.  FROM  WATERMARK  LEFT  BY  HURRICANE  OF  JUNE  27.  1957  LOWEST,  MINUS 

3  2  FEET  ON  NOV  17.  1951 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD 


DAY  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


1 

1 

30 

2  80 

1 

10 

2 

70 

3 

90 

-  10 

2 

50 

2 

90 

2 

50 

4 

80 

2 

40 

2 

50 

2 

1 

40 

1  50 

2 

50 

2 

70 

2 

10 

2  20 

2 

60 

2 

90 

2 

60 

3 

00 

2 

10 

2 

60 

3 

1 

20 

1  40 

2 

70 

2 

80 

3 

90 

2  30 

2 

50 

2 

90 

2. 

70 

3 

00 

2 

10 

2 

70 

4 

1 

20 

1  30 

2 

60 

2 

90 

3 

50 

2  50 

2 

50 

1 

00 

2 

80 

4 

00 

2 

20 

2 

70 

5 

1 

50 

1  50 

2 

50 

2 

70 

3 

50 

2  50 

2 

60 

1 

00 

2 

70 

3 

10 

2 

30 

2 

00 

6 

1 

20 

1  50 

2 

50 

2 

90 

3 

60 

2  40 

5 

10 

-1 

10 

90 

3 

10 

2 

40 

2 

70 

7 

1 

90 

1 . 60 

2 

60 

n 

90 

3 

70 

2  40 

5 

20 

-1 

90 

3 

50 

3 

20 

2 

40 

1 

50 

8 

1 

90 

1  80 

2 

50 

2 

90 

3 

60 

3  50 

5 

30 

-1 

30 

3 

50 

3 

30 

2 

40 

1 

40 

9 

1 

80 

1  50 

2 

10 

2 

80 

3 

70 

3  60 

5 

30 

-1 

20 

3 

60 

3 

40 

2 

10 

1 

40 

10 

1 

70 

1  40 

2 

10 

2 

90 

3 

80 

3  60 

5 

20 

1 

50 

3 

70 

3 

30 

2 

20 

1 

20 

1  1 

1 

60 

1  30 

2 

20 

2 

80 

3 

80 

3  50 

5 

30 

1 

00 

3 

60 

3 

40 

2 

40 

1 

20 

12 

2 

50 

1  60 

2 

30 

2 

90 

3 

90 

3  70 

5 

40 

1 

80 

3 

50 

2 

10 

2 

50 

1 

10 

13 

2 

30 

1  80 

2 

40 

2 

80 

3 

70 

3  70 

2 

10 

1 

90 

3 

50 

2 

60 

2 

60 

1 

10 

14 

2 

20 

1  80 

2 

50 

2 

80 

3 

50 

3  80 

2 

20 

-1 

00 

1 

10 

2 

50 

-1 

90 

1 

60 

15 

2 

30 

1  90 

2 

60 

2 

70 

3 

50 

2  30 

2 

40 

-1 

00 

1 

10 

2 

70 

-1 

90 

1 

60 

16 

2 

40 

1  50 

1 

50 

2 

70 

3 

60 

2  20 

2 

40 

1 

90 

20 

2 

80 

2 

10 

1 

50 

17 

n 

50 

1  40 

1 

40 

2 

70 

3 

70 

2  50 

2 

50 

1 

50 

1 

30 

2 

90 

2 

10 

1 

50 

18 

2 

50 

1  40 

1 

40 

2 

80 

3 

90 

2  60 

2 

40 

1 

60 

1 

10 

3 

10 

2 

20 

1 

30 

19 

1 

50 

1  50 

1 

30 

2 

90 

3 

90 

2  50 

2 

30 

1 

90 

1 

20 

2 

10 

2 

30 

1 

20 

20 

1 

30 

1  60 

1 

20 

2 

90 

3 

80 

2  60 

2 

50 

-1 

10 

1 

10 

2 

20 

2 

30 

1 

10 

21 

1 

60 

1  60 

1 

10 

2 

90 

3 

90 

2  70 

2 

40 

-1 

20 

3 

10 

2 

20 

2 

40 

2 

10 

22 

1 

90 

1  50 

1 

10 

2 

80 

3 

70 

3  90 

2 

50 

-1 

30 

3 

20 

2 

30 

2 

50 

2 

10 

23 

1 

80 

1  10 

2 

50 

2 

70 

3 

60 

3  80 

2 

50 

-1 

50 

3 

10 

3 

40 

2 

50 

2 

20 

24 

1 

BO 

1  20 

2 

50 

2 

80 

3 

70 

3  40 

2 

60 

1 

10 

3. 

50 

3 

20 

2 

40 

2 

30 

25 

1 

50 

1  10 

2 

60 

2 

90 

3 

90 

3  50 

2 

50 

1 

10 

3 

10 

3 

40 

2 

50 

2 

40 

26 

2 

50 

1  20 

2 

60 

2 

80 

2 

10 

4  90 

2 

40 

1 

20 

4 

80 

2 

10 

2 

60 

2 

50 

27 

2 

20 

1  30 

2 

50 

3 

90 

2 

30 

4  50 

2 

90 

1 

30 

3 

10 

2 

10 

2 

70 

2 

50 

28 

2 

20 

1  20 

2 

60 

3 

90 

2 

50 

3  50 

2 

90 

1 

50 

3 

50 

2 

20 

2 

70 

1 

10 

29 

2 

50 

2 

50 

3 

80 

2 

70 

2  50 

2 

80 

1 

50 

4 

00 

2 

20 

2 

80 

1 

20 

30 

2 

70 

2 

90 

3 

80 

2 

60 

2  40 

2 

80 

1 

60 

4 

80 

2 

20 

2 

50 

1 

20 

31 

2 

80 

2 

70 

— 

— 

2 

90 

2 

90 

2 

50 

— 

— 

2 

30 

— - 

— 

1 

10 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

1  90 

1 

52 

2 

18 

2 

95 

3 

44 

3 

05 

3  15 

0 

77 

2 

87 

2 

07 

2  10 

1  79 

MAX 

2  80 

2 

80 

2 

90 

3 

90 

3 

90 

4 

90 

5  40 

2 

90 

4 

80 

4 

80 

2  80 

2  80 

MIN 

1  20 

1 

10 

1 

10 

2 

70 

2 

10 

2 

10 

2  10 

-1 

90 

1 

10 

2 

10 

-1  90 

1  10 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL 

NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

365 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  39 

HIGHEST  STAGE  WAS  5  40  ON  JUL  11  AND  LATER  DATE  <  S ) 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1  90  ON  AUG  7  AND  LATER  DATE ( S ) 


DAILY  BTACE  FOR  198 A 


213 


BAYOU  LAFOURCHE  AT  THIBODAUX.  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-47-51.  LONG.  90-4<~21.  ON  NORTH  END  WINO  WALL  OF  HIGHWAY  20  BRIDGE  < STA 
0217510  ) 

CAO£.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY.  1949  TO  FEB.  10.  1986. 


DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


STAGE  IN  FEET 

JAN  FEB 


5  40 
S 


5  35 


MAR  APR 


MAY  JUN  JUL 


AUO 


CAGE  ZERO  IS  AT  NQVD 

BEP  OCT  NOV 


DEC 


S-DISCONTINUED 


214 


DAILY  STAGE  FOR  iv66 


BAYOU  LAFOURCHE  AT  GOLDEN  MEADOW  FlOODGATE  cnGRTHJ  (LA  > 

LOCATION  LAT  29-20-33.  LONG  90-14-44  APPROX  I MATEL Y  TWO  MILES  SOUTH  OF  GOLDEN  MEADOW  LA  ON  THE 

UP  STREAM  SIDE  OF  FLOODGATE  (ST A  8225007  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER 

RECORDS  AVAILABLE  JUNE  13-  1906  TO  DATE 

EXTREMES 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGES  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY  JAN  FEB  MAR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

e 

9 

10 

1 1 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  - 

30  - 

31  - 


APR  MAY  JUN  JUL 

2  16 
2  07 
1  99 
1  86 
1  86 

1  91 
1  79 
1  74 
1  89 
1  91 

1  76 
1  78 
1  82 

1  40  1  93 

1  61  1  86 

1  6to  1  90 

1  87  1  08 

1  99  l  93 

2  02  1  87 

2  02  1  66 

l  73 

1  94  1  63 

1  91  1  55 

1  94  1  52 

2  41  1  61 

2  40  1  64 

2  06  1  72 

1  87  1  73 

1  93  1  78 

2  09 

-  -  i  77 


AUG  SEP  OCT  NOv 


1 

69 

1 

69 

1 

^3 

1 

72 

1 

73 

1 

30 

1 

84 

2 

50 

l 

84 

2 

41 

1 

89 

2 

40 

1 

95 

2 

12 

1 

92 

2 

33 

2 

10 

1 

86 

2 

19 

1 

40 

2 

37 

1 

43 

2 

31 

1 

65 

2 

14 

2 

06 

1 

96 

2 

02 

2 

04 

2 

01 

1 

66 

1 

95 

2 

04 

1 

54 

2 

04 

1 

57 

2 

21 

l 

56 

t 

97 

l 

72 

2 

22 

1 

64 

2 

45 

1 

57 

2 

49 

1 

68 

2 

57 

2 

30 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

MAX 

MIN 

DAYS  0  O 


1  94 

1  81 

1  83 

2  02 

2  41 

2  1 6 

2  37 

2  06 

1  40 

1  52 

1  54 

1  95 

0 

0 

0 

16 

3C 

20 

3 

2  13 
2  57 
1  43 

0  20 


THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  94 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  91 
HIGHEST  STAGE  WAS  UNDETERMINED 

lowest  stage  WAS  undetermined 


DEC 


0 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


215 


BAYOU  LAFOURCHE  AT  GOLDEN  MEADOW  FLOODGATE  < SOuTH >  ( lA  ) 

LOCATION  LAT  29-20-30.  LONG  90-14-44  APPROXIMATELY  TWO  MIlES  SOUTH  OF  GOLDEN  MEADOW  LA  ON  THE 
DOWN  STREAM  SIDE  OF  FLOODGATE  <STA  8226007  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER 

RECORDS  AVAILABLE  JUNE  13.  1986  TO  DATE 

EXTREMES 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGES  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY  JAN  FEB  MAR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

1  1 
12 

13 

14 

15 

16 
17 
10 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
27 
20 

29  - 

30  - 

31  - 


APR  MAY  JUN  JUL 

2  14 
2  12 
2  04 
1  92 
1  95 

1  97 
1  86 
1  80 
1 . 95 
1  96 

1  83 
1  85 

1  84 

1  43  1  84 

1  65  1  87 

1  74  1  92 

1  91  1  89 

1  95  1  95 

2  05 
2  11 

2  06 
1  99 

1  97 

2  01 
2  49 

2  46 
2  13 
1  93 

1  99 

2  15 

-  -  j 


AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1  6 1 

2  51 

1  60 

2  41 

1  66 

2  58 

1  65 

2  42 

1  68 

2  25 

1  74 

2  23 

1  74 

2  33 

2  59 

1  76 

2  65 

2  49 

1  79 

2  87 

2  47 

1  81 

2  65 

2  17 

1  81 

2  78 

2  30 

1  99 

2  70 

1  87 

2  08 

2  74 

l  50 

2  24 

2  32 

1  44 

2  19 

2  30 

2  05 

1  66 

2  01 

2  06 

1  70 

1  O0 

1  87 

2  08 

1  93 

2  01 

2  08 

2  05 

2  20 

2  07 

2  39 

2  22 

1  45 

2  38 

2  01 

1  62 

2  44 

2  24 

1  63 

2  38 

2  52 

1  54 

2  54 

2  54 

1  63 

2  72 

2  64 

1  00 

2  46 

2  37 

1  89 

2  46 

1  99 

2  43 

l  81 

2  47 

2  03 

2  19  - 

2  50 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

2  00 

1  92 

1  81 

2  37 

2  42 

2  16 

MAX 

2  49 

2  14 

2  24 

2  72 

2  87 

2  64 

MIN 

1  43 

1  69 

1  45 

2  06 

I  70 

1  44 

DAYS 

0 

0 

0 

0 

0 

17 

19 

28 

16 

17 

20 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  117 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  08 
HIGHEST  STAGE  WAS  UNDETERMINED 
LOWEST  STAGE  WAS  UNDETERMINED 


DEC 


0 


216  DAILY  STAGE  FOR  1986 

BAYOU  BLUE  NEAR  CATFISH  LAKE  (LA  > 

LOCATION  LAT  29-23-3 1.  LONG  90-20-49  APPROX  I MATEL Y  1  5  MILES  NORTHWEST  OF  CATFISH  LAKE  (STA 

8230107  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  PRIOR  TO  1976  GAGE  REPORTED  AS  (STA  8230007  ) 

RECORDS  AVAILABLE  SEP  17.  1975  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  3  75  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE  BABE)  ON  SEP  6,  1977 

LOWEST.  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MINUS  0  59  FOOT  ON  DEC  25-  1983 

DAILV  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1 

18 

0 

75  F 

0 

22 

0 

90 

1 

48 

1 

75 

1 

84 

1 

30 

1 

62 

2 

23 

1 

78 

2  10 

2 

1 

36 

0 

67 

0 

39 

1 

01 

1 

49 

1 

84 

1 

81 

1 

24 

1 

84 

2 

22 

1 

68 

2  03 

3 

1 

20 

0 

67 

0 

47 

1 

36 

1 

06 

1 

95 

1 

69 

1 

19 

1 

98 

2 

36 

1 

87 

1  63 

4 

1 

24 

1 

15 

0 

55 

1 

47 

1 

23 

1 

95 

1 

51 

1 

20 

1 

91 

2 

27 

2 

09 

1  60 

5 

0 

97 

1 

66 

0 

50 

1 

55 

1 

73 

2 

00 

1 

49 

1 

24 

1 

80 

2 

16 

2 

40 

1  40 

6 

0 

69 

1 

90 

1 

02 

1 

57 

1 

84 

2 

05 

1 

46 

1 

32 

1 

65 

2 

13 

2 

18 

1  46 

7 

1 

13 

1 

72 

0 

70 

1 

50 

1 

90 

2 

09 

1. 

41 

1 

36 

1 

68 

2 

00 

2 

23 

1  33 

8 

0 

50 

1 

64 

1 

06 

1 

59 

1 

81 

2 

03 

1 

34 

1 

40 

1 

62 

2 

1  3 

2 

15 

1  56 

9 

0 

56 

1 

56 

1 

03 

1 

37 

1 

75 

2 

04 

1 

46 

1 

48 

1 

86 

2. 

44 

2 

13 

1  64 

10 

0 

82 

1 

61 

1 

36 

1 

05 

1 

70 

2 

17 

1 

63 

1 

53 

2 

03 

2 

28 

1 

78 

1  40 

1  1 

1 

03 

1 

05 

1 

51 

1 

25 

1 

80 

2 

00 

1 

67 

1 

50 

2 

22 

2 

30 

1 

96 

1.  03 

12 

I 

30 

0 

65 

1 

90 

1 

41 

2 

20 

1 

71 

1 

65 

1 

55 

2 

26 

2 

40 

1 

50 

1  23 

13 

1 

02 

0 

42 

1 

71 

1 

34 

t 

84 

1 

35 

1 

31 

1 

66 

2 

08 

2 

42 

1 

15 

0  73 

14 

0 

96 

1 

12 

1 

82 

1 

47 

1 

70 

1 

20 

1 

44 

1 

79 

1 

95 

2 

08 

0 

75 

1  00 

15 

1 

07 

0 

90 

1 

55 

1 

19 

1 

80 

1 

30 

1 

46 

1 

81 

1 

86 

1 

80 

1 

33 

0  95 

16 

0 

92 

1  08 

1 

14 

0 

84 

1 

83 

1  38 

1 

46 

1 

70 

1 

77 

1 

46 

1 

72 

1  33 

17 

0 

94 

1  22 

1 

08 

0 

82 

1 

85 

1  49 

1 

40 

1 

60 

1 

80 

1 

70 

1 

87 

1  53 

18 

0 

99 

1  20 

1 

37 

1 

06 

2 

09 

1  51 

1 

41 

1 

33 

1 

85 

1 

68 

2 

00 

1.  52 

19 

1 

06 

I  25 

1 

50 

1 

23 

2 

00 

1  60 

1 

38 

1 

06 

1 

07 

1 

68 

1 

97 

1  45 

20 

1 

00 

1  30 

0 

85 

1 

82 

1 

61 

1  63 

1 

24 

1 

04 

2 

05 

1 

73 

2 

06 

1  47 

21 

0 

96 

1  35 

0 

60 

1 

43 

1 

82 

1  56 

1 

30 

1 

26 

2. 

10 

1 

86 

1 

64 

1  48 

22 

0 

87 

1  47  F 

0 

27 

1 

18 

1 

90 

1  53 

1 

23 

1 

34 

2 

10 

1 

97 

1 

85 

1  39 

23 

0 

72 

0  83 

0 

50 

0 

92 

2 

05 

1.  44 

1 

16 

1 

35 

2 

09 

2 

26 

2 

04 

1  BO 

24 

0 

80 

1  42 

0 

66 

I 

22 

1 

94 

1  47 

1 

18 

1 

25 

2 

24 

2 

63 

2 

15 

2  03 

25 

1 

15 

1  14 

0 

95 

1 

28 

1 

76 

1  77 

1 

21 

1 

36 

2 

30 

2 

41 

2 

18 

1  52 

26 

0 

96 

1  57 

1 

08 

1 

34 

1 

70 

2  06 

1 

24 

1 

43 

2 

16 

2 

23 

2 

35 

1  33 

27 

0 

56 

1  72 

1 

10 

1 

48 

1 

79 

1  88 

1 

32 

1 

54 

2 

12 

2 

14 

1 

73 

1  27 

28 

0 

72 

0  99 

1 

03 

1 

50 

1 

79 

1  60 

1 

36 

1 

62 

2 

08 

1 

97 

1 

20 

1  31 

29 

0 

86 

0 

95 

1 

34 

1 

69 

1  71 

1 

47 

1 

33 

2 

10 

1 

83 

1 

27 

1  34 

30 

0 

88 

0 

94 

1 

36 

1 

67 

1  76 

1 

38 

1 

45 

2 

16 

1 

58 

1 

78 

1  48 

_ 

_ 

1  44 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

0  95 

1 

21 

0 

99 

1 

29 

1 

76 

1 

74 

1  43 

1  41 

1 

97 

2 

07 

1 

03 

1 

45 

MAX 

1  36 

1 

90 

1 

90 

1 

82 

2 

20 

2 

17 

1  84 

1  81 

2 

30 

2 

63 

2 

40 

2 

10 

MIN 

0  50 

0 

42 

0 

22 

0 

82 

1 

06 

1 

20 

1  16 

1  04 

1 

62 

1 

46 

0 

75 

0 

75 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL 

NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

365 

F«NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  51 

HIGHEST  STAGE  WAS  2  63  AT  8  00  A  M  ON  OCT  24 

LOWEST  STAGE  WAS  0  20  ON  JAN  0  AND  LATER  DATE ( S ) 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


BAYOU  LAFOURCHE  AT  LEEVlLLE.  LA 

LOCATION  LAT  29-14-5 2-  LONG  90-12-32  ON  RUNWAY  LEADING  TO  HOUSE.  NORTHEAST  OF  HIGHWAY  1 
BRIDGE  (STA  8235007  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  ON  OCT  23,  1974  CAGE  WAS  RAISED  0  3  FOOT  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK 

ELEVATIONS  STAGES  FROM  JAN  1  THRU  OCT  22  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM 

RECORDS  AVAILABLE  NOV  4.  1955,  TO  DATE  ADD  O  4  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1956 

EXTREMES  HIGHEST,  6  62  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT  28,  1985  LOWEST,  MINUS  1  44  FEET  ON 
FEB  27,  1965 


DAILY  EIGHT  i 

V  M 

stage  in 

FEET 

GAGE 

ZERO 

IS  AT 

NGVD 

(  1965 

ADJ 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

1 

01 

0 

80 

0 

35 

0 

99 

1 

29 

1 

93 

2 

03 

1 

60 

2 

22 

2 

43 

1 

33 

2 

1 

36 

0 

52 

0 

35 

0 

82 

1 

20 

1 

99 

1 

94 

1 

64 

2 

40 

2 

27 

1 

28 

3 

1 

1 1 

0 

43 

0 

1  1 

1 

07 

0 

99 

2 

34 

1 

90 

1 

65 

2 

25 

2 

27 

1 

50 

4 

1 

31 

0 

68 

0 

00 

1 

21 

1 

33 

2 

25 

I 

82 

2 

62 

2 

03 

1 

93 

1 

82 

5 

0 

40 

0 

95 

0 

04 

1 

25 

1 

95 

2 

46 

1 

84 

1 

63 

1 

83 

1 

05 

2 

14 

6 

0 

47 

1 

63 

0 

39 

1 

24 

1 

89 

2 

50 

1 

82 

1 

68 

1 

56 

1 

77 

1 

87 

7 

0 

69 

0 

82 

0 

07 

1 

24 

2 

1 1 

2 

30 

1 

68 

1 

62 

i 

67 

1 

84 

2 

15 

8 

0 

57 

1 

18 

0 

55 

1 

53 

2 

08 

2 

2  1 

1 

60 

1 

59 

1 

49 

2 

27 

2 

13 

9 

0 

65 

1 

1  5 

0 

62 

1 

06 

1 

95 

2 

1 1 

1. 

70 

1 

60 

1 

83 

2 

58 

2 

10 

10 

1 

05 

1 

42 

1 

08 

1 

25 

1 

85 

2. 

18 

1 

75 

1 

63 

2 

15 

2 

31 

1 

83 

1  1 

0 

95 

1 

06 

1 

15 

1 

60 

2 

05 

2 

00 

i 

60 

1 

60 

2 

48 

2 

72 

2 

15 

12 

1 

20 

0 

77 

2 

01 

1 

64 

2 

10 

1 

65 

1 

58 

1 

82 

2 

45 

2 

67 

1 

36 

13 

0 

7t 

0 

50 

1 

36 

1 

59 

1 

75 

1 

55 

1 

55 

1 

92 

2 

34 

2 

73 

0 

80 

14 

0 

84 

1 

27 

2 

07 

1 

70 

1 

74 

1 

34 

1 

58 

2 

14 

2 

32 

2 

23 

1 

06 

15 

0 

95 

0 

40 

1 

51 

1 

18 

1 

84 

1 

54 

1 

61 

2 

12 

2 

20 

1 

02 

1 

13 

16 

1 

04 

1 

14 

0 

84 

0 

70 

1 

86 

1 

60 

1 

73 

2 

00 

2 

05 

1 

44 

1 

52 

1  7 

1 

00 

0 

85 

0 

92 

0 

75 

1 

90 

1 

68 

1 

77 

1 

88 

2 

02 

1 

55 

1 

42 

18 

l 

00 

0 

70 

1 

17 

0 

99 

2 

09 

1 

92 

1 

88 

1 

52 

l 

86 

1 

27 

1 

55 

19 

0 

90 

0 

63 

0 

95 

1 

1  1 

1 

95 

2 

03 

1 

84 

1 

31 

1 

80 

1 

32 

1 

44 

20 

0 

55 

0 

58 

0 

43 

1 

76 

1 

81 

2 

08 

1 

62 

1 

33 

1 

94 

1 

57 

1 

71 

21 

0 

36 

0 

70 

0 

33 

1 

05 

2 

19 

2 

04 

1 

65 

1 

45 

1 

83 

1 

70 

1 

29 

22 

0 

36 

o 

90 

-0 

10 

1 

20 

2 

31 

1 

90 

1 

48 

1 

55 

1 

94 

1 

93 

1 

76 

23 

0 

37 

0 

55 

0 

07 

1 

14 

2 

44 

1 

84 

1 

38 

1 

32 

1 

96 

2. 

27 

2 

04 

24 

0 

44 

1 

13 

0 

17 

1 

49 

2 

16 

1 

80 

1 

32 

1 

20 

2 

18 

2 

50 

2 

1  1 

25 

0 

80 

0 

70 

0 

63 

1 

72 

1 

94 

2 

24 

1 

37 

1 

36 

2 

36 

2 

32 

2 

32 

26 

0 

65 

1 

40 

0 

90 

1 

61 

1 

80 

2 

14 

1 

34 

1 

48 

2 

21 

2 

27 

2 

05 

27 

0 

33 

1 

35 

1 

12 

1 

75 

1 

75 

1 

82 

1 

48 

1 

7Q 

2 

55 

2 

17 

1 

47 

28 

29 

0 

38 

1 

10 

1 

19 

1 

56 

1 

63 

55 

1 

70 

1 

51 

49 

1 

1 

95 

68 

2 

37 

43 

2 

03 

1 

1 

27 

42 

1 

j 

j 

1 

1 

1 

30 

49 

08 

J  3 

31 

0 

76  — 

— 

— 

1 

23 

- - 

— 

1 

65  - 

— 

j 

65 

2 

23 

— - — 

—  - 

1 

64 

— 

THE  1 

FOLLOW] 

[NG 

REFER 

ONLY  TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0 

76 

0 

91  0  77  1 

29 

1  83 

1 

96 

1 

65 

1  68 

2  10 

2  04 

1 

65 

MAX 

1 

36 

1 

63  2  07  1 

76 

2  44 

2 

50 

2 

03 

2  23 

2  55 

2  73 

2 

32 

MIN 

0 

33 

0 

40  -0  10  0 

70 

0  99 

1 

34 

1 

32 

1  20 

1  49 

1  27 

0 

80 

DAYS 

31 

28  31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  ST ACE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  49 
HIGHEST  STAOE  WAS  2  90  AT  3  30  A  M  ON  OCT  24 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  O  26  ON  JAN  27 


DEC 

1  55 
1  56 
0  94 
1  20 
1  15 

1  45 
1  35 
1  84 
1  67 
1  03 

1  13 
O  98 
0  32 
0  68 
0  58 

i  13 
1  21 
1  00 
1  20 
1  23 

1  17 

1  44 

2  76 
1  92 
I  43 

0  84 
O  98 
0  59 
0  76 
0  93 
0  96 


1  19 

2  76 
0  32 

31 
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BAYOU  CHEVREUIL  NEAR  CHECBY.  LA 

LOCATION  LAT  29-54-42,  LONG  90*43-48  ON  PILING  IN  BORROW  PIT.  300  FEET  NORTH  OF  HIGHWAY  20 
BRIDGE  AND  5  5  MILES  NORTHEAST  OF  CHEGBY  <STA  8252507  > 

GACE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  DISREGARD  GAGE  ZERO  REPORTED  PRIOR  TO  1969.  CAGE  ZERO  WAS  MINUS  0  60  FOOT 


NCVD 

FROM  1951 

TO  1975 

ON  NOV 

10.  1976 

GACE  WAS 

RAISED  0 

60  FOOT  TO  AOREE 

WITH  NEW 

GAGE 

ZERO 

STAGES  FROM 

JAN  1 

TO  NOV 

10  WERE 

CORRECTED 

TO  NEW  DATUM 

PRIOR  TO  1976  GAGE  ZERO  WAS 

MINUS 

0  60  FEET, 

NCVD 

RECORDS 

AVAILABLE 

JULY  11, 

1951,  TO 

DATE 

EXTREMES 

HIGHEST, 

4 

35  FEET  ON  APR 

14  AND 

LATER  DATES  IN 

1980 

LOWEST,  MINUS 

1  00  FOOT 

ON 

JAN 

14,  1956 

EXTREMES 

HAVE  BEEN 

ADJUSTED 

TO  NGVD 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT 

NGVD  <1961  ADJ.  > 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1  60 

1  15 

0 

57 

1  16 

1  99 

1  70 

F 

0  70 

1.  58 

2  06 

1  74 

2  11 

2 

1  51 

1  22 

1  24 

1  93 

1  68 

0  65 

1  69 

2  06 

1  76 

2  05 

3 

1  50 

1  21 

1  36 

1  93 

1  65 

0  60 

1  78 

2  06 

1  74 

1  94 

4 

1  46 

1  34  F 

0 

50 

1  65 

1  96 

1  56 

0  67 

1  83 

2  09 

1  78 

1  85 

5 

1  62 

1  84 

0 

50 

1  78 

1  40 

2  01 

1  45 

0  80 

1  77 

2  09 

1.  90 

1  80 

6 

1  43 

1  96 

0 

61 

1  84 

1  65 

2.  04 

1  52 

0  93 

1  65 

2  07 

1  86 

1  69 

7 

1  40 

1  97 

0 

63 

1  80 

1  75 

2  02 

1  50 

1  07 

1  60 

2  04 

1  88 

1  63 

B 

1  66 

2  02 

0 

74 

1  79 

1  99 

1  59 

1  18 

1  53 

1  98 

1.  95 

1  55 

9 

1  54 

2  00 

1 

00 

1  79 

2  01 

1  58 

1  26 

1  50 

2  02 

1  98 

1  63 

10 

1  45 

1  97 

1 

20 

1  76 

2  12 

1.  60 

1  34 

1  65 

2  02 

1  97 

1  73 

1 1 

1  47 

1  80 

1 

26 

1  78 

2  16 

1  60 

1  35 

1  74 

2  02 

2  04 

1  75 

12 

1  34  F 

1  52 

1 

54 

1  87 

2  10 

1.  58 

1  63 

1  79 

2  05 

2  10 

1  58 

13 

1  30 

1  32 

1 

79 

1  07 

2  05 

1.  59 

1  56 

1  81 

2  09 

2.  00 

1  43 

14 

1  15 

1  29 

1 

05 

1  85 

1  97 

1  50 

1  50 

1  82 

2  15 

1  83 

1  30 

15 

1  07 

1  31 

1 

80 

1  05 

1.  96 

1  30 

1  65 

1.  81 

2  07 

1.  83 

1  20 

16 

1  06 

1  36 

1 

74 

1  91 

1  84 

1  30 

1  60 

1  78 

1  95 

1  83 

1  94 

17 

1  11 

1  50 

l 

57 

1  96 

1  78 

1  53 

1  74 

1  83  F 

1  56 

1  97 

18 

1  22 

1  55 

1 

70 

2  01 

1  70 

1  34 

1  77 

1  83 

1  70 

1  93 

19 

1  18 

1  53 

1 

83 

2  06 

1  78 

F 

1  17 

i  85 

1  83 

1  73 

1.  94 

20 

1  05 

1  46 

1 

87 

1  99 

1  78 

0  90 

1.  90 

I  77 

1  76 

1  86 

21 

1  03 

1  42 

1  83 

1  79 

0  86 

2  01 

1  75 

1  00 

1  75 

22 

1  05 

1  43 

1  BO 

1  78 

1  08 

2  01 

1  80 

1  70 

1  70 

23 

0  99 

1  34  F 

0 

03 

1  84 

1  70 

1  31 

2  OO 

1  86 

1  84 

2  32 

24 

0  84 

1  10 

0 

62 

1  89 

1  78 

F 

1  33 

2  00 

1  96 

1  93 

2  36 

25 

0  92 

1  00 

0 

55 

1  91 

1  78 

1  13 

2  02 

2.  00 

2  28 

2  36 

26 

1  78 

1  02 

0 

78 

1  91 

1.  90 

1  07 

2  03 

1  95 

2  34 

2  35 

27 

1  40 

0  B5 

0 

94 

2  01 

1  94 

1  60 

1  17 

2  04 

1  90 

2  32 

2  30 

28 

1  05 

0  85 

0 

80 

2  11 

1  90 

1  64 

1  29 

2  05 

1  88 

2  33 

2  25 

29 

0  95 

0 

83 

2  09 

1  82 

1  32 

1  39 

2  04 

t  85 

2  27 

2  18 

30 

0  92 

0 

93 

2  OB 

1  79 

1  32 

2  05 

1  71 

2  20 

2  11 

31 

0  99 

1 

04  — 

2  04 

— 

— 

1  48 

1  65  — 

2  06 

THE  FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO 

READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1  26 

j 

44 

1 

11 

1  55 

1 

88 

1 

91 

1  54 

1 

19 

1  83 

1 

95 

1  93 

1 

89 

MAX 

1  78 

2 

02 

1 

87 

1  84 

2 

1 1 

2 

16 

1  78 

1 

68 

2  05 

2 

15 

2  34 

2 

36 

MIN 

0  04 

0 

85 

0 

50 

1  16 

1 

48 

1 

78 

1  30 

0 

60 

1  50 

1 

65 

1  56 

1 

20 

DAYS 

31 

28 

27 

7 

27 

30 

19 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR  WAS 

322 

F*NOT  AT 

STATED  TIME 

THE  MEAN 

STAGE 

FOR 

THE  YEAR 

WAS  1 

1  64 

HIGHEST 

STAGE 

WAS  2 

36  AT 

8 

00  A 

M  ON  DEC 

24 

AND 

LATER 

DA TECS) 

LOWEST  STAGE  WAS  O  50  ON  MAR  1  AND  LATER  DATE<S> 
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BAYOU  DES  ALLEMANDS  AT  DES  ALLEMANDS,  LA 

LOCATION  LAT  29-49-26,  LONG  90-28-36  ON  BULKHEAD  100  FEET  UPSTREAM  FROM  U  S  HIGHWAY  90 
BRIDGE  <STA  8270007  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIOHT 

OENERAL  INFORMATION  ON  SEP  30,  1976  CAGE  WAS  RAISED  O  56  FOOT  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK 


ELEVATIONS 

STAGES  FROM 

JAN  1  THRU  SEP 

30  WERE 

CORRECTED 

TO  NEW 

DATUM 

RECORDS 

AVAILABLE  JAN 

18, 

1950.  TO 

DATE 

EXTREMES 

HIGHEST,  3  92 

FEET  (CAUSED 

BY  HURRICANE) 

ON  OCT  29, 

1985 

LOWEST. 

MINUS  0  30 

FOOT  FROM 

JAN 

13  TO  15 

,  1956 

DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT  NGVD 

( 1969  ADJ  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0  85 

0  24 

1  10 

F 

1  73 

1  49 

0  67 

1  48 

1  98 

1  68 

1  64 

2 

F  1  15 

1  00 

0  09 

1  17 

1.  51 

0  61 

1  60 

2  00 

1  66 

1  63 

3 

1  20 

0  98 

0  30 

1  35 

1  43 

0  52 

1  72 

2  09 

1  66 

1  48 

4 

1  20 

1  20 

0  45 

1  66 

1  07 

1  23 

0  68 

1  75 

2  13 

1  72 

1  43 

5 

1  25 

1  65 

0  45 

1  83 

1  95 

1  29 

0  81 

1.  70 

2  03 

1  40 

6 

0  9B 

1.  70 

0  62 

1  84 

1  93 

1.  38 

0  90 

1  55 

1  98 

F 

1.  76 

1  25 

7 

1  05 

1  55 

0  57 

1  61 

1  93 

1  40 

1  02 

1  55 

1  90 

1  73 

1  22 

8 

1  15 

1  63 

0  67 

1  39 

1  80 

1  92 

1  42 

1  12 

1  45 

1  83 

1  82 

1  22 

9 

1  00 

1  55 

0  90 

1  23 

1  98 

1  43 

1  22 

1  40 

1  95 

1  88 

1  42 

10 

0  98 

1  50 

0  90 

2  14 

1  51 

1  28 

I  60 

1  94 

1.  73 

1  50 

1  1 

0  78 

1  25 

0  90 

2  11 

1  49 

1  28 

1  72 

1  94 

1  86 

1  33 

12 

0  00 

0  85 

1  01 

1  98 

1  31 

1  28 

1  80 

2  00 

1  82 

1  22 

13 

0  85 

0  62 

1  15 

1  83 

1  48 

1  21 

1  76 

2  03 

1  62 

1  03 

14 

0  70 

0  74 

F  1  68 

1  31 

1  67 

1  37 

1. 29 

1  74 

2  02 

1.  23 

1  00 

15 

0  73 

1  00 

1  56 

1  42 

1  39 

1  18 

1.  37 

1  60 

1  86 

1  18 

1  04 

16 

0  70 

1  04 

1  50 

1  18 

1  49 

1  09 

1  36 

1  58 

1  78 

1.  26 

1  29 

17 

0  90 

1  29 

1  30 

1  08 

1  43 

1  OO 

1  28 

1  55 

1  68 

1  48 

1  40 

18 

1  01 

1  38 

1  50 

1  14 

1  46 

0  91 

1  08 

1  67 

1  58 

1  38 

19 

1  00 

1  37 

1  79 

1  38 

1  34 

0  90 

0  08 

1  80 

1  38 

1  40 

20 

0  90 

1  31 

1  67 

1  64  F 

1  78 

1  39 

0  85 

0  75 

1  08 

1  62 

F 

1  63 

1  25 

21 

0  95 

1  29 

1  23 

1  55 

1  58 

1  42 

0  82 

0  80 

1  90 

1  62 

1  65 

1  25 

22 

1  00 

1  32 

0  75 

1  28 

1  55 

1  42 

0  90 

1  01 

1  89 

1  63 

1  62 

1  26 

23 

0  00 

1  02 

0  52 

1  04 

1  72 

1  45 

0  97 

1  25 

1  87 

1  73 

1  00 

1  78 

24 

0  70 

0  94 

0  49 

1  05 

1  80 

1  57 

0  92 

1  18 

1  86 

1  90 

1  95 

1  72 

25 

0  85 

0  92 

0  49 

1  12 

1  70 

1  72 

0  95 

1  00 

1  89 

1  95 

2  10 

1  62 

26 

1  00 

0  93 

0  70 

1  23 

1  75 

1  93 

0  99 

0  98 

1  91 

1  86 

2  15 

1  60 

27 

0  70 

0  85 

O  75 

1  43 

i  ,  w 

1  94 

1  01 

1.  09 

1.  92 

1  82 

1.  98 

1  52 

28 

0  20 

0  70 

0  60 

1  60 

1  98 

1  69 

0  96 

1  20 

1  90 

1  78 

1  08 

1  42 

29 

0  40 

0  72 

1  60 

1  90 

1  63 

0  89 

1  25 

1  92 

1  72 

1  66 

1  35 

30 

0  55 

0  84 

1  88 

X  52 

0  73 

1.  20 

1  93 

1  60 

1  58 

l  30 

31 

0  70 

0  97 

— 

1  81 

0  68 

1  40 

1  62 

1  30 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0  87 

1 

16 

0  86 

1  32 

1 

79 

1 

72 

1  15 

1  06 

1  73 

1  83 

1  71 

1  30 

MAX 

1  25 

1 

70 

1  79 

1  04 

1 

98 

2 

14 

1  51 

1  40 

1  95 

2  15 

2  15 

1  78 

MIN 

0  20 

0 

62 

0  09 

0  90 

1 

55 

1 

34 

0  68 

0  52 

1  43 

1  36 

1  16 

1  00 

DAYS 

30 

28 

27 

29 

13 

28 

31 

31 

30 

31 

27 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  336 

F*NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAOE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  36. 

HIOHEST  STAGE  WAS  2  20  AT  8  30  P  M  ON  NOV  24 
LOWEST  STAGE  WAS  O  05  ON  MAR  1 
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BAYOU  BARATAR I A  AT  BAR A TAR  I  A.  LA 

LOCATION  LAT  29-44-29.  LONG  90-07-56  ON  TEXAS  OIL  CO  WHARF  AT  JUNCTION  WITH  BAYOU  VlLLARS 
(STA  B275007  ) 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  ON  DEC  3.  1981  CAGE  RESET  TO  NCVD  STAGES  FROM  JAN  1  THRU  DEC  3.  1981 

WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM 

RECORDS  AVAILABLE  JAN  6,  TO  SEP  26.  1950.  AND  NOV  2,  1951.  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  4  25  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT  29.  1985  LOWEST.  MINUS  0  58  FOOT  (CAUSED 
BY  HURRICANE)  ON  SEP  9.  1965  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEE T  GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD  (1965  ADJ  > 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0 

84 

F 

0 

57 

0  80 

1  36 

1  48 

!  25 

F 

0  65 

1  10 

1  75 

1.  30 

1  40 

2 

0 

90 

0 

60 

0  91 

1  35 

1  50 

1  28 

F 

0  61 

1  35 

1  75 

1  30 

1  50 

3 

0 

90 

0 

60 

1  15 

0  99 

1  50 

1  10 

1  40 

1  90 

1  35 

1  00 

4 

0 

90 

0 

91 

0 

55 

1  44 

0  85 

1  50 

0  88 

F 

0  60 

1  40 

1  9Q 

1  40 

0  92 

5 

0 

75 

1 

38 

1  50 

1  20 

1  65 

0  95 

0  60 

1  j  J 

1  80 

1  68 

0  82 

6 

F 

0 

62 

1 

50 

0 

63 

1  55 

1  45 

1  70 

0  95 

0  62 

1  20 

1  70 

1  55 

0  70 

7 

0 

70 

1 

19 

1  30 

1  50 

1  60 

0  97 

0 

1  22 

1  50 

1  55 

0  75 

8 

1 

20 

0 

67 

F 

1  15 

1  50 

1  60 

0  95 

0  86 

1  15 

1  55 

1  60 

0  90 

9 

1 

1  5 

0 

84 

0  66 

1  45 

1  66 

1  03 

0  94 

1  20 

1  80 

1  68 

I  12 

10 

1 

19 

1 

20 

F 

0  60 

1  29 

i  87 

1  18 

1  02 

1  35 

1  65 

1.  40 

1  00 

1  1 

0 

00 

o 

1 

20 

0  62 

1  50 

l  80 

1  12 

1  00 

1  50 

1  60 

1  65 

0  00 

12 

1 

48 

0  84 

1  73 

1  64 

1  23 

0  98 

1  60 

1  BO 

1  40 

0  90 

13 

1 

53 

0  85 

1  55 

1  43 

1  13 

1  00 

1  41 

1  85 

0  95 

14 

F 

0 

60 

F 

0 

55 

1 

57 

1  09 

1  43 

1  18 

1  00 

1  10 

1  34 

1  65  F 

0  62 

1  5 

0 

60 

1 

28 

1  10 

1  60 

1  02 

0  92 

1  15 

1  35 

1  42 

0  75  F 

0  70 

16 

F 

0 

62 

0 

65 

1 

16 

0  77 

1  74 

1  03 

0  80 

1  10 

1  25 

1  20 

1  05 

0  95 

17 

0 

63 

0 

95 

0 

93 

0  61 

1  85 

1  05 

0  74 

1  01 

1.  25 

1  20 

1  25 

1.  05 

18 

0 

75 

1 

00 

1 

25 

0  80 

1  90 

1  05 

0  68 

0  70 

1  40 

1  22 

1  40 

1  10 

19 

0 

75 

1 

05 

1 

50 

1  02 

1  80 

1  08 

0  68 

F 

0  61 

I  55 

1  10 

1  35 

1  00 

20 

0 

62 

1 

05 

1 

10 

1  54 

1  40 

1  04 

0  65 

F 

0  60 

1  68 

1  20 

1  45 

0  87 

21 

0 

69 

1 

08 

0 

61 

1  29 

1  27 

1  08 

0  63 

F 

0  6u 

1  70 

1  35 

1  10 

0  85 

22 

0 

68 

1 

05 

0  85 

1  38 

1  05 

0  63 

0  78 

1  62 

1  40 

1  20 

0  85 

23 

F 

0 

65 

F 

0  60 

1  55 

1  03 

0  63 

1  00 

1  60 

1  50 

1  58 

1  40 

24 

0 

80 

0  70 

1  60 

1  09 

0.  64 

0  85 

1  68 

1  70 

1  65 

1  45 

25 

F 

0 

75 

0 

60 

0 

55 

0  77 

1.  37 

0  68 

0  80 

1  70 

1  70 

1  75 

1  15 

26 

F 

0 

70 

0 

78 

0 

58 

0  86 

1  63 

0  73 

0  80 

1  68 

1  60 

1  80 

1  05 

27 

0 

79 

F 

0 

59 

1  10 

1  55 

1  60 

0  75 

0  85 

1  70 

1  55 

1  40 

1  00 

28 

0 

50 

F 

0 

60 

F 

0 

57 

1  26 

1  70 

1  40 

0  75 

0  99 

l  60 

1  45 

1  10 

0  88 

29 

-- 

— 

— 

F 

0 

58 

1  25 

1  60 

1  22 

0  60 

0  75 

1  60 

1  30 

1  02 

0  90 

30 

-- 

— 

— 

0 

59 

1  25 

1  50 

1  20 

0  62 

0  78 

1  70 

1  15 

1  18 

I  00 

31 

— 

— 

— 

0 

64 

— 

1  52 

- F 

0  63 

0  95 

1  30  - 

0  85 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

0  72 

0  90 

0  94 

1  01 

1  49 

1  37 

0  07 

0 

83 

1  45 

1  54 

1.  35 

1 

00 

MAX 

0  90 

1  50 

1  57 

1  55 

1  90 

1  87 

1  28 

1 

15 

1  70 

1  98 

1  80 

1 

50 

MIN 

0  50 

0  55 

0  55 

0  60 

0  85 

1  02 

0  62 

0 

60 

1  10 

1  15 

0  62 

0 

70 

DAYS 

18 

26 

23 

30 

29 

30 

31 

30 

30 

31 

30 

29 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  337 
F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  14 

HIGHEST  STAGE  WAS  2  40  AT  11  00  A  M  ON  OCT  13 

LOWEST  STAGE  WAS  0  50  ON  JAN  20 


DAILV  STAGE  FOR  1986 
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BAYOU  BARATAR1A  AT  LAFITTE.  LA 

LOCATION  LAT  29-<*o-^6.  LONG  '’0-06-36  ON  WHARF  OF  NICKS  PLACE  AND  BOAT-LAUNCHING  RAMP  AT 
MARRERO  AND  FOURTH  STREETS  < STA  8207507  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  OCT  19,  1955.  TO  DEC  31.  1960-  AND  MAY  1,  1963.  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  5  05  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT  29.  1985  LOWEST,  MINUS  0  68  FOOT  ON 
DEC  25,  1983 


DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO 

IS  AT 

NGVD  < 1965 

ADJ  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0 

95 

0  67 

-0 

24 

F 

0 

86 

1 

40 

1 

68 

1 

54 

0 

85 

1 

42 

1  98 

1  46 

1  52 

2 

1 

08 

0  65 

0 

10 

1 

42 

1 

70 

1 

57 

0 

70 

1 

62 

1  90 

1  45 

1  52 

3 

1 

00 

0  71 

0 

20 

1 

00 

1 

81 

1 

30 

0 

69 

1 

71 

2  18 

1  55 

1  18 

4 

I 

00 

1  28 

0 

30 

F 

1 

76 

1 

10 

1 

88 

1 

20 

0 

80 

F 

1 

10 

2  15 

1  75 

1  12 

5 

0 

75 

1  40 

0 

29 

1 

70 

1 

63 

1 

99 

1 

22 

0 

89 

F 

1 

34 

2  05 

2  01 

1  00 

6 

0 

49 

1  54 

0 

60 

1 

60 

1 

74 

2 

00 

1 

23 

0 

90 

1 

42 

1  99 

1  80 

1  00 

7 

0 

71 

1  23 

0 

45 

1 

33 

1 

84 

1 

90 

1 

15 

1 

03 

1 

32 

1  76 

1  92 

1  01 

8 

0 

50 

1  30 

0 

70 

1 

13 

1 

81 

1 

90 

1 

09 

1 

12 

1 

40 

1  76 

1  92 

1  24 

9 

0 

53 

1  19 

0 

80 

0 

78 

1 

76 

2 

00 

1 

21 

1 

26 

1 

51 

2  08 

1  92  F 

1  49 

io 

0 

63 

1  24 

1 

1  3 

0 

80 

1 

46 

2 

18 

1 

27 

1 

64 

1  98 

1  65 

1  28 

1 1 

F 

0 

60 

0  51 

1 

15 

0 

95 

1 

80 

2 

05 

1 

24 

I 

67 

1  97 

1  95 

1  00 

12 

0. 

32 

0  20 

1 

69 

1 

13 

1 

87 

1 

70 

1 

23 

1 

62 

2  09 

1  50 

1  00 

13 

0 

65 

0  15 

1 

51 

J 

10 

1 

61 

J 

55  F 

1 

35 

1 

28 

1 

59 

2  10 

1  08 

0  45 

14 

0 

72 

0  85 

1 

65 

1 

32 

1 

50 

1 

33 

1 

21 

1 

33 

1 

60 

1  80 

0  68 

0  68 

15 

0 

83 

0  65 

1 

30 

1 

09 

1 

78 

1 

26 

1. 

20 

1 

34 

1 

62 

1  58 

1  04 

0  82 

16 

0 

70 

0  92 

1 

05 

0 

75 

1 

90 

1 

29 

1 

10 

1 

20 

1 

68 

1  32 

1  38 

1  10 

17 

0 

80 

1  OB 

0 

94 

0 

75 

1 

98 

1 

30 

1 

03 

1 

15 

1 

70 

1  40 

1  54 

1  22 

18 

0 

82 

1  03 

1 

58 

0 

9P 

2 

05 

1 

35 

1 

01 

0 

94 

1 

73 

1  42 

1  62 

1  24 

19 

0 

80 

1  09 

1 

40 

1 

20 

1 

80 

1 

40 

0 

96 

0 

63 

1 

80 

1  38 

1  58 

1  20 

20 

0 

68 

1  07 

0 

99 

1 

70 

1 

53 

1 

41 

0 

81 

0 

71 

1 

85 

t  40 

1  75 

1  10 

21 

0 

71 

1  12 

0 

47 

1 

31 

1 

58 

1 

35 

0 

93 

0 

89 

1 

88 

1  58 

1  42 

1  10 

22 

0 

70  F 

1  19 

-0 

09 

1 

00 

1 

70 

1 

26 

0 

89 

1 

10 

1 

89 

1  68 

1  58 

1  12 

23 

0 

52 

0 

15 

0 

80 

1 

85 

1 

20 

0 

80 

1 

15 

1 

90 

1  82 

1  90 

1  88 

24 

0 

49 

0  90 

0 

25 

1 

03 

1 

87 

1 

30 

0 

79 

1 

00 

1 

89 

2  10 

1  92 

1  52 

25 

0 

92 

0  70 

0 

40 

F 

1 

02 

1 

78 

1 

85 

0 

88 

0 

98 

2 

00 

2  05 

2  18 

1  30 

26 

F 

0 

55 

1  10 

0 

70 

1 

26 

1 

69 

1 

88 

0 

96 

1 

15 

1 

93 

1  88 

1  92 

1  10 

27 

-0 

01 

0  98 

0 

65 

1 

43 

1 

73 

1 

71 

1 

01 

1 

24 

1 

94 

1  81 

1  52 

1  05 

28 

F 

0 

40 

0  51 

0 

65 

1 

49 

1 

79 

1 

49 

1 

00 

1 

32 

1 

88 

1  70 

1  10 

0  96 

6c. 

1  31 

1  30 

1  12 

31 

0 

70  - 

0 

75 

— 

1 

63  - 

— 

— 

0 

85 

1 

29 

— 

— 

1  49  — 

1  04 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0  69 

0 

94 

0  73  1 

17 

1  68 

1 

62 

1  07 

1  06 

1  68 

1  79 

l 

59 

1  14 

MAX 

1  08 

1 

54 

1  69  1 

76 

2  05 

2 

18 

1  57 

1  34 

2  00 

2  18 

2 

18 

1  88 

MIN 

-0  01 

0 

15 

-0  24  0 

75 

1  00 

1 

26 

0  79 

0  63 

1  10 

1  31 

0 

68 

0  45 

DAYS 

31 

27 

31 

28 

31 

30 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  359 
F=NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  27 
HIOHEST  STAGE  WAS  2  36  AT  5  45  P  M  ON  OCT  3 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0  26  ON  MAR  1 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


LOCATION  LAT  30-35-47,  LONG  91-05-38 
850 1609  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  JAN  15-  1965.  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  73  34  FEET  ON  APR  16. 
DATES 


COMITE  RIVER  NEAR  BAk£R.  LA 

DYER  ROAD  BRIDGE.  4  5  MILES  EAST  OF  BAKER 


1967  LOWEST.  CHANNEL  DRY  ON  OCT  25.  1973  AND  LATER 


DAY 

1 

3 

4 

5 


e 

9 

10 

1 1 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 


DAILY  eight  a  m  stage  in  feet 

JAN  FEB  MAR  APR 


58  70 
F  57  40 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGvD 


58  29 
57  4 1 


F  55  95 
55  99 


57  30 
56  05 


56  00 

57  40 
56  00 

55  98 

58  50 

56  25 


23 

24 


26 

27 

20 

29 

30 

31 


57  55 


59  30 
57  80 


55  98 
59  38 
57  95 

56  40 


THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

58 

05 

57 

71 

57 

75 

57  85 

57 

32 

56 

8« 

MAX 

58 

70 

57 

71 

57 

75 

58  29 

59 

30 

59 

30 

MIN 

57 

40 

57 

71 

57 

75 

57  41 

55 

95 

55 

98 

DAYS 

0 

2 

1 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

13 

THE  TOTAL 

NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR  WAS 

24 

F=NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  57  21 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RELORDS)  WAS  59  80  AT  NOON  ON  DEC 
LOWEST  STAGE  WAS  UNDETERMINED 


DAILY  STAGE  FOR  1986 
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WHITE  BAYOU  NEAR  ZACHARY.  LA 

LOCATION  LAT  30-38-12.  LONG  91-07-39  LOWER  ZACHERY  ROAD.  TWO  MILES  SOUTHEAST  OF  ZACHARY 
(STA  8501909  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U  S  GEOLOGICAL  SURVEY  PRIOR  TO  AUG  1972, 
GAOE  WAS  MAINTAINED  BY  U  S  ARMY  CORPS  OF  ENGINEERS.  NEW  ORLEANS  DISTRICT.  AND  THE  GAGE  ZERO 
WAS  AT  NCVD  ALSO,  DAILY  READINGS  WERE  AT  EIGHT  A  M 

RECORDS  AVAILABLE  JAN  1965.  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  23  24  FEET  ON  APR  6-  1983  LOWEST.  2  66  FEET  ON  NOV  04.  1906 


EXTREMES  HAVE  BEEN  CORRECTED  TO  PRESENT  DATUM 


MEAN  DAILY 

STAGE 

IN  FEET 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

1 

5 

63 

3  25 

3 

30 

3  1  1 

3  06 

6  35 

o 

4 

30 

3  27 

3 

29 

3  10 

3  14 

3  06 

3 

3 

86 

3  34 

3 

28 

3  07 

3  14 

4  13 

4 

3 

66 

8  26 

3 

42 

3  06 

3  17 

7  05 

5 

3 

56 

12  36 

3 

37 

3  05 

3  26 

4  59 

6 

3 

49 

7  14 

3 

33 

3  04 

3  15 

4  02 

7 

3 

75 

4  84 

3 

28 

3  04 

3  13 

3  54 

8 

3 

65 

4  14 

3 

29 

3  09 

3  12 

3  40 

9 

3 

53 

3  83 

3 

27 

3  15 

3  14 

3  83 

10 

4 

30 

5  17 

3 

24 

3  17 

3  19 

4  13 

1  1 

5 

40 

6  42 

3 

23 

3  19 

3  59 

3  72 

12 

4 

33 

4  36 

6 

71 

3  90 

4  01 

3  56 

13 

3 

84 

3  87 

9 

78 

4  18 

3  30 

3  30 

14 

3 

62 

3  69 

4 

84 

3  63 

3  09 

3  18 

1  5 

3 

52 

3  61 

4 

02 

3  40 

2  99 

3  08 

16 

3 

43 

3  53 

3 

73 

3  24 

2  97 

3  05 

17 

3 

37 

3.  51 

3 

57 

3  15 

2  91 

3  50 

18 

3 

36 

3  47 

3 

46 

3  18 

3  39 

3  69 

19 

3 

34 

3  44 

7 

38 

3  24 

3  31 

3  41 

20 

3 

30 

3  43 

6 

09 

6  18 

3  16 

3  37 

21 

3 

27 

3  40 

4 

14 

5  18 

2  97 

3  33 

22 

3 

23 

3  38 

3 

72 

3  76 

2  89 

3  38 

23 

3 

19 

3  37 

3 

54 

3  47 

2  96 

3  32 

24 

3 

17 

3  37 

3 

46 

3  33 

3  20 

3  39 

25 

3 

20 

3  33 

3 

39 

3  27 

6  16 

3  35 

26 

4 

30 

3  33 

3 

34 

3  16 

6  44 

3  20 

27 

3 

R5 

3  36 

3 

29 

3  09 

5  55 

3  07 

26 

3 

55 

3  35 

3 

26 

3  04 

7  70 

3  00 

3 

31 

30  — 

3 

15  - 

7  10  - 

3 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINOS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

3  71 

4 

35 

3 

99 

3 

42 

3 

77 

3  71 

MAX 

5  63 

12 

36 

9 

7B 

6 

10 

7 

70 

7  05 

MIN 

3  17 

3 

25 

3 

15 

3 

02 

2 

09 

3  CO 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

JO 

THE  TOTAL 

NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

346 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3  77 
HIGHEST  STAOE  WAS  14  1 5  ON  NOV  25 
LOWEST  STAGE  WAS  2  66  ON  NOV  4 


GAGE  ZERO.  65  00  FEET.  NGVD 


JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

3  12 

2  89 

2  B5 

2  03 

2  69 

3  34 

4  19 

2  07 

2  86 

2  83 

2  73 

3  26 

3  02 

2  91 

2  89 

2  03 

2  69 

3  10 

3  53 

2  96 

2  91 

2  83 

2  66 

3  17 

3  35 

2  95 

3  00 

2  03 

9  21 

3  11 

3  10 

2  96 

3  02 

2  04 

a  30 

3  14 

3  05 

2  97 

3  02 

2  03 

5  13 

3  24 

2  97 

2.  96 

3  00 

2  83 

4  56 

6  31 

2  92 

3  02 

3  01 

2  B3 

3  76 

10  75 

3  04 

3  21 

3  05 

2  83 

3  46 

5  66 

3  38 

3  22 

3  10 

2  03 

□  30 

4  10 

3  36 

3  09 

3.  15 

3.  37 

3.  10 

3  77 

3  13 

3  05 

3  06 

4  14 

3  05 

6  04 

3  01 

3  04 

2  05 

3  99 

2  91 

10  31 

2.  93 

3  42 

2  84 

3  34 

2  87 

5  73 

2  99 

3  79 

2  84 

3  09 

2  06 

3  34 

3  37 

2  83 

3  01 

2  81 

3  15 

3  19 

2  93 

2  82 

2  96 

3  01 

2  83 

2  05 

3  10 

2  96 

2  03 

7  10 

3  47 

2  92 

2  83 

6  47 

3  79 

2  00 

2  83 

4  09 

3  42 

2  87 

2  03 

8  50 

13  73 

3  39 

2  86 

2  83 

6  64 

9  70 

3  34 

2  05 

2  97 

14  15 

4  71 

5  33 

2  85 

2  88 

13  76 

4  12 

3  79 

2  86 

2  84 

3  04 

3  83 

3  36 

2  85 

3  23 

3  63 

3  65 

3  19 

2  05 

2  98 

3  50 

3  56 

3  05 

2  05 

2  05 

2  70 

3  41 

3  48 

3 

34 

3  01 

2  93 

3 

03 

4  90 

5  22 

5 

33 

3  79 

3  23 

4. 

14 

14  15 

13  73 

2 

92 

2  84 

2  03 

2 

73 

2  66 

3  11 

31 

31 

30 

19 

30 

24 

DAILY  STAGE  FOR  1986 


AMITE  RIVER  NEAR  DENHAM  SPRINOS.  LA 

LOCATION  LAT  30-27-50.  LONG  90-59-25  U  S  HIGHWAY  190  (WESTBOUNDI  BRIDGE.  THREE  MILES 
SOUTHWEST  OF  DENHAM  SPRINCS  ( STA  8504009  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT 

GENERAL  INFORMATION  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U  S  GEOLOGICAL  SURVEY  DRAINAGE  AREA.  1.280 
SQUARE  MILES  ON  OCT  J.  1977  GAGE  WAS  LOWERED  3  87  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  GAGE  ZERO  STAGES 

FROM  JAN  1  THRU  SEP  30  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM  PRIOR  TO  1977  GAGE  ZERO  WAS  3  87  FEET. 
NGVD 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE.  SEP  1938  TO  DATE  PUBLISHED  BY  CORPS  OF  ENGINEERS  SINCE  1946 

DISCHARGE.  1955,  OBSERVED  BY  CORPS  OF  ENGINEERS  COMPUTED  DAILY,  IN  REPORTS  OF  U  S  GEOLOGICAL 
SURVEY 

EXTREMES  HIGHEST,  41  50  FEET  ON  APR  8.  1983  LOWEST,  8  43  FEET  ON  NOV  18.  1938  EXTREMES 

HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD 


MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 

1  14  86  11  76  11  60  11  72  It  15  21  99  12  11  11  09  10  50  10  54  10  34  13  84 

2  14  76  11  69  11  56  11  66  11  13  19  47  11  67  10  92  10  50  10  46  10  34  13  22 

3  13  66  11  64  11  55  11  60  11  24  14  65  11  64  10  87  10  61  10  45  10  33  12  79 

4  12  93  15  82  12  12  11  56  11  15  16  65  11  40  10  81  10  64  10  34  10  33  12  49 

5  12  59  25  29  1  1  70  11  51  It  06  14  29  11  22  11  14  10  77  10  33  13  02  12  26 

6  12  31  25  74  11  55  11  47  11  01  14  43  11  14  11  16  10  58  10  29  16  71  12  08 

7  12  39  23  21  1 1  49  11  44  10  99  13  44  11  07  10  89  10  57  10  26  14  94  11  94 

8  12  43  17  93  11  45  11  40  10  97  13  02  11  30  11  19  10  48  10  27  12  82  11  85 

9  12  64  14  86  11  41  tl  36  10  95  14  47  1 1  57  11  08  10  44  10  32  12  20  11  78 

10  13  35  14  26  11  40  11  30  10  92  13  79  11  35  10  97  :0  41  10  31  11  73  12  39 

11  14  23  15  39  11  38  11  27  11  48  12  93  11  22  11  98  10  40  10  40  16  21  19  31 

12  13  52  14  75  14  11  11  67  14  29  13  40  11  13  11  27  10  39  11  25  12  20  21  09 

13  12  90  13  62  20  72  12  05  12  79  12  30  11  08  10  96  10  45  1 3  32  11  12  17  97 

14  12  47  13  18  21  05  12  47  11  59  11  93  10  97  11  20  10  39  13  16  10  90  14  67 

15  12  20  12  99  16  60  12  27  11  17  11  75  10  92  12  39  10  47  11  68  10  81  14  50 

16  12  05  12  73  14  12  11  78  11  02  11  69  11  06  12  38  10  42  11  18  10  76  18  80 

17  11  94  12  68  13  16  11  49  10  95  13  04  10  91  11  52  10  35  10  77  10  75  20  31 

18  11  89  12  53  12  72  1 1  35  1  1  04  15  53  1  1  27  11  31  10  33  10  58  10  74  18  59 

19  11  88  12  41  13  02  11  31  11  68  12  40  11  33  11  20  10  32  11  49  10  71  21  69 

20  II  80  12  30  18  19  12  89  12  27  14  73  1 1  18  11  OB  10  33  10  45  12  82  22  95 

21  11  74  12  19  19  95  13  77  13  63  16  17  11  33  10  95  10  42  10  42  14  96  20  29 

22  11  68  12  08  16  24  14  56  12  98  13  20  11  23  10  83  10  44  10  38  14  27  16  88 

23  11  63  11  99  13  89  12  80  11  79  12  97  11  26  10  73  10  51  10  42  13  16  23  49 

24  11  58  11  91  13  13  12  08  1 1  39  12  05  11  68  10  71  10  54  10  64  13  62  26  27 

25  11  81  11  84  12  73  1  1  70  12  69  11  81  12  30  10  62  10  84  10  66  21  65  26  33 

26  12  05  11  77  12  47  11  51  19  35  11  49  12.31  10  57  10  66  10  74  26  32  24  60 

27  13  73  11  73  12  28  1 1  40  1 7  90  1 1  35  11  55  10  69  10  55  10  77  26  90  20  18 

28  12  85  11  67  12  12  11  36  18  97  11  66  11  24  10  B3  10  46  10  54  25  83  15  71 

29  12  30  -  12  00  11  29  18  00  12  12  11  68  10  62  10  38  10  43  21  56  14  50 

30  12  02  -  1  1  89  11  19  17  13  12  23  11  85  10  64  10  40  10  38  15  58  13  89 

31  11  86  -  II  80  -  18  37  -  I  1  48  10  55  -  10  36  -  13  60 


THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  I  ABLE  ABOVE 

MEAN  12  58  14  28  13  53  11  84  12  94  13  70  11  40  11  07  10  48  10  76  14  45  17  11 
MAX  14  86  25  74  21  05  14  56  19  35  21  99  12  31  12  39  10  84  13  32  26  90  26  33 
MIN  11  58  11  64  11  38  11  19  10  92  11  35  10  91  10  55  10  32  10  26  10  33  11  70 
DAYS  3)  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31 


THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAOE  for  THE  YEAR  WAS  12  84 
HIGHEST  STAGE  WAS  26  90  ON  NOV  27 
LOWEST  STAGE  WAS  10  26  ON  OCT  7 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


ALLIGATOR  BAYOU  AT  SPANISH  LAKE  FLOODGATE  (LA  )  ( UPPER  > 

LOCATION  LAT  30-19-15,  LONG  91-01-12  ABOUT  100  FEET  SOUTH  OF  FLOODGATE.  TWO  MILES  SOUTH  OF 
KLEINPETER.  LA  ( STA  8505009  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  JAN  29,  1955  TO  MAY  14,  1973  AND  APR  25.  1974  TO  DATE  DAJL*  STAGES  WERE  NOT 

IN  ERROR  AS  REPORTED  IN  1957,  THEREFORE  SUBTRACT  0  5  FROM  DAILY  STAGES  IN  1957  AND  1958 

EXTREMES  HIGHEST,  10  66  FEET  ON  APR  11,  1980  LOWEST.  MINUS  0  40  FOOT  ON  JULY  12,  1964 


DAILY  EIGHT 

A  M 

STAGE 

:  in 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NCVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

5 

82 

5 

80 

5 

85 

6 

18 

5 

20 

6 

1  1 

6 

31 

5 

90 

5 

73 

5 

60 

5 

80 

7  38 

2 

5 

63 

5 

81 

5 

85 

6 

18 

5 

99 

6 

10 

6 

32 

5 

91 

5 

70 

5 

60 

5 

70 

6  90 

3 

5 

39 

5 

90 

5 

91 

6 

18 

5 

99 

6 

03 

6 

43 

5 

90 

5 

67 

5 

61 

5 

78 

6  54 

4 

6 

1  1 

5 

89 

5 

93 

6 

IB 

5 

98 

6 

05 

6 

59 

5 

90 

5 

69 

5 

60 

5 

73 

6  32 

5 

6 

20 

6 

70 

6 

00 

6 

15 

5 

98 

6 

05 

6 

59 

5 

90 

5 

69 

5 

59 

5 

89 

6  08 

6 

6 

28 

7 

02 

6 

03 

5 

96 

6 

05 

6 

59 

5 

90 

5 

69 

5 

58 

5 

92 

6  68 

7 

6 

31 

7 

10 

6 

03  F 

6 

20 

5 

98 

6 

03 

6 

59 

5 

90 

5 

64 

5 

50 

5 

96 

6  66 

8 

6 

40 

7 

10 

6 

04 

6 

21 

5 

95 

6 

00 

6 

50 

5 

90 

5 

61 

5 

50 

5 

98 

6  68 

9 

6 

45 

7 

12 

6 

03 

6 

20 

5 

92 

6 

00 

6 

51 

5 

90 

5 

61 

5 

50 

5 

98 

5  76 

10 

5 

70 

7 

21 

6 

05 

6 

20 

5 

90 

6 

10 

6 

51 

5 

90 

5 

60 

5 

50 

5 

96 

5  42 

1 1 

6 

40 

6 

70 

6 

06 

6 

20 

5 

90 

6 

10 

6 

50 

5 

90 

5 

59 

5 

57 

6 

28 

6  38 

12 

6 

45 

6 

50 

6 

07 

6 

IB 

6 

09 

6 

1  1 

6 

52 

5 

88 

5 

50 

5 

56 

6 

54 

6  49 

13 

6 

50 

6 

21 

6 

40 

6 

20 

6 

05 

6 

10 

6 

45 

5 

90 

5 

53 

5 

76 

6 

55 

6  52 

14 

5 

49 

5 

95 

5 

80 

6 

20 

6 

05 

6 

10 

6 

38 

5 

89 

5 

53 

5 

85 

6 

55 

6  52 

1  5 

5 

15 

6 

59 

6 

20 

6 

13 

6 

02 

6 

09 

6 

41 

5 

90 

5 

54 

5 

90 

6 

55 

6  56 

16 

6 

04 

6 

60 

6 

22 

6 

12 

6 

01 

6 

09 

5 

80 

5 

91 

5 

53 

5 

10 

6 

52 

6  81 

1  7 

6 

08 

6 

68 

5 

48 

6 

10 

S 

00 

6 

07 

6 

14 

5 

91 

5 

52 

4 

90 

6 

54 

6  50 

18 

6 

1  1 

5 

70 

6 

14 

6 

10 

5 

99 

6 

10 

6 

17 

5 

9C 

5 

50 

5 

72 

6 

59 

6  38 

19 

6 

14 

5 

51 

6 

20 

6 

08 

6 

09 

6 

07 

6 

18 

5 

87 

5 

50 

5 

72 

5 

60 

6  35 

20 

6 

18 

5 

1  1 

6 

20 

6 

20 

6 

01 

6 

08 

6 

17 

5 

85 

5 

50 

5 

70 

5 

23 

6  70 

21 

6 

15 

4 

55 

6 

20 

6 

22 

6 

00 

6 

08 

6 

14 

4 

73 

5 

51 

5 

70 

6 

12 

6  72 

22 

6 

OO 

5 

49 

6 

20 

6 

20 

5 

99 

6 

03 

6 

13 

5 

80 

5 

51 

5 

70 

6 

19 

6  75 

23 

4 

78 

5 

60 

6 

20 

6 

IB 

5 

99 

6 

16 

6 

15 

5 

80 

5 

50 

5 

70 

6 

20 

7  20 

24 

5 

72 

5 

68 

6 

21 

6 

16 

5 

98 

6 

20 

6 

20 

5 

80 

5 

51 

5 

75 

6 

25 

7  51 

25 

5 

79 

5 

70 

6 

19 

6 

17 

6 

00 

6 

19 

6 

20 

5 

BO 

5 

50 

5 

80 

6 

82 

7  59 

26 

6 

00 

5 

78 

6 

19 

6 

15 

5 

99 

6 

19 

6 

20 

5 

80 

5 

57 

5 

80 

7 

21 

7  62 

27 

6 

05 

5 

80 

6 

19 

6 

13 

6 

02 

6 

18 

6 

28 

5 

80 

5 

58 

5 

00 

7 

30 

7  62 

28 

6 

09 

5 

84 

6 

20 

6 

1 1 

6 

12 

6 

17 

6 

27 

5 

BO 

5 

58 

5 

70 

7 

32 

7  63 

29 

10 

15 

19 

24 

80 

50 

00 

34 

7  63 

fl 

22 

78 

60 

00 

36 

7  10 

31 

5 

80  --- 

— 

— 

6 

19 

— 

6 

16  - 

— 

— 

5 

69 

5 

75  - 

— 

5 

80  - 

— 

6  93 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

5  92 

6 

13 

6 

09 

6 

16 

5 

99 

6 

10 

6  30 

5 

83 

5 

58 

5 

64 

6 

33 

6 

77 

MAX 

6  50 

7 

21 

6 

40 

6 

22 

6 

16 

6 

27 

6  59 

5 

91 

5 

73 

5 

90 

7 

36 

7 

63 

MIN 

4  60 

4 

55 

5 

40 

6 

08 

5 

20 

6 

00 

5  69 

4 

73 

5 

50 

4 

90 

5 

23 

5 

42 

DAYS 

31 

28 

31 

29 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL 

NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

364 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  5TACF  FOR  THE  YEAR  WAS  6  07 

HIGHEST  STAOE  WAS  7  63  AT  8  00  A  M  ON  DEC  28  AND  LATER  DATE  <  S ) 
LOWEST  STAGE  WAS  4  40  ON  FEB  21 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


ALLIGATOR  BAYOU  AT  SPANISH  LAKE  FLOODGATE  (LA  )  (LOWER) 

LOCATION  LAT  30-19-10,  LONG  91-01-14  ABOUT  230  FEET  NORTH  OF  FLOODGATE.  TWO  MILES  SOUTH  OF 
KLEINPETER,  LA  (STA  8507309  ) 


CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  FEB  4.  1955.  TO  DATE  DAILY  STAGES  WERE  NOT  IN  ERROR  AS  REPORTED  IN  1957. 

THEREFORE  SUBTRACT  0  3  FROM  DAILY  STAGES  IN  1957  AND  1958 


EXTREMES 

HIGHEST, 

15  71 

FEET 

ON 

APR  10, 

1983 

LOWEST, 

MINUS 

2  42  FEET 

ON  APR 

29.  1960 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

4  85 

0  26 

1 

14 

3  77 

2 

24 

1 

56 

0  50 

2  02 

2  01 

1  73 

3 

62 

2 

4  87 

0  13 

1 

05 

1  34 

2 

60 

1 

1 1 

0  25 

2  03 

1  90 

1  89 

5 

13 

3 

4  55 

0  09 

1 

12 

1  34 

2 

06 

0 

96 

0  44 

2  02 

2  00 

1  70 

5 

40 

4 

1  76 

0  70 

1 

51 

1  44 

2 

00 

1 

85 

0  84 

1  76 

1  95 

1.  63 

5 

30 

5 

1  79 

0  77 

1 

84 

2 

29 

0 

99 

0  73 

1  46 

1  60 

3  13 

5 

20 

6 

1  18 

0  56 

1 

82 

1  67 

2 

28 

0 

93 

0  86 

1  22 

1  29 

2  02 

1 

67 

7 

1  29 

0  35 

1 

28 

1  54 

1 

96 

1 

12 

0  89 

1  42 

1  45 

2  22 

2 

80 

8 

1  87 

0  51 

0 

61 

1  54 

1 

76 

1 

26 

0  96 

1  18 

1  63 

1  94 

2 

76 

9 

1  70 

0  92 

0 

18 

1  46 

1 

84 

1 

43 

1  00 

1  23 

1  73 

1  58 

5 

00 

10 

4  93 

1  18 

0 

67 

1  15 

2 

05 

1 

37 

1  04 

1  61 

1  77 

1.  53 

4 

84 

1  1 

2  74 

1  04 

0 

79 

1  64 

1 

56 

i 

06 

1  60 

1  84 

4 

93 

12 

1  54 

1  30 

0 

84 

2  26 

1 

31 

0 

71 

0  91 

1  53 

2  15 

3 

96 

13 

0  84 

4  60 

1 

35 

0 

95 

0 

62 

0  97 

1  73 

3  00 

3 

62 

14 

4  56 

5  20 

1 

39 

0 

97 

0 

69 

1  l  1 

1  57 

3  20 

2 

87 

15 

4  27 

3  19 

1 

28 

0 

92 

0 

42 

1  01 

1  56 

1  02 

2 

81 

16 

0  28 

1  81 

0 

04 

0 

96 

3 

02 

0  99 

1  54 

1  54 

4 

94 

17 

1  34 

4  10 

0 

92 

1 

10 

0 

97 

0  53 

1  62 

1  53 

6 

10 

18 

1  32 

1  56 

1 

08 

n 

62 

0 

67 

0  29 

2  10 

1  50 

19 

1  20 

4  56 

1  76 

1 

21 

1 

06 

0 

69 

0  44 

2  20 

1  56 

20 

1  04 

4  34 

1  77 

2 

15 

I 

16 

0 

51 

0  67 

2  37 

2  00 

21 

0  92 

4  00 

1  87 

1 

96 

1  74 

2 

1  1 

1 

07 

3  03 

2  39 

1  91 

22 

0  64 

1  70 

1  39 

0 

73 

1  68 

1 

31 

1 

84 

1  37 

2  05 

1  79 

23 

3  87 

1  39 

0  60 

0 

79 

1  73 

1 

72 

0 

86 

1  35 

1  00 

1  02 

24 

0  90 

1  30 

0  33 

1 

10 

1  70 

1 

61 

0 

89 

0  80 

1  75 

2  09 

25 

0  97 

1  00 

0  26 

1 

04 

1  70 

1 

84 

0 

77 

0  51 

1  71 

1  98 

6  55 

26 

1  37 

O  90 

0  79 

1 

15 

2  16 

1 

90 

3 

80 

0  59 

1  63 

7  96 

27 

0  35 

0  54 

0  87 

1 

37 

2  29 

1 

62 

0  89 

1  73 

1  54 

7  43 

28 

0  30 

0  79 

1 

41 

3  32 

1 

34 

0 

88 

1  09 

1  64 

1  49 

7  14 

29 

— 

— 

1  09 

1 

29 

2  47 

1 

57 

0 

46 

1  08 

1  67 

1  54 

6  51 

30 

— 

1  12 

1 

39 

2  12 

3 

18 

0 

24 

1  45 

1  31 

5  35 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2  1  1 

2 

00 

l  36 

1  10  1  92 

1 

73 

1  22 

0  95 

1  74 

1  81 

3  77 

4  17 

MAX 

4  93 

4 

56 

5  20 

2  15  3  77 

3 

18 

3  61 

3  03 

2  39 

3  28 

7  *6 

6  10 

MIN 

0  28 

0 

30 

0  09 

0  18  1  15 

0 

92 

0  24 

0  25 

1  18 

1  29 

1  53 

1  67 

DAYS 

27 

10 

31 

30  22 

30 

30 

30 

28 

31 

16 

17 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  302 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  82 

HIGHEST  STAGF  i r ?0M  INCOMPLETE  RECORDS)  WAS  8  10  AT  5  00  P  M  ON  NOV  25 
LOWEST  STAGE  WAS  M rNUS  0  10  ON  MAR  2 


DAILY  STAGE  FOR  1 984 


227 


BAYOU  MANCHAC  AT  HOPE  VILLA.  LA 

LOCATION  LAT  30-20-38,  LONG  90-59-00  ON  U  S  HIGHWAY  61  (NORTHBOUND)  BRIDGE  ( STA 
8510009  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT 


RECORDS  AVAILABLE  FEB  6,  1945.  TO  OCT  8.  1958.  AND  JULY  19.  I960.  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHE9T.  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  15  60  FEET  ON  APR  8,  1983  LOWEST.  MINUS  1  63  FEET 
ON  DEC  19.  1954 


DAILY  1 

EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2  20 

0  76 

-0 

13 

0  99 

1  55 

2  10 

1  10 

1  90 

1  75 

1  60  F 

2  65 

2 

2  22 

0  96 

-0 

20 

0  89 

1  21 

2  48 

0  76 

1  91 

1  64 

1  75 

2  90 

3 

2  15 

0  87 

-0 

13 

0  98 

1  29 

1  89 

0  35 

1  85 

1  S3 

1  57 

2  75 

4 

1  03 

0  98 

rs 

30 

1  40 

1  28 

1  90 

0  77  F 

0  53 

1  58 

1  74 

1  50 

2  48 

5 

1  03 

1  69 

1  57 

2  12 

0  54 

0  55 

1  26 

1  38 

2  78 

2  42 

6 

0  76 

F 

0 

05 

1  67 

1  47 

2  10 

0  65 

0  70 

1  05 

1  15 

1  74 

1  17 

7 

0  94 

F 

0 

22 

1  10 

1  35 

1  78 

0  92 

0  74 

1  30 

1  36 

2  02 

1  54 

8 

1  51 

0 

35 

0  43 

1  35 

1  56 

1.  03 

0  82 

1  02 

1  50 

1  59 

1  60 

9 

1  53 

3  34 

F 

0 

92 

0  05 

1  24 

1  67 

1  20 

0  89 

1  15 

1  57 

1  38 

2  40 

10 

2  90 

2  33 

F 

1 

13 

0  52 

0  89 

1  79 

1  16 

0  92 

1  47 

1  61 

1.  35 

2  38 

11 

2  01 

3  51 

0 

93 

0  60 

I  53 

1  36 

0  03 

0  85 

2  51 

1  66 

4  16 

12 

1  09 

2  83 

1 

10 

0  65 

1  99 

1  04 

0  53 

0  73 

1  36 

1  97 

2  85 

13 

0  56 

2  43 

3 

93 

1  10 

1  62 

0  67 

0  44 

0  82 

1  46 

2  56 

2  50 

14 

1  65 

2  38 

3 

78 

1  25 

1  57 

0  75 

0.  53 

0  94 

1  37 

2  78 

1  83 

15 

1  50 

1  12 

2 

77 

1  10 

1  83 

0  70 

0  26 

0  88 

1  36 

1  60 

1  96 

16 

0  15 

0  93 

1 

61 

0  68 

2  03 

0  74 

1  05 

0  84 

1  35 

1  35 

4  03 

17 

0  86 

1  09 

1 

32 

0  83 

2  10 

0  87 

0  36 

0  40 

1  45 

1  36 

4  08 

18 

1  1 1 

2  24 

1 

43 

0  96 

2  1  1 

2  23 

0  34 

0  16 

1  65 

1  36 

3  87 

19 

1  04 

2  14 

1 

60 

1  12 

2  26 

0  77 

0  36 

0  24 

1  84 

1  45 

4  50 

20 

0  67 

2  00 

1 

53 

1  97 

1  56 

0  94 

0  16 

0  52 

2  06 

1  85 

3  50 

21 

0  69 

1  77 

1 

66 

1  57 

1  57 

1  82 

0  44 

0  67 

2  07 

1  71 

3  11 

22 

0  54 

0  96 

1 

07 

0  49 

1  51 

1  07 

1  34 

1  26 

1  75 

1  60 

2  20 

23 

1  32 

0  76 

0 

13 

0  65 

1  56 

1  45 

0  64 

1  20 

1  60 

1  69 

7  19 

24 

0  53 

0  79 

0 

03 

0  90 

1  54 

1  46 

0  65 

0  65 

1.  52 

1  88  F 

1  75 

5  00 

25 

0  90 

0  46 

0 

02 

0  85 

l  51 

1  71 

0  54 

0  41 

1  51 

1  79 

5  74 

26 

0  90 

0  45 

0 

61 

0  96 

2  01 

1  75 

3  94 

0  49 

1  47 

1  44 

5  68 

27 

-0  20 

-0  04 

0 

63 

1  21 

2  14 

1  46  F 

2  14 

0  74 

1  53 

1  37 

4  89 

28 

-0  62 

-0  09 

0 

56 

1  26 

3  15 

1  09 

0  87 

1  46 

1  31 

3  45 

29 

0  94 

- - 

0 

87 

1  15 

2  24 

1  25 

0  90 

1  47 

1  36 

2  19 

30 

0  08 

0 

92 

1  28 

1  98 

2  46 

1  33 

1  67 

1  13 

2  88 

31 

0  60 

0 

98 

1  86  - 

1  77  - 

1  34  - 

2  93 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

1 

05 

1 

46 

1 

00 

1  01 

1  71 

l 

50 

0 

05 

0 

78 

1  53 

1 

62 

1 

73 

3 

28 

MAX 

2 

90 

3 

51 

3 

93 

1  97 

3  15 

2 

48 

3 

94 

1 

77 

2  07 

2 

78 

2 

78 

7 

19 

MIN 

-0 

52 

-0 

09 

-0 

20 

0  05 

0  89 

0 

67 

0 

16 

0 

16 

1  02 

1 

13 

1 

35 

1 

17 

DAYS 

31 

24 

30 

30 

31 

30 

27 

23 

30 

31 

11 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  334 
F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  46 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  WAS  7  60  AT  4  00  A  M  ON  DEC  23 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  O  62  ON  JAN  28 


228 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


AMITE  RIVER  AT  PORT  VINCENT,  LA 

LOCATION  LAT  30-19-37,  LONG  90-51-07  ON  SOUTH  SIDE  OF  NEW  HIGHWAY  42  BRIDGE  <STA  8317309  > 
GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U  S  0E0L001CAL  SURVEY.  PRIOR  TO  OCT  23.  1983, 

GAGE  WAS  MAINTAINED  BY  U  S  ARMY  CORPS  OF  ENGINEERS.  NEW  ORLEANS  DISTRICT.  ALSO.  DAILY 
READINGS  WERE  AT  EIGHT  A  M 


RECORDS  AVAILABLE 

DEC 

15.  1954 

TO  JUNE  18. 

1974  AND  JUNE  21. 

1975  TO 

DATE 

EXTREMES 

HIGHEST, 

14  59 

FEET  ON 

APR  9,  1983 

LOWEST. 

MINUS 

1  60  FEET 

ON  DEC 

19,  1954 

MEAN  DAILY 

stage  in 

FEET 

QAGE  ZERO  IS 

AT  NQVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

1  31 

1  03 

1  15 

2  10 

1.  12 

0  53 

2  19 

2.  08 

2  OC 

2  60 

2 

1.  45 

1  12 

1 . 08 

2  27 

0.  79 

2  22 

2  02 

2  13 

2  24 

3 

1  28 

1  10 

1  35 

2.  10 

0  40 

2  16 

2  15 

2  00 

1  68 

4 

1  17 

1  63 

1  82 

2  19 

0.  64 

2  03 

2  01 

1.  51 

5 

1  03 

2  77 

0  45 

2  08 

2  35 

0.  86 

1  71 

2.  06 

1  57 

6 

0  90 

3  28 

0  43 

1  97 

1.  05 

0  95 

t  59 

1  98 

1  59 

7 

1  36 

3  25 

0  50 

1  38 

1.  25 

1  00 

1  79 

1  97 

1  67 

8 

1  77 

2  63 

0  91 

0  65 

1  40 

1  04 

2  01 

1  91 

1  80 

9 

1  92 

1  87 

1  21 

0  48 

1  47 

1  10 

2  09 

1  86 

1  76 

10 

1  91 

1  71 

1  37 

0  94 

1  33 

1  14 

2  08 

1  84 

1  62 

1  1 

1  66 

1  17 

1  45 

0  94 

0  99 

1  17 

2.  20 

2  92 

2  10 

12 

l  32 

0  80 

1  95 

0  99 

0  71 

1  23 

1.  79 

2.  40 

2  50 

2  10 

13 

0  84 

0  85 

2  37 

1  18 

0  91 

0  72 

1. 38 

1.  72 

2  40 

1  93 

1  80 

14 

0  66 

1  06 

2  66 

1  44 

1  01 

0.  86 

1  38 

1.  84 

2.  23 

1  79 

1  68 

15 

0  49 

0  94 

2  23 

1  16 

1  04 

0  78 

1  26 

1.  79 

1.  88 

1  79 

1. 86 

16 

0  66 

0  98 

1  63 

0  82 

1  11 

0  82 

1.  02 

1  75 

1  74 

1  83 

2  28 

17 

1  13 

l  14 

1  32 

1  09 

2  42 

1  30 

0  84 

0  61 

1.  81 

1  73 

1  80 

2  42 

18 

1  30 

1  13 

1  70 

1  31 

2  38 

1  54 

0  88 

0  49 

1.  99 

1  71 

1  67 

2  27 

19 

1  13 

1  11 

1  72 

2  10 

1  20 

0  82 

0  59 

2  26 

1  89 

1  68 

2  30 

20 

0  85 

1  11 

1  72 

1  88 

1  34 

0.  62 

0  82 

2  50 

2  29 

1  83 

2  41 

21 

0  85 

1  11 

1  45 

1  94 

1  52 

0.  67 

1  05 

2  38 

2.  20 

1  95 

2  29 

22 

0  75 

1  11 

0  74 

1  90 

1  39 

0  35 

1  53 

2  20 

2  13 

1  98 

2  21 

23 

0  73 

1  06 

0  33 

1.  91 

1  56 

0  87 

1  46 

2  05 

2.  19 

2.  07 

3  52 

24 

0  85 

0  85 

0  28 

1  86 

1  72 

0.  83 

0.  94 

2  01 

2  30 

2  17 

3  86 

25 

1  30 

0  86 

0  51 

1  80 

1.  98 

0  81 

0  90 

1  99 

2  14 

3  18 

4  00 

26 

0  79 

0  74 

1  01 

1  97 

1  94 

1  09 

1  OB 

1.  98 

1.  90 

3  61 

3  86 

27 

0  00 

0  96 

2  06 

1  64 

0  92 

1  31 

2  00 

1  85 

3  76 

3.  28 

28 

-0  14 

0  99 

2  29 

1  18 

0  83 

1  29 

1  93 

1  82 

3  95 

2  30 

1  13 

2  12 

1  24 

0  67 

1  47 

1  94 

1  74 

3  80 

1  83 

30 

2  00 

1  17 

0  69 

1  80 

2  06 

1  57 

3  10 

1  61 

0  92  — 

1  19 

31 

1  97  — 

0  87 

2.  12  - 

1  76  — 

— 

1  66 

U) 

X 

b- 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

1  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1  02 

1 

40 

1  24 

1  21 

2  04 

1 

56 

0  89 

1 

14 

2  03 

1  99 

2.  30 

2  25 

MAX 

1  92 

3 

28 

2  66 

2  08 

2  42 

2 

35 

1  47 

2 

12 

2  50 

2  40 

3.  95 

4  00 

MIN 

-0  14 

0 

74 

0  28 

0  48 

1  BO 

0 

91 

0  40 

0 

49 

1  72 

1  57 

1  67 

1  51 

DAYS 

31 

26 

27 

18 

15 

23 

31 

27 

22 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  312 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  38 
HIGHEST  STAGE  WAS  4  00  ON  DEC  25 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0  1 4  ON  JAN  28 


DAILY  ST  AGE  FOR  1986 
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AMITE  RIVER  AT  FRENCH  SETTLEMENT,  LA 


LOCATION.  LAT  30-16-30.  LONG  90-46-35 

FERRY  LANDING.  <STA  8522509  ) 

ABOUT 

200  FEET 

WEST  OF 

STATE 

HIGHWAY  16  BRIDGE  AT  OLD 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY,  1949 

1954,  TO  DATE 

DAILY, 

JAN 

1, 

1950.  TO 

FEB 

17,  1951,  AND  DEC  16, 

EXTREMES  HIGHEST.  < FROM  INCOMPLETE  RECORD)  7  4 

FEET  ON  DEC  19,  1954 

FEET 

ON 

APR  25. 

1978 

LOWEST.  MINUS  1.  50 

DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JON 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1  43 

1  37 

0  45 

1  89 

1  25 

0  75 

2  47 

2  27 

2  84 

2 

1  58 

1  60 

0  40 

1  85 

1  15 

0  57 

2  50 

2  43 

2  57 

3 

1  60 

1  31 

0  51 

1  81 

0  50 

0  83 

2  47 

2  27 

2  03 

4 

1  54 

1  68 

1  88 

0  76 

1  21 

2  20 

2  21 

1  72 

5 

1  44 

2  33 

2  17 

1  00 

1  14 

1  85 

2  26 

1  76 

6 

1  31 

2  57 

2  09 

1  20 

1  25 

1  65  F 

1  98 

2.  13 

1  76 

7 

1  57 

2  46 

F 

1  65 

1  96 

1  48 

1  28 

1  94 

2  06 

2  08 

1  85 

8 

2  04 

2  22 

1  01 

1  96 

1  63 

1  38 

1.  67 

2  20 

2  05 

1. 98 

9 

2  15 

1  95 

0  65 

1  85 

1  80 

1  43 

1  85 

2  27 

2  02 

1.  95 

10 

2  15 

1  88 

1  12 

1  51 

1  74 

1  46 

2.  14 

2  27 

1  90 

1  93 

1 1 

1  86 

1  38 

1  19 

2  13 

1  38 

1  41 

2  17 

2  34 

2  67 

2  24 

12 

1  52 

0  90 

1  25 

2  29 

1  10 

1  31 

2  00 

2  61 

2  56 

2  15 

13 

1  10 

0  92 

1  36 

2  14 

1  04 

1  47 

1  86 

2  60 

2  17 

1  86 

14 

0  84 

1  41 

1  83 

2  15 

1  12 

1  50 

2.  02 

2  53 

2  06 

1  97 

15 

0  68 

1  30 

F 

1  81 

2  41 

0  93 

1  45 

2  00 

2  20 

2  10 

2.  05 

16 

0  82 

1  38 

2  64  F 

1  30 

0  93 

1  24 

1  98 

2  03 

2  15 

2  29 

17 

1  46 

1  60 

2  72 

1  39 

0  95 

0  94 

2  07 

2  05 

2  07 

2  38 

18 

1  73 

1  59 

2  73 

1  50 

1.  01 

0  67 

2  29 

2  05 

1  95 

2  28 

19 

1  65 

1  57 

2  40 

1  26 

1  02 

0  04 

2  52 

2  14 

1  86 

2  20 

20 

1  28 

1  56 

2  12 

1  40 

0  04 

1  11 

2  72 

2  55 

1  97 

2  28 

21 

1  30 

1  54 

2  12 

1  61 

0  90 

1  26 

2  60 

2  41 

2  05 

2  17 

22 

1  15 

1  53 

F 

0  90 

1  56 

1  15 

1  90 

2  42 

2  31 

2  00 

2  05 

23 

1  06 

1  36 

1  16 

1  82 

1  25 

1  82 

2  26 

2  37 

2  22 

3  15 

24 

1  13 

1  40 

F  0  63 

1  41 

2  07 

1  24 

1  20 

2  18 

2  49 

2  23 

3  45 

25 

1  37 

1  10 

1  35 

2  32 

1  15 

1  12 

2  17 

2  43 

2.  76 

3  36 

26 

1  24 

1  06 

1  50 

2  36 

1  37 

1  20 

2  10 

3  08 

3  20 

27 

0  30 

0  55 

1  74  F 

2  25 

2  09 

1  16 

1  45 

2  04 

3  00 

2  93 

28 

-0  01 

0  48 

1  80 

1  60 

1  06 

1  36 

1  97 

3  06 

2  47 

29 

0  32  — - 

1  72 

1  43 

0  84 

1  55 

2  00 

3  15 

2.  11 

30 

0  70  — 

1  86 

1  24 

0  71 

1  92 

1  79 

3  07 

1  90 

31 

1  23  - 

- 

1  00 

2  35 

2  03 

1  90 

THE 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1  28 

1  51 

0  50 

1 

41 

2  14 

j. 

66 

1  12 

1 

30 

2  16 

2  22 

2  33 

2  28 

MAX 

2  15 

2  57 

0  63 

1 

86 

2  73 

2 

36 

1  80 

2 

35 

2  72 

2  61 

3  15 

3  45 

MIN 

-0  01 

0  48 

0  40 

0 

65 

1  51 

1 

24 

0  50 

0 

57 

1  65 

1  79 

1  86 

1  72 

DAYS 

31 

28 

4 

18 

22 

15 

31 

31 

25 

26 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  292 
F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  74 
HIQHEST  STAOE  WAS  3  46  AT  1  00  A  M  ON  DEC  24 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0  12  ON  JAN  28 


230  DAILY*  STAGE  FOR  1 986 

PETITE  AMITE  RIVER  NEAR  ST  PAUL.  LA 

LOCATION  LAT  30-11-19,  LONG  90-43-04  AT  JUNCTION  WITH  NEW  RIVER  CANAL.  38  MILES  SOUTHEAST 
OF  ST  PAUL  AND  7  5  MILES  EAST  OF  SORRENTO.  LA  < STA  B525006  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 


RECORDS  AVAILABLE  INTERMITTENTLY.  1950  TO  1951  DAILY.  OCT  5.  1951.  TO  DATE 


EXTREMES 

HIGHEST.  4  72 

FEET  ON  APR 

21. 

1973  LOWEST. 

MINUS 

1  60  FEET 

ON  DEC 

29,  1956 

DAILY  EIGHT  A  M 

stage  in 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

1  02 

0  10 

1  29 

1  53 

1  78 

0  90 

0  32 

2  16 

1.  94 

2 

1  25 

0  04 

1  21 

1  48 

1  88 

0  76 

0  14 

2  18 

2  12 

3 

1  18 

0  15 

1  28 

1  46 

1  90 

0  14 

0  49 

2  16 

1  96 

4 

1  33 

0  26 

1  72 

1  54 

1  97 

0  41 

1  89 

1  92 

5 

1  77 

0  35 

2  03 

1  80 

2  23 

0.  63 

1  53 

1  93 

6 

1  88 

0  55 

2  00 

1  75 

2  15 

0  83 

1  34 

1  77 

7 

1  75 

0  42 

1  46 

1  63 

2  00 

1  09 

1  65 

1.  73 

8 

1  64 

0  62 

0  70 

1  65 

1  82 

1.  25  F 

0  95 

1  40 

1  72 

9 

1  58 

1  06 

0  48 

1  54 

1  84 

1  42 

1  08 

l  58 

1  69 

10 

1  55 

1  30 

0  85 

i  15 

1  81 

1  33 

1  11 

1  86 

1.  68 

1  1 

1  00 

1  24 

0  93 

1  74 

1  60 

0  98 

1  06 

1  88 

2  10 

12 

0  53 

1  47 

0  99 

1  93 

1  10 

0  67 

0  97 

1  69 

2  13 

13 

0.  63 

1  83 

1  12 

1  81 

0  93 

0  62 

1  14 

1  56 

1  88 

14 

F  0  68 

1  07 

2  06 

1  55 

1  81 

1  03 

0  76 

1  16 

1  72 

1  70 

15 

0  33 

0  97 

1  96 

1.  44 

2  03 

1  00 

0  61 

1  10 

1  67 

1  83 

16 

0  47 

1  06 

1  67 

0  98 

2  23 

1  01 

0  56 

0  86 

1  64  F 

1  70 

1  85 

17 

1  13 

1  27 

1  26 

1  08 

2  31 

1  05 

0  57 

0  57 

1  74 

1  70 

1.  85 

ie 

1  40 

1.  26 

1  63 

1  23 

2  33 

1  04 

0.  61 

0  36 

1  95 

1  68 

1  67 

19 

1  34 

1  26 

1  80 

1  40 

2  08 

0  90 

0  57 

0  50 

2  20 

1  77 

1  64 

20 

0  95 

1  25 

1  73 

1  80 

1  81 

1  04 

0  42 

0  80 

2  38 

2  17 

1  60 

21 

0  99 

1  20 

1  31 

1  1 1 

1.  80 

1  23 

0  44 

0  91 

2  33 

2  07 

1  75 

22 

0  84 

1  19 

0  55 

0  50 

1  74 

1  23 

0  67 

1  54 

2  14 

1  96 

1  82 

23 

0  81 

1.  02 

0.  27 

0  86 

1.  83 

1  48 

0  76 

1  48 

1  95 

2  03 

1  93 

24 

0  85 

1  05 

0  30 

1  15 

1  81 

1  73 

0.  75 

0  95 

2  14 

1  92 

25 

1  23 

0  75 

0  31 

I  10 

1  79 

1  95 

0  69 

0  00 

2  11 

2  39 

26 

0  93 

0  70 

0  91 

1  20 

1.  75 

2  00 

0  87 

0  90 

1  80 

2  44 

27 

-0  04 

0  20 

0  ,89 

1  45 

1  87 

1  75 

0.  74 

1.  12 

1  72 

2  33 

28 

-0  20 

0  14 

0  85 

1  so 

2  01 

1  19 

0  61 

1  09 

l  67 

2  37 

29 

0  00 

— 

1  13 

1  42 

1  95 

1  08 

0  47 

1  28 

1  70 

2  56 

30 

0  40  — 

1  20 

1  50 

1  91 

0  88 

0  45 

1  65 

1  48 

2  60 

0.  64 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0  72 

1  13 

0  98 

1  24 

1  80 

1  49 

0  72 

0  98 

1  85 

1  84 

1  97 

MAX 

1  40 

1  88 

2  06 

2  03 

2  33 

2  23 

1  42 

2  06 

2  38 

2  17 

2  60 

MIN 

-0  20 

0.  14 

0  04 

0  40 

1.  15 

0  08 

0  14 

0  14 

1  34 

2  48 

1  64 

DAYS 

18 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

27 

23 

16 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  293 
F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  33 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  WAS  2  62  AT  12  00  NOON  ON  NOV  30 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  O  57  ON  JAN  28 


DAILV  ST ACE  FOR  1986 
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RESERVE  CANAL  NEAR  LAKE  MAUREPAS  (LA  ) 


LOCATION 

LAT.  30- 

10-08, 

LONG  90-33 

-00  ON 

WEST  BANK 

OF  CANAL  ABOUT 

0  3  MILE 

FROM  LAKE 

MAUREPAS 

(ST  A 

8527506 

) 

GAGE  AUTOMATIC 

RECORDER 

AND  STAFF 

RECORDS 

AVAILABLE 

JAN 

1979  TO  DATE 

EXTREMES 

HIGHEST, 

(FROM 

INCOMPLETE  RECORD) 

5  50  FEET 

CAUSED 

BY  HURRICANE)  ON 

OCT  30, 

1983 

LOWEST.  MINUS 

1. 

14  FEET  ON  MAR  20 

1981 

DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT 

NGVD  (1970  ADJ  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1  04 

0  80 

0  01 

1.  06 

1  35 

1  56 

0  77 

0  27 

1  90 

1  79 

1.  82 

2  35 

2 

1  10 

0  98 

-0  13 

1  00 

1  41 

1.  65 

0  63 

0  17 

1.  90 

1  73 

1  97 

1.  95 

3 

1  10 

0  96 

0  01 

1  10 

1  30 

1  65 

0  05 

0  42 

1  90 

1.  94 

1  06 

1  41 

4 

1  00 

1  15 

0  06 

1  59 

1  45 

1  69 

0  34 

0  72 

1  64 

1  85 

1  80 

1.  22 

5 

1  00 

1.  53 

0  21 

1  86 

1  65 

1  95 

0  57 

0.  66 

1.  34 

1.  50 

1  79 

1. 30 

6 

0  79 

1  58 

0  50 

1.  84 

1  54 

1.  B5 

0  75 

0  74 

1  17 

1.  43 

1.  60 

1  25 

7 

1  13 

1  24 

0  34 

1  24 

1  44 

1  70 

1  02 

0  76 

1.  50 

1  65 

1  58 

1  30 

6 

1  66 

1  42 

0  56 

0.  55 

1  37 

1  50 

1  17 

0  87 

1  26 

1  00 

1  33 

1  50 

9 

1  71 

1  44 

0  99 

0.  44 

1  29 

1  53 

1.  29 

0  88 

1  43 

1  93 

1.  53 

1  46 

10 

1  73 

1  44 

1  22 

0.  65 

1  00 

1.  50 

1  17 

0.  95 

1.  75 

1.  83 

l  52 

1.  60 

11 

1  40 

0  90 

1  18 

0  72 

1  53 

1  26 

0.  94 

0  88 

1.  72 

1  90 

1  85 

1  78 

12 

1  05 

0  40 

1  35 

0  85 

1  68 

0  89 

0  60 

0  09 

1.  49 

2  08 

1  93 

1  57 

13 

0  63 

0  43 

1  57 

0  86 

1  57 

0.  65 

0  57 

1  03 

1  39 

2  04 

1  83 

1  25 

14 

0  36 

0  79 

1  97 

1  25 

1  61 

0.  81 

0  68 

1  03 

1  53 

1  95 

1  65 

1  43 

15 

0  21 

0  70 

1  63 

1  24 

1  88 

0  78 

0  54 

0  93 

1  50 

1.  72 

1  72 

1  57 

16 

0  36 

0  79 

1  41 

0  85 

2  07 

0.  05 

0.  50 

0  70 

1.  48 

1  60 

1  70 

1  70 

17 

0  96 

1  00 

1  07 

0.  84 

2  14 

0  86 

0  50 

0  44 

1.  55 

1  57 

1  63 

1  78 

10 

1  21 

1  02 

1  38 

1.  01 

2  10 

0.  80 

0.  55 

0  24 

1  74 

1  60 

1  53 

1  36 

19 

1  10 

1  02 

1  59 

1  23 

1  86 

0  75 

0.  57 

0  38 

2  04 

1  70 

1  39 

1  37 

20 

0  75 

I  01 

1  60 

1.  57 

1  63 

0  93 

0  39 

0  60 

2  25 

2  09 

1  55 

1  53 

21 

0  79 

1  05 

1  13 

0  91 

1  58 

1  04 

0  45 

0  77 

2  17 

1  99 

1  54 

1  40 

22 

0  67 

1  09 

0  33 

0  42 

1  48 

1.  10 

0  65 

1  31 

2  03 

1  05 

1  58 

1  43 

23 

0  70 

0  94 

0  16 

O  73 

1  58 

1  25 

0  72 

1  28 

1.  82 

1  93 

1  80 

2  43 

24 

O  69 

0  94 

0  15 

0  95 

1  53 

1  55 

0  70 

0.  03 

1  74 

2  03 

1  75 

2  31 

25 

1  05 

0  69 

0  21 

0  90 

1  46 

1.  84 

0  64 

0  66 

1  70 

1  90 

1  90 

2  12 

26 

0  78 

0.  58 

0  80 

0  98 

1  44 

1.  78 

0  74 

0  80 

1  64 

1  60 

1  97 

1  90 

27 

-0  11 

0  04 

0  75 

1  17 

1  61 

1  52 

0  66 

1  03 

1  70 

1  53 

1  79 

1  83 

26 

-0  60 

0  00 

0  65 

1.  25 

1  75 

1.  09 

0  58 

0  95 

1  60 

1  33 

2  03 

1  70 

29 

-0  15 

0  94 

1.  20 

1  71 

0  95 

0  45 

1  17 

1  60 

1  33 

2  38 

1  60 

30 

0  25 

0  99 

1  32 

1  68 

0  72 

0  32 

1  51 

1  74 

1  33 

2  44 

1  43 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.  81 

0 

93 

0  83  1 . 03 

1  59 

1  27 

0  65 

0  83 

1  67 

1  76 

1  77 

1  63 

MAX 

1  73 

1 

38 

1  97  1 .  86 

2.  14 

1  93 

1.  29 

1  84 

2  23 

2  09 

2  44 

2  31 

MIN 

-0  60 

0 

00 

-0  13  0  42 

1.  00 

0  65 

0  05 

0  17 

1  17 

1  33 

1  39 

1  22 

DAYS 

31 

28 

31  30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  363 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  23 
HIGHEST  STAGE  WAS  2  65  AT  9  00  P  M  ON  DEC  23 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0  76  ON  JAN  26 
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DAILY  STAGE  FOR  1906 


TICKFAW  RIVER  NEAR  SPRINGFIELD.  LA 

LOCATION  LAT  30-22-36.  LONG  90-33-02  HIGHWAY  22  (ROME  FERRY )  BRIDGE.  37  MILES  SOUTH  OF 
SPRINGFIELD  (STA  8530006  > 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  MAY  22,  1947,  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  6  46  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT  29,  1985  LOWEST,  MINUS  1.43  FEET  ON 

DEC  19.  1954 


uAIw .  EitoHI 

..  ft 

STAG.  IN 

GAGE 

ZERO  IS 

A 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1  30 

1  32 

0  42 

1  53 

1  89 

2  00 

1  30 

0  71 

2  36 

2  32 

2  19 

2  05 

2 

1  54 

1  56 

0  36 

1  47 

l  73 

2  08 

1.  20 

0  50 

2  40 

2  23 

2  35 

2  48 

3 

1  59 

1  50 

0  48 

1  70 

1  69 

2.  10 

0  47 

0  75 

2  37 

2  49 

2  21 

1  81 

4 

1  50 

1.  68 

0  55 

2  13 

1  84 

2.  18 

0  74 

1  08 

2  12 

2  36 

2  15 

1  55 

5 

1  21 

2  08 

0  72 

2  45 

2  18 

2  51 

1  02 

1  10 

1  82 

2  06 

2.  31 

1  62 

6 

1  25 

2  21 

0  90 

2  38 

2  04 

2  37 

1  18 

1  19 

1  62 

1  85 

l  99 

1  61 

7 

1  45 

1  70 

0  81 

1  74 

1  91 

2  19 

1  43 

1  20 

1  90 

1  94 

2  00 

1  76 

0 

1  83 

1  85 

0  98 

1  10 

1  89 

2  02 

1  53 

1  32 

1  65 

2  16 

2  00 

1  96 

9 

2  12 

I  86 

1  43 

0  18 

1  77 

2  08 

1  71 

1  36 

1  00 

2  24 

1  96 

1  95 

10 

2  10 

1  86 

1  67 

1  07 

1  50 

2  04 

1  75 

1  42 

2  23 

2  16 

1  80 

1.  72 

1  1 

1  83 

1  14 

1  60 

1  14 

2  16 

1  85 

1  44 

1  34 

2  23 

2  23 

2  30 

2  10 

12 

1  53 

0  80 

1  82 

1  25 

2  20 

1  35 

1  12 

1  29 

1  97 

2  55 

2  23 

1  91 

13 

1  10 

0  81 

2  07 

1  30 

2  13 

1  18 

1  04 

1  39 

1  79 

2  46 

1  76 

1  60 

14 

0  87 

1  38 

2  40 

1  77 

2  15 

1  28 

1.  11 

1  49 

1  92 

2  27 

1.  90 

1  91 

15 

0  70 

l.  14 

2  16 

1  54 

2  44 

1.  26 

0.  92 

1.  42 

1  95 

2  OB 

2  06 

1.  97 

16 

0  82 

1  34 

1  96 

1  13 

2.  70 

1  35 

0.  92 

1  18 

1  90 

1  88 

2  13 

2  26 

17 

1  45 

1  59 

1  58 

1  29 

2  81 

1  38 

0  93 

0  87 

2  00 

1  95 

2  05 

2  28 

18 

1  73 

1  57 

1  48 

2  83 

1.  22 

0  95 

0  61 

2  25 

1  98 

1  98 

2  05 

19 

1  64 

1  53 

1  70 

2  35 

1  20 

0  90 

0  72 

2  53 

2  02 

1  79 

2  00 

20 

1  28 

1  53 

2  09 

2  02 

1  34 

0  82 

0  99 

2.  79 

2  46 

2  02 

1  97 

21 

1  33 

1  49 

1  49 

2  03 

1.  47 

0  87 

1  20 

2  60 

2  33 

1  86 

1  86 

22 

1  17 

1  45 

0  85 

1  99 

1  46 

1.  06 

1  81 

2  40 

2  21 

1  96 

1  86 

23 

1  00 

1  26 

1  11 

2  10 

1  63 

1  20 

1  75 

2  20 

2.  34 

2  20 

3  10 

24 

1  10 

1  39 

F  0  68 

1  37 

2  01 

1  93 

1  15 

1  23 

2  20 

2  47 

2  15 

3  17 

25 

1  56 

1  06 

0  65 

1  35 

2  00 

2  30 

1  10 

1  05 

2  17 

2  35 

2  64 

2  69 

26 

1  18 

1  12 

1  25 

1  40 

2  05 

2  31 

1  22 

I  24 

2  10 

2  05 

2  55 

2  38 

27 

0  04 

0  50 

1  22 

1  75 

2  14 

2  00 

1  12 

1  50 

2  14 

1  99 

2  18 

2  27 

28 

0  05 

0  36 

1  05 

1  75 

2  39 

1  52 

1  05 

1  38 

2  03 

1  89 

2  37 

2  16 

29 

0  31  - 

1  40 

1  63 

2  24 

1  39 

0  80 

1  49 

2  06 

1  93 

2  83 

2  07 

30 

31 

0  65  — - 

1  19  — 

— 

1  45 

1  40 

1  84 

2  20 

2  17 

1  16 

0  70 

1.  OO 

1  83 

2  26 

2.  28 

1  70 

1  99 

2  97 

1  85 

1  75 

THE  FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

:  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1  24 

1 

40 

1  24 

1  50 

2  11 

1  74 

1.  09 

1.  25 

2  13 

2  16 

2  16 

2  08 

MAX 

2  12 

2 

21 

2  40 

2.  45 

2  83 

2  51 

l  75 

2.  26 

2  79 

2  55 

2.  97 

3  17 

MIN 

0  04 

0 

36 

0  36 

0  18 

1  50 

1  16 

0  47 

0  50 

1.  62 

1  70 

1.  76 

1  55 

DAYS 

31 

28 

25 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  359 

F»NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  68 

HIGHEST  STAGE  WAS  3  40  AT  6  00  P  M  ON  DEC  23 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0  06  ON  JAN  20 


DAILY  STAGE  FOP  l 986 
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PONCHATCHJLA  CREEK  AT  HAMMOND.  LA 

LOCATION  LAT  30-30-24,  LONG  90-26-50  ON  U  S  HIGHWAY  190  BRIDGE  < STA  8532506  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT 
RECORDS  AVAILABLE  APR  15.  1948.  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  39.11  FEET  ON  APR  21.  1977  LOWEST.  CHANNEL  DRY  ON  OCT  7.  1957.  AND  LATER 

DATES 


DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN  FEET 

GAGE 

ZERO 

IS 

AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

21 

35 

F 

20  70 

2 

21. 

01 

20  50 

F 

20  50 

3 

F 

20  58 

F 

20  49 

20  41 

4 

F 

20  78 

20  52 

F 

20  43 

5 

21  93 

F 

20 

88 

20  48 

6 

F 

20  51 

22  90 

20 

93 

21  37 

F 

20  48 

7 

F 

20  70 

21  55 

F 

20 

43 

20  45 

8 

20  85 

21  15 

21  92 

F 

20  42 

9 

20  B5 

21 

20 

F 

20  62 

10 

21  05 

20.  88 

F 

20  58 

F 

20 

93 

F 

20  58 

1  1 

21  10 

20  98 

F 

20  50 

23  00 

21  28 

12 

20  7B 

20  85 

F 

20  89 

F 

21  00 

21  25 

21  30 

21  28 

13 

20  71 

20  85 

22  25 

20  78 

F 

20  51 

20  90 

14 

20  85 

21  68 

F 

20 

48 

20  75 

20  53 

F 

20  60 

15 

20  85 

21  25 

20  71 

F 

20  86 

F 

20.  78 

16 

20  85 

20  95 

20  67 

20  45 

22  90 

21  56 

17 

20  87 

F 

20  55 

20  67 

21  79 

20  51 

F 

20  45 

21  79 

IB 

21  32 

20  60 

22  12 

20  52 

21  59 

19 

21  19 

20  60 

21  39 

21  85 

20 

20  90 

20  65 

20  75 

20.  90 

F 

20  85 

F 

20  45 

21. 78 

21 

F 

20  57 

20  61 

20  90 

F 

20  62 

21  49 

22 

F 

20 

75 

20  61 

F 

20  91 

20  99 

F 

20  79 

23 

20  54 

20  90 

20  88 

F 

20  55 

24  18 

24 

F 

20  53 

F 

20  52 

20  47 

21  02 

F 

20  43 

21  78 

25 

F 

20  70 

20  45 

F 

20  49 

22  01 

21  64 

26 

21  16 

20  92 

21  SO 

21  50 

27 

20  71 

20  62 

21  10 

F 

20  49 

21  78 

21  38 

28 

20 

53 

20  48 

20  53 

21  29 

29 

- 

20  47 

F 

20  51 

F 

20.  54 

30 

- 

F 

20  45 

20  47 

20  50 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

20  81 

21 

09 

20  96 

20  85 

20  62 

20  69 

21.  21 

20  51 

20  74 

20  51 

21  29 

21 

45 

MAX 

21  18 

22 

90 

22  25 

21  35 

21  00 

21  10 

22  90 

20  52 

21  49 

20  60 

23  50 

24 

18 

MIN 

20  51 

20 

53 

20  45 

20  43 

20  45 

20  41 

20  45 

20  49 

20  50 

20  45 

20  43 

20 

42 

DAYS 

11 

19 

10 

10 

21 

9 

16 

4 

8 

4 

10 

18 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  140 
F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  20  97 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  27  19  AT  1:00  AM  ON  DEC  23 
LOWEST  STAGE  WAS  20  40  ON  JUN  3 
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DAILY  STAGE  FC"  1986 


PONCHATOULA  CREEK  NEAR  PONCHATOuLA  LA 

LOCATION  LAT  30-27-21.  LONG  90-27-24  U  9  HIGHWAY  51  BRIDGE.  1.7  MILES  NORTHWEST  OF 
PONCHATOULA  <STA  8535006  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT 

RECORDS  AVAILABLE  APR  1.  1948.  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  17  37  FEET  ON  JUNE  7.  1950  LOWEST.  MINUS  0  93  FOOT  ON  JUNE  27.  1977 


OAIL 1  cICHT  A  M  STAGE  IN  FEE  7 


GAGE  ZERO  IS  AT 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JON 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

H 

2  48 

1  99 

2 

1  70 

2  00 

F 

3 

F 

1  10 

F 

0  14 

F 

1  90 

H 

2.  25 

4 

F 

1  73 

H 

2  01 

1  78 

1  88 

0  67 

F 

1  90 

F 

1  80 

5 

2  32 

2  07 

1.  81 

2  14 

6 

F 

0  79 

H 

5  53 

2  01 

1  72 

2.  02 

F 

1  55 

7 

F 

1  72 

F 

1  82 

F 

1  33 

1  71 

1  89 

H 

8  00 

8 

1  71 

F 

1  89 

1  95 

F 

1  89 

F 

9 

1  79 

1  71 

F 

1  57 

1  85 

10 

1  00 

F 

1  60 

F 

1  39 

1  72 

F 

1  87 

1  61 

F 

1.  48 

1 1 

1  82 

F 

1.  92 

F 

1  69 

H 

7  40 

12 

H 

4  65 

1  96 

2  04 

13 

F 

0  70 

2  38 

1  79 

H 

2  30 

1  84 

14 

2  00 

F 

1  33 

1  79 

0  60 

1  96 

15 

1  83 

2  03 

F 

1  85 

F 

16 

2  31 

F 

0  97 

H 

3  60 

F 

17 

F 

1  08 

2  44 

H 

4  80 

1  59 

F 

1.  75 

18 

F 

1  48 

1  75 

2  43 

2.  10 

F 

0.  35 

F 

1  95 

F 

19 

1  75 

2  00 

H 

6  07 

2  11 

20 

H 

2  85 

1  70 

H 

3  46 

H 

6  04 

2  05 

H 

2  28 

21 

F 

0  93 

1  72 

F 

0  43 

2  31 

2  10 

22 

F 

0  53 

1  73 

H 

2  12 

2  03 

F 

1  90 

F 

23 

1  78 

F 

1  33 

F 

2  20 

2  01 

1  98 

H 

24 

F 

1  07 

F 

O  30 

1  75 

2.  10 

M 

7  62 

25 

F 

1  75 

1  75 

0  65 

H 

5  80 

26 

1  79 

2  64 

27 

F 

0  38 

1  80 

F 

1  63 

2.  20 

28 

F 

1  41 

2  01 

0  65 

2.  20 

29 

-■ 

1  89 

F 

1  65 

2  40 

F 

30 

-- 

F 

0  06 

1  88 

H 

2  18 

F 

l  90 

2  35 

31 

— 

1  83 

— . 

— 

1  90 

— 

-- 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

1  23 

2 

08 

I 

68 

1 

66 

1  07 

2  27 

2  62 

1.  30 

2  29 

1  89 

3.  34 

MAX 

1  80 

5 

53 

4 

65 

2 

85 

2  44 

6  87 

Q  00 

2  30 

6  04 

2  10 

7  62 

MIN 

0  38 

1 

07 

0 

14 

0 

53 

1  70 

0-  97 

0  43 

0  35 

1  59 

1  55 

1  48 

DAYS 

0 

8 

12 

8 

27 

16 

10 

6 

13 

14 

12 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

146 

F-NOT  AT  STATED  TIME  H-PEAK  STAGE 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  12 
HIGHEST  STAGE  WAS  8  64  AT  1  45  A  M  ON  DEC  23 
LOWEST  STAGE  WAS  0  14  ON  MAR  3 


DEC 

2  42 
2  29 


1.  57 


1 

2  42 

2  47 
2  41 


1  47 
0  64 
3  19 

2  57 


1  65 


2  73 
8  64 
1.  47 
12 


DAILY  STAGE  FOR  1986 
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YELLOW  WATER  RIVER  CANAL  NEAR  HAMMOND.  LA 

LOCATION  LAT  30-30-19.  LONG  90-30-25  ON  US  HIGHWAY  190  BRIDGE  <STA  8540006.  ) 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  CHANNEL  WAS  DREDGED  IN  1953  AND  1954  PRIOR  TO  1980  GAGE  WAS  500  FEET 
UPSTREAM 

RECORDS  AVAILABLE  APR  9.  1948.  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  36  99  FEET  ON  SEP  27.  1964  LOWEST.  CHANNEL  DRY  ON  FEB.  12.  1955.  AND  LATER 

r>ATce 


DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN  FEET 

GAGE 

ZERO 

16 

AT  NCVD 

DAY 

J\N 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

20 

13 

20.  37 

H 

20  05 

19  73 

20  01 

2 

20 

05 

H 

20  62 

F 

19  97 

F 

19  70 

19  72 

19  88 

3 

19 

99 

F 

19  95 

F 

19  78 

H 

21  60 

H 

21  02 

19.  67 

19  78 

4 

19 

93 

H 

24  05 

F 

20  44 

19  80 

19  70 

19  75 

5 

19 

93 

H 

22  01 

iv.  87 

H 

22  40 

19  78 

6 

19 

92 

20  25 

F 

19  66 

20  28 

19  74 

7 

19 

90 

F 

19  92 

H 

26  2? 

19  88 

19  72 

e 

20 

51 

20  71 

19.  82 

19  70 

9 

20 

49 

F 

20  15 

19  78 

19  68 

10 

20 

19 

F 

20  45 

F 

20  05 

F 

19  93 

19  96 

i  i 

20 

77 

20  34 

F 

19  70 

24.  80 

H 

21.  14 

12 

20 

30 

20  15 

H 

23  75 

H 

22  18 

F 

20.  18 

20  40 

20  10 

13 

20 

07 

20  15 

21  55 

H 

20.  99 

F 

19  80 

19  92 

19  86 

14 

19 

99 

20  20 

20  80 

20  30 

F 

19  68 

19  80 

19  75 

15 

19 

96 

20  38 

20  35 

F 

19  94 

H 

28  22 

19  88 

19  95 

16 

19 

97 

20  2C 

F 

19  84 

21  38 

19  84 

H 

23  00 

17 

19 

95 

H 

24  18 

F 

20  05 

H 

26.  16 

F 

19  71 

19  75 

21.  22 

18 

19 

97 

21  65 

F 

20.  18 

22.  70 

19  76 

19  70 

20  38 

19 

19 

97 

20  79 

20  26 

H 

22  72 

F 

20  60 

19  78 

H 

24  40 

20 

19 

95 

20  32 

H 

U 

00 

<0 

H 

25.  47 

F 

19  58 

H 

21  50 

20  87 

21 

19 

95 

F 

20  22 

F 

20  28 

20  73 

F 

20  93 

19  70 

20  55 

20  28 

22 

F 

19  97 

H 

21  35 

19  70 

19  98 

20  15 

23 

20  21 

F 

20  OS 

F 

20  56 

F 

19  80 

19  70 

19.  82 

H 

30  55 

24 

F 

20  00 

F 

19  97 

20  09 

19.  78 

21  77 

25 

H 

27  36 

H 

21  05 

F 

19  77 

H 

26  63 

20  64 

26 

H 

20  47 

22  07 

F 

20.  60 

21  95 

20  29 

27  F 

20 

25 

H 

20  72 

20  68 

F 

19  70 

20  35 

20  12 

28 

19  85 

F 

20  31 

19  20 

19  73 

20  38 

20  04 

29 

- 

F 

19.  68 

19  68 

20.  15 

19  95 

30 

- 

F 

19  95 

H 

23  73 

F 

19  78 

19  72 

20  32 

19  98 

31 

- 

20  91 

- 

— 

19  73 

- 

19  95 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO 

READING8 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1  20  10 

20  61 

22 

01 

20 

39 

21  75 

21  01 

22  09 

20  17 

19  72 

19.  77 

20  54 

20  72 

MAX 

20  77 

24  18 

24 

05 

21 

89 

27  36 

25.  47 

20  22 

21  35 

19  80 

20  18 

26.  63 

30  55 

MIN 

19  90 

19  95 

19 

78 

19 

85 

19  87 

19  78 

19.  20 

19  76 

19.  68 

19  58 

19.  67 

19  68 

DAYS 

22 

17 

13 

0 

10 

11 

14 

6 

5 

12 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

179 

F-NOT  AT  STATED 

TIME 

H-PEAK 

STAGE 

THE 

MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR 

WAS 

20  68 

HIGHEST  STAQE  WAS  30  55  AT  2  30  A  M  ON  DEC  23 
LOWEST  STAGE  WAS  19  20  ON  JUL  28 
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DAILY  STAGE  FOR  1986 


PASS  MANCHAC  NEAR  PONCHATOULA,  LA 

LOCATION  LAT  30-26-53.  LONG  90-24-01  ON  PILING  60  FEET  EAST  OF  SOUTH  END  OF  U  S  HIGHWAY 
51  BRIDGE,  NINE  MILES  SOUTH  OF  PONCHATOULA  <STA  Q542006  > 

GAGE  STAFF  TYPE 

GENERAL  INFORMATION  ON  MAR  18,  1977  CAGE  WAS  RAISED  0  48  FOOT  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK 

ELEVATIONS  STAGES  FROM  JAN  1  THRU  MAR  17  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM 

RECORDS  AVAILABLE  JULY  11,  1955  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  5  40  FEET  ICA'JSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT  30.  1985  LOWEST,  MINUS  2  00  FEET  ON 

jan  r: .  ■  i 


DAILY  E: 

!GHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0  0 

0  6 

-O  7 

0  B 

1  2 

1  4 

0  5 

0  1 

1  7 

1  7 

1  6 

2  3 

2 

0  9 

0  8 

-0  7 

0  8 

1  1 

1  5 

0  3 

0  0 

1  8 

1  6 

1  B 

1  9 

3 

1  0 

0  0 

-0  8 

0  9 

1  1 

1  4 

-0  8 

0  1 

1  8 

1  9 

1  7 

1  A 

4 

0  9 

1  0 

-0.  9 

1  4 

1  2 

1  5 

0  0 

0  4 

1  5 

1  8 

1  6 

1  2 

5 

0  6 

1  4 

0  0 

1  7 

1  5 

1  9 

0  3 

0  5 

1  2 

1  4 

1  6 

1.  1 

6 

0  6 

1  3 

0  2 

1  4 

1  4 

1  7 

0  6 

0.  5 

1  0 

1  3 

1  5 

1.  2 

7 

0  9 

1  0 

0  1 

1  1 

1.  3 

1  5 

0  8 

0  4 

1  3 

1  3 

1  5 

1  4 

8 

1  3 

1  3 

0  3 

0  4 

1  3 

1  3 

0  8 

0  7 

1  1 

1  6 

1  6 

1  4 

9 

1  6 

1  3 

0  8 

-0  7 

1  2 

1  5 

1  2 

0  7 

1  2 

1  6 

1  5 

1  4 

10 

1  6 

1  2 

l.  0 

0  4 

0  B 

1  3 

1  1 

0  8 

1  6 

1  7 

1  3 

1.  2 

1  1 

1  3 

0  4 

0  9 

0  6 

1  4 

i  2 

0  7 

0  7 

1  6 

1  7 

1  8 

1  6 

12 

1  5 

0  0 

1  3 

0  4 

1  5 

0  8 

0.  5 

0  6 

1  4 

1  7 

1  6 

1  3 

13 

1  4 

0  1 

1  3 

0  6 

1  3 

0  5 

0  3 

0  8 

1  2 

1  9 

1  3 

1.  0 

14 

1  3 

0  8 

1  8 

2  1 

1  4 

0  7 

0  5 

0  7 

1  3 

1  7 

1  6 

1  5 

15 

0  0 

0  4 

1  4 

0  9 

1  7 

0  7 

0  3 

0  8 

1  4 

1  5 

1.  5 

1  5 

16 

1  2 

0  6 

1  2 

0  5 

1  9 

0  7 

0  3 

0  5 

1  2 

1  3 

1  6 

1  7 

17 

0  8 

0  8 

1  1 

0  5 

2  1 

0  8 

0  3 

0  4 

1  5 

1  3 

1  5 

1  7 

18 

1  0 

0  9 

1  2 

0  8 

2  2 

0  6 

0  4 

0  c 

1.  7 

1.  4 

i  * 

1  5 

19 

1  0 

0  9 

1  3 

1  1 

1  7 

0  5 

0  3 

0.  0 

1  9 

1  6 

1  3 

1  5 

20 

0  5 

0  9 

1  4 

1  4 

1  5 

0  6 

0  4 

0  4 

2  2 

1  9 

1  4 

1  4 

21 

0  6 

0  9 

1  1 

0  7 

1  4 

0  0 

0  3 

0  5 

2  0 

1  8 

1  3 

1.  3 

22 

0  5 

0  8 

1  0 

0  2 

1  3 

0  8 

0  4 

1  2 

1.  8 

1  7 

1  4 

1.  3 

23 

0  4 

0  7 

0  0 

0  4 

1  3 

1  0 

0  5 

1  1 

1  6 

1  8 

l  7 

2  5 

24 

0  5 

1  0 

0  9 

0  7 

1  3 

1  3 

0  4 

0  6 

2  6 

1  9 

1  6 

2  3 

25 

1  0 

0  4 

0  0 

0  8 

1  2 

0  5 

0  4 

0  5 

1  6 

1  7 

1  9 

1  9 

26 

0  6 

0  2 

0  5 

0  8 

1  3 

0  5 

0  5 

0  6 

1  5 

1  6 

1  7 

1  6 

27 

-0  2 

0  0 

0  6 

1  1 

1  4 

0  4 

0  5 

n  8 

I  6 

1  4 

1  7 

1  5 

28 

-0  5 

-0  6 

0  4 

1  0 

1  4 

0  6 

0  4 

0.  8 

1  5 

1  3 

1  -  6 

1  4 

29 

-0  5 

0  7 

0  9 

1  5 

0  5 

0.  2 

0  9 

1  4 

1  4 

2  2 

1  4 

30 

0  0 

0  7 

l  2 

1  5 

0  4 

0  l 

0.  9 

1  6 

1  2 

2  3 

1  3 

31 

0  3 

0  8 

1  4  - 

0  4 

1  0  - 

1  5  - 

1  2 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO 

READINGS  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN  07  07 

0  6  0  8 

1  4 

1  0 

0  4 

0  6 

1  5 

1  6 

1  6 

1.  5 

MAX  16  14 

18  17 

2  2 

1  8 

1  1 

1. 2 

2  2 

1  9 

2  3 

2  5 

MIN  -05  -06 

-0  9  -0  7 

0  0 

0  4 

-0  8 

0  0 

1  0 

1  2 

1  3 

1  0 

DAYS  31  28 

31  30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS 

FOR  THE  YEAR  WAS 

365 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR 

WAS  1  0 

HIGHEST  STAGE  WAS  2  5  AT 

8 

00  A  M  ON  DEC 

23 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  O  9  ON  MAR  4 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


BAYOU  BONFOUCA  AT  SLIDELL.  LA 

LOCATION  LAT  30-16-18.  LONG  89-47-39  ABOUT  30  FEET  UPSTREAM  FRQM  HIGHWAY  433  BRIDGE  < STA 
8554003  > 

GAGE  STAFF  TYPE 

GENERAL  INFORMATION  ON  FEB  7,  1975  GAGE  WAS  RAISED  0  57  FOOT  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK 

ELEVATIONS  STAGES  FROM  JAN  1  THRU  FEB  6  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM 

RECORDS  AVAILABLE  AUG  17-  1962.  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  6  8  FEET  ( CASUED  BY  HURRICANE)  ON  AUG  18.  1969  LOWEST.  MINUS  0  6  FOOT  ON 

F23  i5.  196J. 


DAILY  EIGHT 

A  M 

STAGE 

IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT 

NGVD 

( 1966  - 

*DJ  ; 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0 

7 

0  7 

0 

7 

0 

2 

0 

7 

0 

7 

0 

9 

1 

2 

0  5 

1 

0 

0 

5 

1  3 

2 

0 

5 

0  7 

-0 

3 

0 

2 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

1 

n 

0  5 

1 

0 

0 

8 

1  1 

3 

0 

5 

0  5 

-0 

3 

0 

5 

0 

9 

0 

4 

0 

7 

1 

2 

1  0 

1 

2 

1 

0 

1  2 

4 

0 

7 

0  2 

0 

0 

0 

7 

0 

2 

0 

6 

0 

5 

1 

2 

1  0 

1 

2 

1 

0 

1  0 

5 

0 

0  2 

0 

0 

0 

7 

0 

2 

0 

7 

0 

5 

1 

1 

0  7 

1 

3 

1 

2 

1  0 

6 

1 

0 

0  7 

0 

2 

0 

7 

0 

4 

0 

1 

0 

1 

0 

0  5 

1 

3 

1 

2 

0  9 

7 

1 

0 

0  2 

0 

2 

0 

7 

0 

4 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1  2 

1 

1 

1 

0 

1  0 

8 

1 

2 

0  2 

0 

0 

0 

4 

0 

6 

0 

7 

0 

8 

0 

9 

1  2 

1 

0 

0 

7 

1  0 

9 

1 

4 

0  2 

0 

-» 

0 

2 

0 

7 

0 

7 

0 

6 

1 

0 

1  0 

1 

2 

1 

Q 

0  s 

10 

1 

4 

0  2 

0 

2 

0 

2 

0 

7 

0 

5 

0 

5 

i 

0 

1  0 

‘ 

2 

1 

0 

0  5 

1  1 

1 

2 

0  1 

0 

5 

0 

4 

0 

7 

0 

3 

0 

5 

l 

0 

0  6 

, 

0 

1 

2 

0  7 

12 

0 

7 

0  1 

0 

5 

0 

7 

0 

9 

0 

2 

0 

7 

1 

2 

1  0 

1 

0 

1 

2 

0  5 

13 

0 

6 

0  3 

0 

7 

-0 

3 

0 

9 

0 

2 

0 

5 

1 

2 

1  2 

0 

5 

0 

9 

0  8 

14 

0 

9 

-0  3 

0 

7 

0 

2 

1 

0 

0 

4 

0 

5 

1 

0 

1  0 

0 

5 

0 

7 

1  1 

15 

0 

9 

-0  3 

0 

7 

0 

2 

1 

1 

“ 

2 

0 

7 

1 

0 

t  0 

G 

7 

0 

5 

1  3 

16 

o 

9 

-0  3 

0 

7 

0 

2 

1 

1 

0 

2 

0 

9 

1 

2 

0  8 

0 

8 

l 

0 

1  3 

17 

0 

5 

-0  3 

L 

3 

0 

4 

1 

0 

0 

5 

1 

0 

1 

0 

0  9 

1 

0 

1 

0 

1  2 

IB 

0 

2 

0.  2 

0 

7 

0 

7 

0 

7 

0 

6 

1 

0 

1 

0 

1  2 

1 

0 

0 

8 

1  1 

19 

0 

2 

0  2 

0 

9 

0 

7 

0 

7 

0 

/ 

1 

0 

0 

8 

1  2 

0 

9 

0 

a 

1  0 

20 

0 

2 

0  4 

0 

7 

0 

7 

0 

Q 

0 

7 

I 

0 

8 

1  0 

0 

7 

0 

5 

1  2 

21 

0 

7 

0  4 

0 

2 

0 

5 

0 

9 

0 

7 

1 

2 

0 

5 

1  0 

0 

7 

0 

5 

1  2 

22 

0 

7 

0  7 

0 

2 

0 

5 

1 

2 

0 

7 

1 

0 

0 

5 

1  0 

0 

5 

0 

7 

1  4 

23 

0 

8 

0  2 

0 

2 

0 

7 

1 

2 

Q 

7 

1 

0 

0 

9 

0  8 

0 

5 

0 

5 

1  5 

24 

1 

0 

0  2 

0 

2 

0 

7 

1 

2 

0 

5 

0 

9 

1 

0 

0  5 

0 

8 

0 

8 

1  3 

25 

0 

9 

0  4 

0 

7 

9 

0 

7 

0 

2 

0 

7 

0 

9 

0  5 

1 

0 

1 

0 

1  2 

26 

0 

7 

0  6 

0 

7 

G 

9 

0 

7 

0 

2 

0 

5 

0 

8 

0  7 

I 

0 

l 

0 

1  4 

27 

0 

5 

0  7 

0 

2 

0 

2 

0 

5 

0 

4 

0 

7 

0 

7 

1  0 

1 

0 

1 

2 

1  4 

28 

0 

7 

0  7 

0 

-i 

0 

2 

0 

5 

0 

7 

0 

9 

0 

5 

0  5 

0 

9 

1 

3 

1  2 

1 

31 

0 

2  - 

— 

0 

4 

- 

0 

6 

— 

-- 

1 

2 

0 

7 

— 

0 

5 

— 

1  3 

the 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0  7 

0  3 

0  4 

0  5 

0  7 

0  6 

0  8 

0  9 

0  9 

0  9 

0  9 

1  J 

MAX 

1  4 

0  7 

0  9 

0  9 

1  2 

1  0 

1  2 

1  2 

1  2 

l  3 

1  3 

1  6 

MIN 

0  2 

-0  3 

-0  3 

-0  3 

0  2 

0  2 

0  5 

0  5 

0  5 

0  5 

0  5 

0  5 

DAYS 

31 

28 

31 

pn 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  tGTAL  NUMBER  OF  DAYS  for  the  YEAR  WAS  365 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0  7 

HIGHEST  STAGE  WAS  1  6  AT  8  00  A  M  ON  DEC  30 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0  3  ON  FEB  14  AND  LATER  DATE i S  > 


2  38 


DAI  L Y  STAGE  FOR  J986 


LAKE  PONTCHARTRAIN  AT  PREMIER.  LA 

LOCATION  LAT  30-06-22  LONG  90-25-17  GAGE  INTAKE  AND  STAFF  ON  STRUCTURE  1,200  FEET  OFF  SHORE 
FROM  SERVICE  ROAD  AND  REMOTE  RECORDER  ON  S HOPE  <STa  0555006  ’ 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  WITH  BUBBLER  EQUIPMENT  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  ON  may  22.  1975  GAGE  WAS  RAISED  10  00  FEE  I  TO  AGREE  WITH  NEW  GAGE  ZERO 

STAGES  FROM  JAN  1  THRU  MAY  21  WERE  CORRECTED  TG  NEW  DATUM  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  WAS  MINUS 
10  00  FEET.  NGVD  PRIOR  TO  1957,  GAGE  ZERO  WAS  ERRONEOUSLY  REPORTED  AS  MINUS  10  08  FEET.  M  S  L 

RECORDS  AVAILABLE  SEP  1931  TO  SEP  1965.  AND  JAN  1969  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  12  09  FEET.  FROM  WATERMARK  LEFT  BY  HURRICANE  OF  SEP  10.  1965  LOWEST.  MINUS 

2  1  FEET  ON  JAN  26.  1930  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD 


OAILV  EIGHT  A  M 

stage  zn 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT 

NGVD 

(  1965  AD. 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOv 

1 

0 

93 

0 

34 

0 

73 

0  92 

1 

26 

1  56 

2 

0 

62 

1 

02 

0  98 

1 

1  1 

1  70 

3 

1 

1  1 

0 

33 

1 

25 

1  05 

1 

37 

1  52 

4 

0 

5: 

0 

63 

2 

29 

1  18 

1 

32 

1  90 

5 

0 

75 

0 

95 

1  36 

1 

03 

1  56 

6 

0 

36 

1 

01 

-0 

22 

1  1  1 

1 

16 

1  28 

7 

1 

12 

0 

75 

-0 

15 

0  08 

1 

44 

1  25 

B 

1 

71 

1 

20 

0 

12 

0  70 

1 

49 

1  24 

9 

1 

82 

1 

26 

0 

49 

0  51 

1 

45 

1  25 

10 

1 

70 

1 

45 

0 

66 

0  65 

1 

49 

1  32 

1  1 

1 

23 

0 

73 

-0 

21 

0  55 

1 

41 

1  43 

12 

0 

99 

-0 

52 

-0  07 

1 

56 

1  37 

13 

0 

50 

0 

23 

0 

08 

-0  19 

1 

58 

1  27 

14 

0 

35 

0 

25 

0 

29 

-0  04 

1 

09 

1  35 

15 

0 

03 

0 

26 

0 

62 

-0  04 

l 

02 

1  24 

16 

0 

21 

0 

53 

0  02 

1 

02 

1  30 

17 

0 

65 

0 

46 

0  54 

1 

03 

1  22 

18 

0 

78 

0 

68 

0  29 

1  05 

1  16 

19 

0 

68 

0 

91 

0  07 

1  69 

1  10 

20 

0 

27 

0 

35 

1 

55 

1  87 

1  26 

21 

0 

34 

n 

36 

1  58 

1  39 

22 

0 

44 

0 

78 

I  54 

1  36 

23 

0 

90 

1  35 

1  50 

24 

1 

27 

1  33 

1  37 

25 

1 

49 

1  29 

1  61 

26 

1 

15 

0 

46 

1  16 

0  93 

27 

0 

14 

0 

10 

1  18 

1  18 

28 

0 

52 

1  07 

1  79 

g 

06 

0  76 

1  20 

2  11 

31 

0 

34  --- 

_ 

_ 

0 

72 

_ 

1 

22 

0  86 

the 

FOLLOWING  REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0  70 

0 

68 

0 

34  0 

69 

0 

82 

0 

55 

1  33 

1  28 

1 

42 

MAX 

1  92 

1 

45 

0 

72  2 

29 

0 

86 

1 

36 

1  87 

1  58 

2 

l  1 

MIN 

-0  06 

0 

23 

-0 

22  -0 

52 

0 

76 

-0 

19 

1  02 

1  02 

0 

93 

DAYS 

28 

17 

1  1 

14 

3 

19 

0 

0 

13 

18 

30 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR 

THE  YEAR 

WAS 

171 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0  96 
HIGHEST  STAGE  WAS  UNDETERMINED 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  WAS  MINUS  0  70  ON  JAN  29  AND  LATER  DATE  <  S  > 


DEC 

1  91 
1  23 
0  71 
1  15 
1  27 

1  24 
1  04 
1  20 
1  IS 
0  89 

l  27 
0  84 
1  02 
1  03 
1  25 

l  49 
1  47 
1  19 


1  19 
1  91 
0  71 
18 


DAILY  STAGE  FOR  19B6 


LAKE  PONTCHARTRAIN  AT  MANDEVILLE*  LA 

LOCATION  LAT  30-21 -31 ,  LONG  90*05*45  ON  EAST  SIDE  OF  GREATER  NEW  ORLEANS  EXPRESSWAY  BRIDGE. 

0  5  MILE  FROM  NORTH  PLAZA  OF  BRIDGE  < STA  8557506  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT 

GENERAL  INFORMATION  ON  AUG  2.  1976  CAGE  WAS  RAISED  10  00  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  GAGE  ZERO 

STAGES  FROM  JAN  1  THRU  AUG  2  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM  PRIOR  TO  1976  CAGE  ZERO  WAS  MINUS 
10  00  FEET.  NCVD 

RECORDS  AVAILABLE  SEP  26,  1931,  TO  DATE  PRIOR  TO  “i».  2.  19L7.  GAGE  WAS  LOCATED  AT  LOTTS 

WHARF  ADD  0  3  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1955  EXTREMES  IN  CURRENT  REPORTS  HAVE  BEEN  CORRECTED 

EXTREMES  HIGHEST,  7  60  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT  28.  1985  LOWEST,  MINUS  2  25  FEET  ON 

JAN  26,  1938  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NCVD 


DAILY  EIGHT  , 

4  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO  IS  AT 

NGVD 

(  1957 

ADJ  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAV 

JUN 

JUL 

AUG  SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1 

70 

1 

32 

0 

43 

1 

40 

1 

77 

2  00 

1  44 

1 

13 

2 

36 

2  88 

2 

1 

85 

1 

25 

0 

36 

1 

35 

1 

58 

2  11 

1  25 

1 

03 

2 

45 

2  38 

3 

1 

49 

1 

30 

0 

50 

1 

57 

1 

50 

2  18 

0  77 

0 

99 

2 

42 

1  80 

4 

1 

42 

1 

20 

0 

60 

2 

22 

1 

07 

2  31 

0  87 

1 

01 

2 

40 

1  68 

5 

1 

19 

1 

70 

0 

83 

p 

44 

2 

14 

2  58 

1  04 

1 

01 

2 

58 

1  78 

6 

0 

96 

2 

20 

1 

09 

2 

35 

2 

09 

2  60 

1  14 

1 

09 

2 

32 

1  82 

7 

1 

40 

1 

69 

0 

96 

1 

77 

2 

02 

2  40 

1  20 

1 

12 

2 

32 

1  95 

8 

I 

91 

2 

15 

1 

24 

1 

25 

1 

84 

2  23 

1  29 

1 

13 

2 

27 

2  22 

9 

2 

02 

2 

13 

1 

57 

0 

10 

i 

68 

2  19 

1  33 

1 

14 

2 

68 

2 

25 

2  10 

10 

2 

03 

2 

19 

1 

97 

1 

14 

1 

47 

2  14 

1  36 

1 

14 

2 

50 

1 

94 

1  60 

1  1 

1 

76 

1 

03 

1 

87 

1 

1 1 

2 

05 

2  01 

1  45 

! 

24 

2 

54 

2 

30 

2  OO 

12 

1 

60 

0 

94 

2 

10 

1 

27 

2 

13 

1  75 

1  36 

2 

74 

2 

25 

1  98 

13 

1 

10 

0 

88 

1 

96 

1 

27 

2 

08 

1  38 

1  25 

2 

66 

1 

79 

1  36 

14 

1 

04 

1 

42 

2. 

75 

1 

64 

2 

08 

1  35 

1.  26 

2 

19 

2 

02 

1  93 

15 

0 

81 

0 

96 

1 

75 

1 

38 

2 

42 

1  49 

1  24 

2 

10 

2 

35 

2  08 

16 

1 

16 

1 

20 

1 

70 

1 

10 

2 

58 

1  51 

1  23 

1 

97 

2 

35 

2  48 

17 

1 

46 

1 

44 

1 

43 

1 

22 

2 

65 

1  49 

1  22 

2 

10 

2 

30 

2  40 

10 

1 

54 

1 

47 

1 

00 

1 

39 

2 

69 

1  47 

1  20 

2 

05 

2 

27 

2  10 

19 

1 

32 

1 

52 

1 

86 

1 

52 

2 

29 

1  48 

1.  17 

2 

33 

2 

12 

2  26 

20 

1 

00 

1 

50 

1 

76 

2 

20 

2 

10 

1  56 

1  16 

2 

74 

2 

42 

2  09 

21 

0 

94 

1 

63 

1 

26 

1 

48 

2 

12 

1  73 

1.  14 

2 

60 

2 

12 

1  98 

22 

0 

94 

1 

71 

0 

61 

1 

15 

2 

05 

1  73 

1  17 

2 

51 

2 

30 

2  04 

23 

0 

88 

1 

62 

0 

72 

1 

25 

2 

03 

1  75 

1  20 

2 

62 

2 

60 

4  07 

24 

1 

20 

1 

73 

0 

74 

1 

32 

1 

89 

l  97 

1  21 

2 

90 

2 

45  I 

2  64 

25 

1 

55 

1 

30 

0 

91 

1 

30 

1 

78 

2  29 

1  21 

2 

60 

2 

87 

1  06 

26 

0 

94 

1 

36 

39 

1 

41 

1 

8/ 

2  30 

1  25 

2 

29 

2 

00 

1  72 

27 

-0 

1  1 

0 

75 

1 

32 

1 

60 

1 

86 

2  17 

1  29 

2 

22 

2 

10 

1  94 

28 

0 

31 

0 

50 

1 

1 

15 

1 

65 

2 

21 

1  93 

1  68 

1  30 

1  15 

2 

13 

98 

2. 

42 

72 

1  90 

2  02 

1  55 

85 

31 

1 

13 

— 

1 

35 

— 

— 

2 

08  - 

1  15 

2. 

14 

— 

2  04 

THE  FOLLOWING  REFER 

ONLY 

TO 

READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

mean 

1  23  1 

43 

1 

31 

1 

47 

2. 

04 

1 

91 

I  21 

1  09 

2 

37 

2  33 

2 

10 

MAX 

2  03  2 

20 

2 

75 

2 

44 

2 

69 

2 

60 

1  45 

1  24 

2 

90 

2  07 

4 

07 

MIN 

-Oil  0 

50 

0 

36 

0 

10 

1 

47 

1 

35 

0  77 

0  99 

1 

85 

1  79 

1 

36 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

1 1 

0 

23 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

307 

F-NOT  AT 

STATED  TIME 

I- ICE /SHORE 

ICE 

THE  MEAN 

STAGE  FOR  THE  YEAR 

WAS 

1  70 

HIGHEST 

STAGE  WAS  4 

27  AT 

1  1 

00 

A  M 

ON  DEC 

23 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0  18  ON  JAN  27 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


f 


2*»C 

LAKE  PONTCHARTRAIN  AT  MJDLAKE  NEAR  NEW  ORLEANS.  LA 

LOCATION  LAT  30-11-16-  LONG  90-07-33  ON  SOUTH  BOUND  LAN"  OF  GREATER  NEW  ORLEANS  EXPRESSWAY 
BRIDGE-  11  6  MILES  NORTH  OF  THE  SOUTH  PLAZA  <STA  8560006  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT 

GENERAL  INFORMATION  ON  AUG  2.  1976  GAGE  WAS  RAISED  10  00  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  CAGE  ZERO 

STAGES  FROM  JAN  1  THRU  AUG  2  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM  PRIOR  TO  1976  GAGE  ZERO  WA5  MINUS 
10  00  FEET.  NGVD 

RECORDS  AVAILABLE  AUG  9,  1957.  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  6  14  FEET  {CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT  29,  1985  LOWEST,  MINUS  1  28  FEET  ON 

MAR  6,  1965  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD 


DAILY  EIGHT  i 

4  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO 

IS  AT 

NGVD 

(  1957 

ADJ 

DAY 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

0 

96 

0 

20 

1 

16 

1 

57 

77 

1 

21 

0 

67 

2 

16 

2 

12 

2 

17 

r 

1 

03 

0 

OB 

1 

13 

1 

54 

1 

87 

0 

91 

0 

54 

2 

19 

2 

02 

2. 

28 

3 

1 

3C 

0 

21 

1 

31 

1 

50 

1 

96 

0 

47 

0 

79 

2 

07 

2 

26 

2 

20 

4 

1 

30 

0 

35 

1 

91 

1 

68 

2 

02 

0 

67 

0 

85 

1 

78 

2 

24 

2 

20 

5 

1 

43 

0 

53 

2 

i  7 

1 

84 

2 

22 

0 

80 

0 

87 

1 

58 

2 

00 

2 

41 

6 

1 

65 

0 

80 

2 

09 

1 

85 

2 

05 

1 

00 

0 

93 

1 

47 

1 

90 

2 

10 

7 

1 

56 

0 

70 

1 

54 

1 

78 

1 

85 

1 

18 

0 

98 

1 

86 

2 

05 

2 

06 

0 

1 

93 

o 

90  F 

0 

66 

1 

62 

1 

66 

1 

27 

1 

06 

1 

74 

2 

26 

2 

02 

9 

1 

93 

1 

34 

0 

55 

1 

48 

1 

66 

1 

41 

1 

14 

1 

92 

2 

30 

2 

00 

10 

2 

00 

1 

68 

1 

09 

1 

27 

I 

58 

1 

39 

1 

25 

2 

25 

2 

21 

1 

79 

1  1 

1 

14 

1 

63 

0 

94 

1 

75 

1 

50 

1 

14 

1 

26 

2 

23 

2 

27 

2 

10 

12 

0 

81 

1 

87 

0 

98 

1 

84 

1 

18 

0 

80 

1 

45 

1 

89 

2 

45 

2 

08 

13 

0 

74 

1 

67 

1 

08 

1 

74 

0 

83 

0 

78 

1 

54 

1 

75 

2 

39 

1 

86 

14 

1 

1  1 

2 

53 

1 

39 

1 

80 

1 

05 

0 

94 

1 

50 

1 

80 

2 

04 

1 

88 

15 

0 

*■> 

CD 

1 

54 

1 

43 

2 

05 

1 

06 

0 

90 

1 

26 

1 

75 

1 

90 

2 

05 

16 

0 

96 

1 

45 

0 

99 

2 

26 

1 

15 

0 

93 

0 

99 

1 

72 

1 

84 

2 

13 

17 

1 

19 

1 

16 

0 

98 

2 

29 

1 

30 

0 

90 

0 

70 

1 

82 

1 

86 

2 

04 

18 

1 

23 

1 

57 

1 

16 

2 

40 

1 

27 

0 

95 

0 

51 

2 

01 

1 

88 

2 

00 

19 

2 

24 

1 

67 

1 

35 

2 

09 

1 

12 

0 

80 

0 

61 

2 

45 

2 

10 

1 

89 

20 

1 

29 

1 

73 

1 

89 

1 

92 

1 

20 

0 

64 

0 

81 

2 

78 

2 

51 

2 

12 

2*. 

1 

37 

1 

25 

1 

27 

1 

99 

1 

19 

0 

65 

1 

12 

2 

54 

2 

38 

1 

90 

22 

1 

50 

0 

44 

0 

90 

1 

81 

1 

27 

0 

77 

1 

53 

2 

44 

2 

25 

1 

97 

23 

1 

45 

0 

47 

1 

10 

1 

77 

1 

42 

0 

92 

1 

62 

2 

20 

2 

35 

2 

28 

24 

0  81 

1 

52 

0 

53 

1 

17 

1 

67 

I 

63 

0 

87 

1 

20 

2 

21 

2 

38 

2 

20 

25 

0  75 

1 

13 

0 

63 

1 

1  1 

1 

58 

1 

87 

0 

83 

1 

23 

2 

12 

2 

38 

2 

25 

26 

1  12 

1 

12 

1 

12 

1 

17 

1 

56 

1 

84 

0 

95 

1 

41 

2 

05 

2 

05 

1 

86 

27 

1  30 

0 

44 

1 

08 

1 

31 

1 

65 

1 

66 

1 

02 

1 

50 

2 

05 

1 

99 

1 

84 

28 

0  50 

0 

36 

0 

92 

1 

41 

1 

87 

1 

36 

1 

05 

1 

40 

1 

89 

1 

80 

2 

29 

1 

26 

59 

86 

77 

73 

49 

95 

21 

84 

08 

65 

93 

31 

0  34  - 

.... 

— 

1 

12 

— 

— 

1 

80  - 

— 

1 

04 

2 

16 

— 

— 

1 

90 

— 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0  55 

l 

23 

1  08 

1  27 

1  79 

2 

50 

0 

94 

1 

17 

2 

02 

2 

12 

2 

12 

MAX 

1  30 

2 

00 

2  53 

2  17 

2  40 

2 

22 

1 

41 

2 

16 

2 

78 

2 

51 

2 

93 

MIN 

-0  39 

V 

36 

0  08 

0  55 

1  27 

0 

83 

0 

47 

0 

51 

1 

47 

1 

65 

1 

79 

DAYS 

8 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  342 
F=*NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  54 

HIGHEST  STAGE  WAS  3  85  AT  1 2  00  NOON  ON  DEC  23 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0  40  ON  JAN  29 


DEC 

2  68 
2  25 
1  54 
1  62 
1  70 

1  70 
1  74 
1  95 
1  90 

1  63 

2  08 
1  83 
1  47 

1  77 
1  88 

2  26 
2  20 

1  90 

2  04 
1  88 

1  75 

1  76 

3  65 

2  50 
1  70 

1  60 
1  80 
1  73 
1  80 
1  67 
1  86 


1  93 
3  65 
1  47 
31 


DAILY  stage  FOR  1986 


LAKE  PONTCHARTRAIN  AT  WEST  END,  LA 

LOCATION  LAT  30-01-18,  LONG  90-06-  JN  WEST  END  OF  MUNICIPAL  YACHT  BUILDING  IN  WEST  END 

HARBOR  <  ST  A  8562506  ) 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  ON  APR  7,  1975  GAGE  WAS  RAISED  10  68  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK 

ELEVATIONS  AND  NEW  GAGE  ZERO  STAGE  FROM  JAn  1  THRU  APR  6  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM  PRIOR 

TO  1975  GAGE  2ER0  WAS  MINUS  10  00  FEET,  NGVD 

RECORDS  AVAILABLE  SEP  25,  1931,  TO  NOV  30,  1946-  AND  MAR  9.  1949,  TO  DATE  PRIOR  TO  DEC 

1,  1946.  GAGE  WAS  LOCATED  110  FEET  WEST  OF  SOUTHERN  YACHT  CLUB  SUBTRACT  0  1  FOOT  FROM  DAILY 
STAGES  PRIOR  TO  1955  EXTREMES  IN  CURRENT  REPORTS  HAVE  BEEN  CORRECTED 

EXTREMES  HIGHEST,  6  11  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT  28,  1985  LOWEST.  MINUS  2  20  FEET  ON 

JAN  26  AND  27.  1938  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1964-65  ADJ  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

i 

1  65 

1  01 

0  33 

0  96 

1  37 

1 

56 

0  38 

1  95 

1  81 

2  03 

2  59 

2 

1  65 

1  23 

0  05 

0  90 

1  40 

1 

68 

0  30 

1  92 

l  71 

2  16 

3 

1  51 

1  15 

0  25 

0  96 

1  35 

1 

70 

0  66 

1  80 

1  99 

1  35 

4 

1  35 

1  39 

0  42 

1  65 

1  50 

1 

70 

0  71 

1  55 

1  92 

1  98 

1  50 

5 

1  62 

1  76 

0  56 

1  93 

1  62 

1 

90 

0  63 

1  31 

1  75 

2  12 

1  58 

6 

0  96 

2  00 

0  92 

1  90 

1  56 

1 

79 

0  66 

1  20 

1  70 

1  84 

1  56 

7 

1  73 

1  56 

0  73 

1  37 

1  47 

1 

59 

0  72 

1  65 

1  96 

1  82 

8 

2  27 

1  85 

0  97 

0  65 

1  32 

1 

39 

1  09 

0  77 

1  56 

2  03 

1  77 

9 

2  28 

1  98 

1  32 

0  74 

1  26 

1 

34 

1  09 

0  83 

1  71 

2  09 

1  76 

10 

2  56 

2  00 

1  69 

0  72 

0  97 

0  94 

0  95 

1  98 

2  02 

1  65 

1  1 

1  94 

1  45 

1  65 

0  74 

1  34 

0  70 

1  04 

1  95 

2  09 

1  98 

12 

1  61 

0  95 

1  68 

0  44 

1  67 

0  45 

1  23 

1  67 

2  22 

1  95 

13 

1  17 

0  77 

1  79 

0  84 

1  54 

0  45 

1  34 

1  54 

2  21 

2  02 

14 

0  92 

1  04 

2  56 

1  13 

1  57 

0  61 

1  27 

1  60 

1  91 

1  79 

15 

0  72 

0  96 

1  59 

1  04 

1  84 

0  63 

1  05 

1  51 

1  75 

1  81 

16 

0  79 

0  97 

1  53 

1  07 

2  08 

0  66 

0  69 

1  50 

1  71 

1  89 

17 

1  29 

1  17 

1  25 

1  04 

2  06 

0  71 

0  44 

1  57 

1  66 

1  80 

18 

1  54 

1  29 

1  54 

0  91 

2  31 

0  75 

0  29 

1.  76 

1  73 

1  76 

19 

1  45 

1  31 

1  8! 

1  08 

1  90 

0  59 

0  44 

2  21 

1  95 

1  71 

20 

0  99 

1  32 

1  73 

1  68 

1  85 

0  32 

0  58 

2  50 

2  42 

1  87 

21 

1  04 

1  45 

1  14 

1  06 

1  83 

0  37 

0  60 

2.  25 

2  19 

1  76 

22 

1  01 

1  56 

0  25 

0  64 

1  45 

0  56 

1  23 

2  03 

1  76 

23 

1  17 

I  51 

0  25 

0  85 

1  43 

0  62 

1  37 

I  95 

2  12 

2  03 

24 

1  17 

1  52 

0  37 

0  92 

1  40 

1 

35 

0  60 

1  93 

2  26 

1  96 

25 

1  55 

1  13 

0  40 

0  86 

1  30 

1 

56 

0  53 

1  87 

2  28 

1  89 

26 

1  61 

1  03 

0  88 

0  92 

1  24 

0  65 

1  14 

1  79 

1  82 

1  75 

27 

0  53 

0  48 

0  86 

1  12 

1  42 

0  80 

1  26 

1  81 

1  79 

1  75 

28 

-0  14 

0  55 

0  76 

1  34 

1  59 

0  82 

1  17 

1  65 

1  67 

2  30 

29 

0  37  - 

0  88 

1  12 

1  64 

0  70 

1  43 

1  60 

1  59 

2  87 

30 

0  78  - 

0  89 

1  32 

1  59 

0  73 

1  70 

1  81 

1  45 

2  87 

1  55 

31 

1  01  - 

0  92  - 

1  64  - 

— 

— 

0  76 

1  96  - 

1  75  - 

1  76 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  1 

READINGS  i 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1  29 

1 

30 

1 

03  1 

06 

1 

56 

1 

60 

0  67 

0 

93 

1  76 

1  92 

1  95 

1 

76 

MAX 

2  56 

2 

00 

2 

56  1 

93 

2 

31 

1 

90 

1  09 

1 

96 

2  50 

2  42 

2  87 

2 

59 

MIN 

-0  14 

0 

48 

0 

05  0 

44 

0 

97 

1 

34 

0  32 

0 

29 

1  20 

1  45 

1  65 

1 

35 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

1 1 

24 

29 

29 

31 

28 

8 

THE 

TOTAL  NUMBER  OF 

DAYS 

FOR 

THE  YEAR 

WAS 

31  1 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  38 
HIGHEST  STAGE  WAS  UNDETERMINED 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0  30  ON  JAN  28 


J 
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DAILY  STAQE  FOR  1986 


LAKE  PONTLHAR TRAIN  (IRISH  BAYOU)  NEAR  SOUTH  SHORE,  LA 

LOCATION  LAT  30-08-46,  LON©  89-51-41  U  S  HIGHWAY  11  BRIDGE  ACROSS  IRISH  BAYOU  (8TA 
8567503  > 

©ACE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 
8567503  ) 

©ENERAL  INFORMATION  ON  JULY  27,  1976  ©ACE  WAS  RAISED  10.00  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  ©AGE  ZERO 

STAGES  FROM  JAN  1  THRU  JULY  27  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM  PRIOR  TO  1976  ©AGE  ZERO  WAS  MINUS 
10  00  FEET.  NGVD 

RECORDS  AVAILABLE  MAY  3,  1949,  TO  DATE  PRIOR  TO  APR  17,  I960,  ©ACE  WAS  LOCATED  ON  90UTH 

DRAWBRIDGE  SUBTRACT  0  1  FROM  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1955 


EXTREMES  HIGHEST,  7  16  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  AUC  18.  1969  LOWEST.  MINUS  1.30  FEET  ON 

JULY  25,  1954  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT 

NGVD 

(1957  ADJ  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2  00 

1  42 

0  71 

1  45 

1  93 

2  39 

1  81 

1  59 

2  90 

2  75 

2  72 

3  22 

2 

2  16 

1  45 

0  33 

1  42 

1  78 

2  50 

1  59 

1  58 

2  85 

2  60 

2  72 

2  90 

3 

1  95 

1  60 

0  51 

1  57 

1  99 

2  69 

1  20 

1  62 

2  70 

2  79 

2  74 

1  98 

4 

1  81 

1  79 

0  63 

2  13 

2  18 

2  70 

1.  39 

1  66 

2  49 

2  71 

2  72 

2  18 

5 

2  00 

2  15 

0  81 

2  46 

2  38 

2.  90 

1  59 

1  65 

2  22 

2  54 

3  16 

2  28 

6 

1  49 

2  40 

1  28 

2  40 

2  39 

2  80 

1  75 

1  68 

2  20 

2  40 

2  64 

2  38 

7 

2  01 

1  80 

1  02 

1  99 

2  40 

2  54 

1  82 

1  72 

2  48 

2  72 

2  78 

2  42 

8 

2  36 

2  25 

1  28 

1  49 

2  32 

2  32 

1  87 

1  75 

2  32 

2  94 

2  76 

2  60 

9 

2  55 

2  17 

1  61 

1  20 

2  12 

2  30 

1  90 

1  80 

2  52 

3  10 

2  70 

2  56 

10 

2  71 

2  38 

2  09 

1  59 

1  99 

1.  79 

1  91 

2  90 

2  92 

2  58 

2  20 

1 1 

2  25 

1  78 

2  00 

1  53 

2  35 

1  54 

1  99 

2  92 

3  11 

2  90 

2  58 

12 

1  95 

1  40 

2  29 

1  58 

2  38 

1  30 

2  15 

2  70 

3  16 

2  78 

2  54 

13 

1  55 

1  25 

2  10 

1  70 

2  26 

1  35 

2  31 

2  51 

3  19 

2  50 

1  74 

14 

1  45 

1  58 

3  00 

1  89 

2  32 

t  56 

2  29 

2  59 

2  77 

2  48 

2  20 

15 

1  20 

1  20 

2  00 

1  73 

2  50 

1  65 

2  12 

2  53 

2  48 

2.  58 

2  30 

16 

1  31 

1  37 

1  79 

1  30 

2  65 

l  69 

1  84 

2  45 

2  38 

2  60 

2  80 

17 

1  70 

1  51 

1  50 

1  39 

2  70 

l  70 

1  54 

2.  51 

2  38 

2  48 

2  69 

18 

1  88 

1  59 

1  99 

1  40 

2  90 

1  80 

1  35 

2  60 

2  32 

2  48 

2  38 

19 

1  68 

1  61 

2  10 

1  55 

2  75 

1  58 

1  39 

2  90 

2  68 

2  42 

2  65 

20 

1  48 

1  68 

2  15 

1  97 

a  63 

1  30 

1  51 

3  30 

2  98 

2  70 

2  40 

21 

1  31 

1  70 

1  47 

1  60 

2  65 

1  50 

1  89 

2  95 

2  86 

2.  60 

2  32 

22 

1  35 

1  83 

0  66 

1  44 

2  50 

1  58 

2  10 

2  92 

2  82 

2  52 

2  44 

23 

1  34 

1  66 

0  78 

1  64 

2  49  F 

2  IB 

1  55 

2  15 

2  75 

2  98 

2  92 

4  52 

24 

1  52 

1  93 

0  90 

1  73 

2  38 

2  19 

1  50 

1  78 

2  84 

3  12 

2  90 

3  28 

25 

1  91 

1  51 

1  02 

1  79 

2  26 

2  36 

1  49 

1  89 

2  84 

3  02 

2  95 

2  23 

26 

1  89 

1  58 

1  50 

1  72 

F 

2  03 

2  21 

1  70 

2  12 

2  75 

2  82 

2  70 

2  11 

27 

0  90 

0  95 

1  67 

1  86 

F 

2  33 

2  09 

1  79 

2  30 

2  75 

2  72 

2.  50 

2  39 

28 

0  62 

1  15 

1  59 

1  88 

2  33 

1  82 

1  99 

2  20 

2  64 

2  58 

2.  72 

2  28 

29 

0  92  - 

1  49 

1  70 

2  30 

1  93 

1  78 

2  30 

2  60 

2  42 

3  30 

2  30 

30 

1  25  - 

1  40 

1  88 

2  29 

1  98 

1  79 

2  68 

2  78 

2  26 

3  48 

2  20 

31 

1  42  — 

1  50 

2  33  — 

1.  09 

2  90 

2  40 

2  40 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

1 

67 

1  67 

1 

46 

1  70 

2 

35 

2 

35 

1  64 

1  93 

2  68 

2  74 

2  73 

2. 

50 

MAX 

2 

71 

2  40 

3 

00 

2  46 

2 

90 

2 

90 

t  99 

2  90 

3  30 

3  19 

3  48 

4 

52 

MIN 

0 

62 

0  95 

0 

33 

1  20 

1 

78 

I 

82 

1  20 

1  35 

2  20 

2  26 

2  42 

1 

74 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

17 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  352 
F*NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2  1 1 
HIGHEST  STAGE  WAS  4  55  AT  7  30  A  M  ON  DEC  23 
LOWEST  STAGE  WAS  0  20  ON  JAN  27 


DAILY  STAGE  FOR  1986 
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RIGOLETB  NEAR  LAKE  PONTCHARTRAIN  (LA.  > 

LOCATION  LAT  30-10-02,  LDNC  89-44-13  ABOUT  50  FEET  SOUTHEAST  OF  U  9  HIGHWAY  90  AT  FORT 
PIKE.  NEAR  EXTREME  EAST  END  OF  LAKE  PONTCHARTRAIN  (STA  8570003  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  ON  MAR  25.  1975  CAGE  WAS  RAISED  10  77  FEET  TO  AOREE  WITH  NEW  BENCHMARK 
ELEVATIONS  AND  NEW  GAGE  ZERO  STAGES  FROM  JAN  1  THRU  MAR  24  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM 
PRIOR  TO  1975  CAGE  ZERO  WAS  MINUS  10  00  FEET.  NGVD 

RECORDS  AVAILABLE  SEP  1931  TO  DATE  ADD  0  2  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1955  LOCATION  OF  GAGE 
HAS  BEEN  CHANGED  SEVERAL  TIMES  DURING  PERIOD  OF  RECORD  THE  GAGE  HAS  BEEN  LOCATED  AT  THE 
PRESENT  SITE  SINCE  APR  17.  1963 


EXTREMES 

JAN  26. 

HIGHEST.  9  00  FEET  (CAUSED 
1938  EXTREMES  HAVE  BEEN 

BY  HURRICANE)  ON  AUO 
ADJUSTED  TO  NOVD 

18.  1969 

LOWEST. 

MINUS  1  9  FEET 

ON 

DAILY  EIGHT 

A  M  STAGE  IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD  (1970 

ADJ 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

1  27 

-0  85 

-0  23 

0  21 

0  93 

0  52 

0  25 

1  46 

1  39 

1  18 

2 

1  40 

F 

-0  87 

-0  35 

0  09 

1  12 

0  38 

0.  34 

1.  45 

1  22 

1  00 

3 

1  10 

F 

-0  85 

-0  10 

0  44 

1  30 

-0  01 

0  34 

1  20 

1  35 

1.  12 

4 

0  95 

F 

-0  88 

0  50 

0  70 

1.  38 

0  20 

0  32 

1.  24 

1  26 

5 

0  69 

F 

0  10 

-0  85 

0  71 

0  89 

1  50 

0  33 

0  25 

0  98 

1  55 

6 

0  31 

0  78 

-0  50 

0  70 

0  90 

0  98 

0  45 

0  32 

0  87 

1.  24 

7 

0  89 

-0  01 

-0  68  F 

0  20 

0  92 

1  19 

0  55 

0  35 

1  36 

1  44 

8 

1  39 

0  68 

-0  40 

-0  09 

0  93 

0  99 

0  40 

0  30 

1  58 

1  42 

9 

1  58 

0  45 

-0  09 

-0  40 

0  70 

0  89 

0  49 

0  40 

1  79 

1.  38 

10 

1  83 

0  85 

0  44 

0  28 

0  50 

0  73 

0  32 

0  50 

1  58 

1.  25 

1  1 

1  33 

0  45 

0  12 

0  89 

0  57 

0.  06 

0  67 

1  80 

1  29 

12 

1  19 

0  82 

0  30 

0  76 

-0  01 

-0  04 

0  85 

1  80 

1  15 

13 

0  80 

0  44 

0  39 

0  65 

0  20 

0  01 

0  97 

1  85 

0  88 

14 

0  80 

1  58 

0  43 

0  75 

0  20 

0  22 

0  96 

1  28 

0  90 

15 

0  50 

0  31 

0  10 

0  89 

0  40 

0  38 

0.  82 

1  05 

0  98 

16 

0  80 

-0  04 

-0  38 

1  01 

F 

0  40 

0  45 

0  56 

0  90 

1  08 

17 

1  05 

-0  29 

0  00 

1  02 

0  49 

0  27 

0  90 

0  90 

18 

1  16 

F 

-0  27 

0  34 

-0  21 

1  28 

0  58 

-0  18 

0  75 

1  OB 

19 

0  97 

-0  20 

0  20 

-0  05 

1  20 

0  39 

0  01 

1  20 

0  98 

20 

0  50 

-O  18 

0  44 

0  50 

1.  20 

0  07 

0  15 

1  49 

1  30 

21 

0  55 

-0  08 

-0  27 

0  01 

1  28 

0.  34 

0  53 

1  35 

1  18 

22 

0  58 

0  03 

F 

-0  79 

0  11 

1  19 

0  22 

0  68  F 

1  30 

1  37 

1  10 

23 

0  50 

0  03 

F 

-0  78 

0  36 

1  11 

F 

0  90 

0  07 

0  68 

1.  30 

1  61 

1  58 

24 

0  88 

0  23 

-0  72 

0  36 

1  06 

F 

1  06 

0.  05 

0  28 

1.  45 

1  82 

1  48 

25 

1  28 

-0  11 

-O  48 

0  49 

0.  89 

0  81 

0  04 

0  48 

1  45 

t  68 

1  58 

26 

1  05 

0  01 

-0  01 

0  41 

0  70 

0.  67 

0  32 

0  80 

1.  38 

1  51 

1  24 

27 

0  15 

-0  55 

0  18 

0  53 

0  78 

0  48 

0  42 

0  90 

1.  36 

1  38 

1  02 

28 

-0  25 

0  21 

0  33 

0  71 

0  26 

0.  74 

0.  05 

1.  30 

1  25 

1.  45 

29 

- 

0  00 

0  01 

0  69 

0  38 

0  49 

1  00 

1  29 

1  00 

1.  60 

30 

- 

0  00 

0  12 

0  61 

0  69 

0  51 

1  22 

1  40 

0  BO 

1  88 

31 

_ 

-0  10  - 

— 

0  80 

- 

0.  65 

1  50  — 

0  90 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

0  94 

0 

09 

-0  13 

0 

17 

0  83 

0  76 

0  33 

0  56 

1.  36 

1  32 

1  25 

MAX 

1  83 

0 

85 

1  50 

0 

71 

1  28 

1  50 

0  74 

1  50 

1  46 

1  85 

1  88 

MIN 

0  15 

-0 

55 

-0  88 

-0 

40 

0  09 

-0  01 

-0  04 

-0  IB 

1  20 

0  75 

0  88 

DAYS 

27 

17 

31 

30 

31 

24 

31 

31 

12 

31 

30 

THE  TOTAL 

NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR  THE 

YEAR 

WAS 

326 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0  68 
HIGHEST  STAGE  WAS  3  16  AT  9  00  A  M  ON  DEC  23 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  WAS  MINU9  1  15  ON  MAR  3 


DEC 

1  58 
1  25 
O  48 
0  72 
0  85 

1  10 
1  10 
1  20 
1  08 
0.  40 

0  80 
0.  74 
-0  15 
0  48 
0  59 

1  12 
0  99 
0  63 
1  03 
0  84 

0  73 
0  95 
3.  12 
1.  40 
0  50 

0  30 
0  52 
0  39 
0  49 
0  30 
0  67 


0  85 
3  12 
-0  15 
31 


2^4 


DAILY  STAGE  FOR  19B6 


LAKE  BOR ONE  AT  RICOLETS  (LA  > 

LOCATION  LAT  30-08-30,  LONG  89-38-20  ON  DOCK  OF  APACHE  OIL  COMPANY  IN  LITTLE  RICOLETS,  NEAR 
IWW  (STA  8572503  > 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  ON  MAR  20.  1975  CAGE  WAS  RAISED  10  7 6  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK 
ELEVATIONS  AND  NEW  GAGE  ZERO  STAGES  FROM  JAN  1  THRU  MAR  19  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM 

PRIOR  TO  1975  CAGE  ZERO  WAS  MINUS  10  00  FEET,  NGVD 

RECORDS  AVAILABLE  FEB  10,  TO  MAR  30,  1950.  DEC  21,  1957,  TO  SEP  10,  1965.  AND  JULY  11.  1967, 

TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST,  12  25  FEET.  FROM  WATERMARK  LEFT  BY  HURRICANE  OF  AUG  1969  LOWEST.  MINUS  2  04 
FEET  ON  FEB  23.  1978  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD 


DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT 

NGVD 

(1970  ADJ  > 

DAY 

JAN  FEB 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0  81 

0  35 

1  57 

1  19 

0  64 

1  98 

1  83 

1  28 

1  06 

2 

0  92 

0  30 

1  70 

0  84 

0  75 

1  99 

1  49 

0  95 

0  60 

3 

0  42 

0  94 

1  95 

0  82 

0  93 

t  59 

1  38 

0  98 

0  22 

4 

0  54 

1  21 

2  06 

1  02 

0  94 

1  43 

1  13 

1  27 

0  74 

5 

-0  13 

1  26 

2  13 

1  11 

0  80 

0  93 

0  94 

1  55 

0  87 

6 

F  0  10 

1  18 

2  05 

1  17 

0  89 

1  17 

0  92 

1  25 

1  10 

7 

1  39 

1  67 

1.  24 

0  B4 

1  22 

1  70 

1  75 

1  43 

8 

1  51 

1  53 

1  07 

0  70 

1  10 

1  93 

I  78 

1  25 

9 

1  20 

1  32 

0  93 

0  82 

1  50 

2  18 

1  62 

1  28 

10 

1  05 

1  26 

0  75 

0  07 

1  95 

2  08 

1  74 

0  70 

1  1 

1  54 

0  98 

0  28 

1  03 

2  04 

2  45 

1  54 

0.  82 

12 

1  12 

0  13 

0  38 

1  30 

1  78 

2  25 

1  03 

0  43 

33 

0  95 

0  74 

0  56 

1  55 

1  81 

2  28 

0  82 

0  40 

14 

F  0  64 

1  24 

0  57 

0  78 

1  58 

1  81 

1  62 

0  82 

0  25 

15 

-0  05 

1  36 

0  94 

0  87 

1  39 

1  65 

1  23 

0  83 

16 

1  30 

0  85 

1  12 

1  12 

1  57 

1  13 

0  82 

17 

1  30 

l  06 

1  17 

0  78 

1  50 

0  84 

0  63 

18 

1  65 

1  22 

1  27 

0  67 

1  43 

0  67 

0  69 

19 

1  50 

1  43 

1  09 

0  57 

1  62 

1  28 

0  87 

20 

1  72 

1  56 

0  75 

0  67 

1  90 

1  50 

1  13 

21 

1  85 

1  45 

0  93 

1  02 

1  42 

1  39 

1  42 

22 

1  82 

1  38 

0  80 

1  02 

1  48 

1  50 

1  38 

23 

1  70 

1  27 

0  55 

0  79 

1  42 

I  93 

1  65 

24 

1  66 

1  22 

0  57 

0  48 

1  67 

2  17 

1  64 

25 

1  43 

1  27 

O  53 

0  69 

1  80 

1  72 

1  95 

26 

1  22 

0  96 

0  77 

1  21 

1  77 

1  98 

0  84 

27 

1  25 

0  67 

0  85 

1  42 

1  76 

1  67 

1  33 

28 

0  93 

0  48 

1  13 

1  37 

1  78 

1  72 

1  37 

29 

F  0  60 

0  93 

0  95 

1  00 

1  71 

1  77 

1  33 

1  53 

30 

0  54 

0  83 

1  22 

1  10 

2  00 

1  80 

1  05 

l  43 

31 

1  17  - 

1  18 

2  08 

0  97 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0  44 

0 

30  0 

57 

1  25 

1 

25 

0 

90 

1 

06 

1  62 

1 

56 

1 

26 

0 

81 

MAX 

0  92 

0 

64  0 

60 

1  85 

2 

13 

1 

27 

08 

2  04 

2 

45 

1 

95 

1 

43 

MIN 

-0  13 

-0 

05  0 

5J 

0  30 

0 

13 

0 

28 

0 

48 

0  93 

0 

67 

0 

63 

0 

22 

DAYS 

6 

2  0 

2 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

14 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  238 
F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  21 
HIGHEST  STAGE  WAS  UNDETERMINED 
LOWEST  STAGE  WAS  UNDETERMINED 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


2^5 


CHEF  MENTEUR  PASS  NEAR  LAKE  BORGNE  (LA  > 

LOCATION  LAT  30-04-04,  LONG  09-48-25  ON  EAST  BANK,  SOUTH  OF  U  S  HIGHWAY  90  BRIDGE.  ON 
TALLY  HO  CLUB  WHARF  (STA.  8575003  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  ON  APR  7,  1975  CAGE  WAS  RAISED  10  00  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  CAGE  2ER0 

STAGES  FROM  JAN  1  THRU  APR  6  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  WAS  MINUS 
10  00  FEET  NGVD 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE,  APR  30,  TC  JUNE  9,  1945,  FEB  11.  TO  MAR  30.  1950.  JULY  27,  1957.  TO 
SEP  10,  1965.  AND  OCT.  18,  1967,  TO  DATE  PRIOR  TO  OCT  10,  1967,  CAGE  WAS  LOCATED  ON  LAKE 
BORGNE  NEAR  MOUTH  OF  CHEF  MENTEUR  PASS  DISCHARGE.  1937  AND  1945 

EXTREMES  HIGHEST,  9  07  FEET  (FROM  HIGH-WATER  INDICATOR)  AS  RESULT  OF  HURRICANE  ON  SEP  10.  1965 
LOWEST,  MINUS  1  69  FEET  ON  FEB  23.  1978  (POSSIBLY  LOWER  IN  MAR  1965)  EXTREMES  HAVE  BEEN 
ADJUSTED  TO  NGVD 


DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT 

NGVD 

(1969  ADJ  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0 

79 

0  19 

-0  68 

-0 

33 

0 

03 

1  09 

0  75 

0  36 

1  68 

1  29 

1  20 

2 

0 

90 

-0  15 

1  11 

-0 

40 

0 

00 

1  33 

0  48 

0  40 

1  62 

1  04 

1  08 

3 

0 

40 

-0  25 

-1  10 

-0 

01 

0 

73 

1  53 

0  36 

0  56 

1  35 

1  08 

0  60 

4 

0 

32 

0  01 

-0  86 

0 

67 

0 

79 

1  50 

0  52 

0  61 

1  15 

1  29 

1  12 

5 

0 

08 

0  23 

-0  69 

0 

82 

0 

88 

1  70 

0.  59 

0  38 

0  75 

1  52 

1  30 

6 

-0 

41 

0  52 

-0  45 

0 

64 

0 

90 

1  59 

0  78 

0  50 

0  99  F 

0  90 

1  25 

1  46 

7 

0 

41 

0.  18 

-0  43 

0 

41 

l 

01 

1  34 

0  80 

0  49 

1  15 

1  55 

1  64 

1  43 

8 

1 

05 

0  90 

-0  19 

0 

00 

1 

10 

1  12 

0  70 

0  41 

t  01 

1  79 

1  60 

1  31 

9 

1 

04 

0  71 

0  15 

0 

48 

0 

81 

0  90 

0  60 

0  53 

1  39 

1  90 

1  49 

1  28 

10 

1 

10 

1  01 

0  65 

0 

62 

0 

68 

0  85 

0  35 

0  62 

1  75 

1  90 

1  60 

0  65 

1  1 

0 

5B 

0  33 

0 

72 

0 

35 

1 

10 

0  59 

-0  10 

0  88 

1  78 

2. 

22 

1  45 

0  95 

12 

0 

50 

0  38 

1 

15 

0 

42 

0 

60 

-0  29 

-0.  04 

1  10 

1  52 

2 

00 

1.  08 

0  64 

13 

0 

12 

0  33 

0 

62 

0 

70 

0 

50 

0  24 

0.  17 

1  29 

1  59 

2 

08 

1  18 

0  40 

14 

0 

15 

0  40 

1 

90 

0 

59 

0 

75 

0  29 

0  40 

1  29 

1  55 

1 

47 

0  98 

0  56 

15 

-0 

20 

-0  19 

0 

50 

0 

10 

0 

88 

0  52 

0  50 

1  07 

1  35 

1 

12 

1  00 

0  75 

16 

0 

15 

0  00 

0 

15 

-0 

28 

0 

91 

0  52 

0  70 

0  78 

1  23 

1 

00 

0  86 

1  ^0 

17 

0 

32 

-0  09 

-0 

20 

0 

20 

0 

91 

0  65 

0  75 

0  49 

1.  19 

0 

90 

0  70 

0  95 

18 

0 

30 

-0  22 

-0 

35 

1 

22 

0.  79 

0  82 

0  29 

1  10 

0 

BO 

0  80 

0  68 

19 

-0 

10 

-0  18 

-0 

13 

1 

25 

0  90 

0  62 

0  25 

1  42 

1 

38 

1.  02 

1  30 

20 

-0 

44 

-0  13 

0 

50 

1 

40 

1  02 

0  23 

0  39 

1  80 

1 

69 

1  28 

1  00 

21 

-0 

51 

0  05 

-0 

20 

1 

49 

0  93 

0  48 

0  59 

1.  35 

1 

40 

1  51 

0  93 

22 

F 

0 

28 

0  25 

0 

25 

1 

38 

0  83 

0  40 

0  88 

1  42 

1 

50 

1  48 

1  42 

23 

0  50 

0 

70 

1 

30 

0.  80 

0  12 

0  70 

1  38 

1 

79 

1  66 

4  00 

24 

0  35  F 

-0 

75 

0 

56 

1 

25 

0  90 

0  10 

0  39 

1  58 

2 

00 

1  66 

1  02 

25 

0  33 

-0 

25 

0 

63 

1 

00 

0  78 

0  20 

0  65 

1 

64 

1  68 

0  68 

26 

0  29 

0 

16 

0 

51 

0 

78 

0  63 

0  51 

0  99 

1 

72 

0  89 

0  29 

27 

F 

-0 

80 

-0  23 

0 

55 

0 

62 

0 

88 

0  37 

0  55 

1  19 

1 

50 

1  22 

0  63 

28 

-0 

25 

0  25 

0 

71 

0 

15 

0 

45 

0  19 

0  92 

1  09 

1 

45 

1  55 

0  50 

29 

-0 

1  1 

0 

1  o 

-0 

19 

0 

51 

0  62 

0  57 

1  41 

1  50 

1 

04 

1  62 

0  50 

30 

0 

21 

0 

01 

-0 

02 

0 

45 

0  81 

0  74 

I  76 

0 

82 

1  54 

0  43 

31 

0 

20 

-0 

13 

— 

0 

79 

0  84 

1  85 

0 

89 

1  10 

TME  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

0  22 

0  21 

0  1  1 

0  27 

0  86 

0  84 

0  50 

0  78 

1 

38 

1  50 

1  30 

l  01 

MAX 

1  10 

1  01 

1  90 

0  82 

1  49 

1  70 

0  92 

1  85 

1 

80 

2  22 

1  68 

4  00 

MIN 

-0  80 

-0  25 

-1  10 

-0  40 

0  00 

-0  29 

-0  10 

0  25 

0 

75 

0  80 

0  70 

0  29 

DAYS 

27 

28 

25 

30 

31 

30 

31 

31 

25 

26 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  345 
F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0  75 
HIGHEST  STAGE  WAS  4  15  AT  7  00  A  M  ON  DEC  15 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1  52  ON  JAN  27 


DAILY  ST ACE  FOR  1986 


246 


BAYOU  TERRE  AUX  BOEUFS  AT  DELACROIX,  LA 

LOCATION  LAT  29-45-30,  LONG  89-47-32  ON  WHARF  AT  SOUTHERN  NATURAL  CAS  COMPANY 
(STA  0578004  ) 


CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 
RECORDS  AVAILABLE  MAY  15,  1975  TO  DATE 


EXTREMES 

HIGHEST, 

6  86 

FEET  (CAUSED 

BY  HURRICANE)  ON 

OCT  28. 

1985 

LOWEST.  MINUS  1  29 

FEET  ON 

FEB  23, 

1978 

DAILY  EIGHT 

A  M  STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NQVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0  78 

-0  40 

0  63 

1  01 

1  30 

0  81 

0  17 

1  60 

1  60 

1.  47 

l  93 

2 

0  94 

-0  39 

0  63 

1  00 

1  37 

0  60 

0  15 

1  64 

1  33 

1  68 

1  72 

3 

F  0  74 

-0  34 

0  70 

0  91 

1  30 

0  16 

0  33 

1  57 

1  68 

I  67 

1  10 

4 

-0  23 

1  13 

1  06 

1  55 

0  32 

0  46 

1  40 

1  66 

1  72 

1  23 

3 

-0  13 

1  39 

1  30 

1  68 

0  49 

0  43 

1  27 

1  50 

1  84 

1  24 

6 

0  28 

1.  37 

1  26 

1  60 

0  61 

0  32 

1  14 

1  44 

1  60 

1.  24 

7 

F 

0  78 

0  09 

1  08 

1  26 

1  44 

0  67 

0  35 

l.  23 

1  64 

1  59 

1  20 

0 

1  30 

0  34 

0  73 

1  24 

1  28 

0  68 

0  61 

1.  23 

1  80 

1  36 

1  26 

9 

1  28 

0  55 

0  34 

111 

1  21 

0  83 

0  70 

1  37 

1  89 

1  36 

1  28 

10 

1  36 

0  92 

0.  69 

0  91 

1  21 

0  79 

0  74 

1  34 

!  77 

1  44 

1  02 

11 

0  80 

0  88 

0  60 

1  28 

1  06 

0  35 

0  78 

1  56 

1.  83 

1  70 

1  30 

12 

0  46 

1  16 

0  63 

1  41 

0  74 

0  35 

0  90 

1  44 

1  98 

1  33 

1.  17 

13 

0  26 

1  23 

0  73 

1.  24 

0  46 

0  30 

1  02 

1.  30 

1  93 

1  34 

0  81 

14 

0  30 

1  68 

0  92 

1  19 

0  54 

0  31 

1  04 

1  33 

1  63 

1.  37 

1  10 

13 

0  25 

1  14 

0  80 

1  41 

0  54 

0  32 

0  90 

1.  33 

1  43 

1  47 

1.  17 

16 

0  41 

1  05 

0  34 

1  64 

0  63 

0  38 

0  69 

1  33 

1  33 

1  30 

1  49 

17 

0  60 

0  B4 

0  30 

1.  74 

0  76 

0  33 

0  38 

1  38 

1  34 

1  42 

1  37 

18 

0  63 

1  06 

0  55 

1  79 

0  83 

0  52 

0  13 

1  49 

1  26 

1  33 

1.  19 

19 

0  60 

1  28 

0  67 

1  39 

0  66 

0  33 

0  20 

1  81 

1.  34 

1  30 

1  39 

20 

0  57 

1  19 

1  10 

1  53 

0  00 

0  11 

0.  40 

2  06 

1  86 

1  44 

1  19 

21 

0  64 

0  79 

0  64 

1  54 

0  76 

0  20 

0  38 

1  83 

1  75 

1.  39 

1.  14 

22 

0  87 

0  15 

1  43 

0  76 

0  36 

0  91 

1  85 

1  70 

i  44 

1  31 

23 

0  63 

0  17 

0  59 

1  43 

0  83 

0  40 

0  99 

1.  69 

1  78 

1  64 

2  80 

24 

O  90 

0  16 

0  71 

1  32 

1  10 

0  34 

0  82 

1  72 

1  90 

1  61 

1  70 

25 

0  62 

0  IB 

0  70 

1  25 

i  33 

0  34 

0  70 

1.  64 

1  80 

1  70 

1  28 

26 

0  70 

0  45 

0  74 

1  17 

1  32 

0  46 

0  75 

1  57 

1  64 

1  46 

1  02 

27 

0  10 

0  53 

0  90 

1  23 

1  18 

0  55 

0  80 

1  38 

1  60 

1  33 

1.  13 

28 

-0  05 

0  49 

0  95 

1  42 

0  92 

0  33 

0  83 

1  49 

1  32 

1  70 

1  03 

29 

— 

0  32 

0  89 

1  36 

0  82 

0.  49 

0  86 

1  47 

1  33 

2  08 

1  07 

30 

— 

0  33 

0  99 

1  36 

0  08 

0  27 

1  15 

1  38 

1  24 

2  13 

1  04 

31 

— 

— 

0  58 

1  34 

- - 

0  42 

1  67 

1  35 

1  30 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0  82 

0 

63 

0  34 

0  78 

1  31 

1  04 

0  47 

0  69 

1  32 

1  62 

1  37 

1  30 

MAX 

0  94 

1 

36 

1  68 

1  39 

1  79 

1  68 

0  63 

1  67 

2  06 

1  98 

2.  13 

2  80 

MIN 

0  74 

-0 

03 

-0  40 

0  34 

0  91 

0  46 

0  n 

0  13 

1.  14 

1  24 

1  30 

0  81 

DAYS 

3 

22 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAV9  FOR  THE  YEAR  WAS  331 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  05 

HIGHEST  STAGE  WAS  2  SO  AT  8  00  A  M  ON  DEC  23 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  C  46  ON  FEB  20 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


24? 


MISSISSIPPI  RIVER-GULF  OUTLET  AT  SHELL  BEACH,  LA 

LOCATION  LAT  29-51.  LONG  89-41  ON  SOUTH  BANK,  50  FEET  EAST  OF  JUNCTION  WITH  BAYOU  YSCLOSKEY 
(STA  8580004  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  JULY  7,  1948,  TO  DATE  PRIOR  TO  JUNE  30,  1961,  GAGE  WAS  LOCATED  IN  BAYOU 

YSCLOSKEY,  500  FEET  ABOVE  10UTH 

EXTREMES  HIGHEST,  11  06  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  AUG  17.  1969  ESTIMATED  LOWEST.  MINUS  2  7 

FEET  ON  MAR  5.  1965 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NCVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0  35 

-0  21 

-0  17 

0  17 

I  48 

1  15 

0  84 

1  80 

1  50 

1  12 

2 

-0  08 

-0  82 

-0  46 

0  22 

1  68 

0  78 

1  09 

1  61 

1  12 

0  61 

3 

-0  26 

-1  04 

-0  02 

1  26 

2  03 

0  86 

1  10 

1  50 

1  09 

0  54 

4 

-0  04 

-0  78 

0  60 

1  18 

2  06 

1  15 

1  17 

1  53 

1  20 

1  40 

1  54 

5 

-0  08 

-0  64 

0  72 

1  23 

2  18 

1  18 

0  95 

1  18 

0  90 

1  43 

1  60 

6 

0  07 

-0  89 

0  58 

1  11 

2  03 

1  35 

1  03 

1  25 

0  98 

1  51 

1  81 

7 

0  17 

-0  22 

-0  60 

0  46 

1  43 

1  68 

1  29 

0  96 

1.  44 

2  10 

2  03 

1  79 

0 

1  40 

1  06 

-0  44 

0  30 

1  45 

1  54 

1.  26 

0  78 

1  35 

2  19 

2  02 

1  70 

9 

1  18 

0  82 

0  03 

1  14 

1  07 

1  29 

0  97 

0  93 

1  78 

1  82 

1  60 

10 

1  28 

1  21 

0  61 

1  19 

0  99 

1  18 

0  65 

1  00 

2  15 

2  12 

0  93 

1  1 

0  64 

0  48 

0  61 

0  75 

1  20 

0  96 

0  13 

1  23 

2  16 

1  75 

1  12 

12 

0  50 

0  70 

1  23 

0  65 

0  65 

0  19 

0  32 

1  73 

1  91 

1  41 

0  64 

13 

0  30 

0  63 

0  68 

1  04 

0  57 

0  72 

0  56 

1  69 

2  16 

1  45 

0  61 

14 

0  39 

0  48 

2  00 

0  84 

0  08 

0  67 

0  82 

1  72 

2  16 

1  29 

0  56 

15 

0  09 

0  09 

0  75 

0  26 

0  96 

0  96 

0  96 

1  52 

1.  86 

0  87 

0  71 

16 

0  48 

0  32 

0  39 

0  23 

1  07 

0  86 

1  21 

1  26 

1.  79 

0  64 

1  43 

17 

0  59 

0  03 

-0  03 

0  64 

1  06 

1  12 

1.  30 

0  75 

1  61 

0  42 

0  96 

18 

0  57 

-0  17 

0  64 

1  07 

1  28 

1  26 

1.  42 

0-  71 

1  52 

0  20 

0  65 

19 

0  08 

-0  18 

0  11 

1  00 

1  42 

1  43 

1  18 

0  89 

1  64 

1  21 

1.  70 

20 

-0  32 

0  85 

0  93 

1  76 

1  65 

0  89 

0  90 

2.  16 

1  31 

1  31 

21 

-0  65 

-0  04 

0  86 

1  93 

1  59 

1  06 

0  93 

1.  95 

1  93 

1  07 

22 

-0  60 

-0  56 

0  79 

1  73 

1  48 

1  06 

1.  14 

1.  73 

1  68 

1  90 

23 

-0  09 

-0  86 

1  26 

1  53 

1  48 

0  50 

0  96 

1  52 

1  93 

4  51 

24 

0  23 

-0  60 

0  95 

1  46 

1  31 

0.  48 

0  84 

l  93 

1  93 

0  91 

25 

0  28 

-0.  11 

1  15 

1  06 

1  14 

0  59 

1  09 

2  02 

1.  92 

1  03 

26 

0  16 

0  41 

0  30 

1  01 

0  71 

0  92 

0  89 

2  00 

0  96 

0  53 

27 

-0  75 

-0  04 

0  75 

1  03 

0  78 

0  64 

0  96 

1  90 

1.  59 

0  72 

28 

-0  04 

0  89 

1  21 

0  52 

0  63 

0  52 

1  23 

1  93 

2  05 

0  42 

29 

0  04 

0  50 

0  41 

0  90 

1  15 

1  18 

1  92 

1  43 

1  90 

0  26 

30 

0  44 

0  30 

0  32 

0  84 

1  23 

1  29 

1  81 

1  22 

1  62 

0  14 

31 

0  32 

0  24 

1  17 

1  32 

1  15 

1  31 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  1 

READ] 

[NG5 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0 

27 

0 

29 

0 

12 

0 

67 

1 

09 

1 

28 

0 

97 

1  09 

1  79 

1  46 

1  47 

1  15 

MAX 

1 

40 

1 

21 

2 

00 

1 

26 

1 

93 

2 

18 

1 

42 

1  73 

2  16 

2  19 

2  12 

4  51 

MIN 

-0 

75 

-0 

26 

-1 

04 

-0 

46 

0 

17 

0 

19 

0 

13 

0  71 

1  18 

0  90 

0  20 

0  14 

DAYS 

25 

22 

31 

30 

31 

30 

31 

25 

27 

1 1 

30 

31 

THE 

TOTAL  1 

NUMBFP  OF 

DAYS 

FOR 

THE 

YEAR 

WAS 

324 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0  96 
HIGHEST  STAGE  WAS  5  10  AT  2  00  A  M  ON  DEC  23 
LOWEST  STAGE  HMb  MINUS  1  70  ON  JAN  27 


2kQ 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


WEST  BAY  NEAR  BURRwOQD -  LA 

LOCATION  LAT  29-02-25.  LONG  89-20-16  ON  CHEVRON  OIL  CO  DOCK.  IN  THE  VICINITY  QF  MILE  9  2  OF 
SOUTHWEST  PASS  OF  THE  MISSISSIPPI  RIVER  <STA  8835004  ) 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  SUBTRACT  0  79  FOOT  FROM  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1975 
RECORDS  AVAILABLE  NOV  26.  1974  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  <  FROM  INCOMPLETE  RECORD)  4  43  FEET  ON  APR  14.  1983  LOWEST,  MINUS  1  06  FEET 

ON  FEB  12,  1986 


DAILY 

eight  A  m 

STAGE  IN 

FEE  T 

GAGE 

ZERO  IS  AT 

NGVD  (1983 

ADJ  i 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JON 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

1  25 

1  00 

1  42 

1  80 

2 

21 

2 

15 

1 

95 

2  43 

2  54 

2 

i  50 

0  82 

F 

2  26 

1  58 

2 

24 

2 

20 

2 

15 

2  78 

2  43 

3 

1  43 

1  05 

1  55 

1  36 

2 

58 

2 

22 

2 

35 

2.  40 

2  36 

4 

1  62 

1  16 

1  45 

1  63 

2 

54 

2 

25 

2 

31 

2  29 

1  89 

5 

1  25 

0  90 

1  36 

1  95 

2 

90 

2 

31 

2 

30 

2  05 

1  69 

6 

1  25 

0  98 

1  23 

1  90 

2 

98 

2 

50 

2 

30 

1  72 

l  35 

7 

0  80 

0  10 

1  43 

2  04 

2 

90 

2 

40 

2 

09 

1  55 

1  15 

0 

0  87 

0  60 

1  80 

2  30 

2 

89 

2 

33 

1 

81 

1  26 

1  40 

9 

0  50 

-0  04 

1  02 

2  42 

2 

79 

2 

40 

1 

58 

1  32 

1  90 

10 

0  76 

-0  17 

1  96 

2  43 

2 

50 

2 

36 

1 

47 

1  55 

1  63 

1  1 

0  42 

-0  23 

2  lt» 

2  52 

2 

44 

F 

i. 

24 

1 

24 

1  95 

1  98 

12 

0  36 

-1  06 

2  35 

2  54 

2 

20 

1 

38 

1  98 

2  20 

13 

0  41 

2  25 

2  26 

1 

94 

1 

61 

2  24 

2  74  F 

1  90 

14 

0  65 

2  27 

2.  35 

1 

65 

2 

03 

2  34 

2  54 

1  77 

15 

0  04 

1  95 

2  13 

1 

83 

l 

87 

2  56 

2  58 

1  4B 

16 

1  13 

1  BO 

1  98 

1 

84 

F 

1 

02 

2 

19 

2  46 

2  29 

1  60 

17 

1  15 

1  75 

1  92 

1 

91 

1 

82 

2 

35 

2.  31 

2  16 

1  44 

18 

1  19 

1  52 

2  00 

2 

10 

2 

25 

2 

18 

1  95  F 

1  67 

1  45 

19 

1  21 

1  48 

2  42 

2 

53 

2 

46 

2 

14 

1  85 

1  42 

20 

0  95 

1  42 

2  22 

2 

67 

2 

64 

1 

97 

1  84 

1  63 

21 

0  57 

1  41 

2  43 

2 

96 

2 

68 

1 

78 

1  42 

1.  52 

22 

0  47 

1  54 

2.  62 

3 

02 

2. 

50 

1 

53 

1  36 

1.  70 

23 

0  17 

1  55 

2  90 

3 

09 

2 

25 

1 

00 

1.  35 

2  18 

24 

0  38 

1  79 

2  85 

2 

82 

2 

13 

1 

07 

1  46 

2  15 

25 

0  37 

2  40 

2  90 

2 

67 

1 

58 

1 

18 

1  58 

2  35 

26 

0  50 

F 

1  30 

2  48 

2  76 

2 

15 

1 

57 

1 

33 

1  69 

2  36 

27 

0  34 

1  57 

2  64 

2  60 

1 

91 

1 

50 

1 

45 

1  70 

2  10 

3  04 

F  1  80 

2  10 

2  42 

2  20 

1 

87 

1 

75 

1 

64 

1  94 

1  95 

29 

0  4  J 

2  20 

2  05 

1 

92 

70 

1 

82 

2  20 

2  03 

30 

1  15 

2  01 

1  99 

2 

10 

83 

15 

2  35 

1  74 

_ 

THE  FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0  77 

0 

54 

1  60  1 

87 

2  23 

2  41 

2  08 

1  S3 

1  93 

2  03 

1  82 

MAX 

1  62 

1 

88 

2  10  2 

64 

2  90 

3.  09 

2  68 

2  50 

2  78 

2  74 

2.  36 

MIN 

-0  04 

-1 

06 

1  15  1 

23 

1  36 

1  65 

1  02 

1  07 

1  26 

1  15 

1  42 

DAYS 

31 

13 

6 

29 

31 

30 

27 

31 

30 

10 

18 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  295 
F»NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  77 
HIGHEST  STAGE  WAS  3  55  AT  6  15  A  M  ON  DEC  23 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  WAS  MINUS  1  06  ON  FEB  12 


DEC 

1  25 
1  17 
0  70 
0  98 
1  25 

1  57 

1  78 

2  07 
2  17 
2  45 

1  87 
1  56 
1  18 
1  20 
1  20 

1  35 
1  35 
1  35 
1  30 
1  57 

1  50 
1  80 

2  68 
2  25 
1  93 

1  72 
1  70 
1  15 
1  12 
0  93 
0  80 


1  52 

2  60 
0  70 

31 


DAILY  STAGE  FOR  1986 


GRAND  ISLE  EAST  POINT,  LA 

LOCATION  LAT  29-15-48,  LONG  89-57-24  AT  U  S  COAST  GUARD  BASE  <  5TA  8840004  ) 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  CAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  NATIONAL  OCEAN  SERVICE  PRIOR  TO  1980  GAGE  WAS 
TITLED  BAYOU  RIGAUD  AT  GRAND  ISLE,  LA  IN  1980  GAGE  WAS  RELOCATED  AND  RAISED  1  56  FEET  STAGES 
IN  1980  PRIOR  TO  THE  RELOCATION  WERE  ADJUSTED  TO  NEW  GAGE  ZERO  GAGE  ZERO  OF  PUBLISHED  REPORTS 
PRIOR  TO  1980  SHOULD  BE  CORRECTED  TO  MINUS  4  61  FEET  N.  G  V  D 


RECORDS  AVAILABLE  STAGE,  AUG  2,  1947,  TO  DATE  PUBLISHED  BY  CORPS  OF  ENGINEERS  SINCE  1949 


EXTREMES 

HIGHEST.  10  6 

FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  SEP  9, 

1965 

LOWEST,  1 

4 

FEET  ON 

FEB  2, 

1951  AND  JAN 

13,  1964 

EXTREMES 

HAVE  BEEN 

ADJUSTED 

TO  CURRENT  GAGE 

ZERO 

DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO.  MINUS 

3  05  FEET. 

NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

4  00 

4  10 

3  77 

4  50 

4  71 

5  18 

5  14 

4  75 

5  59 

5  61 

4  51 

2 

4  26 

3  82 

3  81 

4  23 

4  64 

5  29 

5.  02 

4  90 

5  75 

5  45 

4  28 

3 

4  30 

3  92 

3  72 

4  39 

4  45 

5  52 

4  95 

5  04 

5  49 

5.  39 

4  06 

4 

4  49 

4  OB 

3  73 

4  59 

4  59 

5  54 

5  12 

5  06 

5  25 

4  92 

4  34 

5 

3  72 

3  96 

3  52 

4  55 

5  13 

5  80 

5  24 

5  04 

5  01 

4  68 

4  41 

6 

3  85 

3  67 

3  47 

4.  28 

4  97 

5  85 

5  34 

5  09 

4  74 

4  40 

4  33 

7 

3  70 

3  17 

3  32 

4  41 

5  19 

5  64 

5  25 

4  95 

4  70 

4.  51 

4  66 

8 

3  65 

3  81 

3  61 

4  65 

5  34 

5  65 

5  19 

4  86 

4  44 

4  69 

4  97 

9 

3  43 

3  83 

3  83 

4  73 

5  26 

5  59 

5  19 

4  63 

4  64 

5  40 

5.  01 

10 

3  49 

4  18 

4  16 

4  75 

5  23 

5  59 

5  08 

4  68 

4  85 

5  14 

5  12 

1  1 

3  43 

3  88 

4  23 

5  00 

5  50 

5  35 

4  78 

4  42 

5  13 

5  74 

5  51 

12 

3  61 

3  87 

5  16 

5  01 

5  42 

4  92 

4  74 

4  66 

5.  25 

5  62 

4  90 

13 

3  38 

3  86 

4  66 

5  04 

5  11 

4  84 

4  67 

4  72 

5  41 

5  98 

4  38 

14 

3  72 

4  53 

5.  11 

5  09 

5  08 

4  51 

4  56 

5  02 

5  53 

5  49 

4  39 

15 

3  86 

3  93 

4  88 

4  76 

5  10 

4  62 

4  57 

5  08 

5  51 

5  23 

4  17 

16 

4  10 

4  49 

4  21 

4  42 

5  16 

4  70 

4  67 

5  19 

5  43 

4  82 

4  44 

17 

4  14 

4  28 

4  30 

4  47 

5  07 

4  85 

4  85 

5  21 

5  30 

4  66 

4  24 

18 

4  10 

4  17 

4  66 

4  39 

5  11 

5  04 

5  12 

4  93 

5  09 

4  25 

4  22 

19 

4  13 

4  00 

4  52 

4  42 

5  26 

5  30 

5  16 

4  88 

5  02 

4  27 

4  14 

20 

3  81 

3  84 

3  97 

4  24 

5  20 

5  48 

5  15 

4  81 

5  03 

4  56 

4  48 

21 

3  46 

3  83 

3  49 

4  22 

5  45 

5  57 

5.  28 

4  9? 

4  64 

4  38 

4  2  7 

22 

3  45 

3  96 

3  23 

4  40 

5.  64 

5  55 

5  11 

4  66 

4  65 

4  65 

4  50 

23 

3  25 

3  61 

3  23 

4  61 

5  79 

5  66 

4  76 

4  29 

4  76 

4  93 

4  97 

24 

3  46 

3  89 

3  27 

4  74 

5  69 

5  57 

4  59 

4  25 

4  87 

5  20 

5  06 

25 

3  52 

3  76 

3  75 

5  22 

5  62 

5  78 

4  48 

4  39 

5  01 

5  07 

5  39 

26 

3  27 

4  31 

4  12 

5  27 

5  43 

5  32 

4  40 

4  37 

5  09 

5  22 

4  95 

27 

2  87 

4  39 

4  30 

5  44 

5  45 

4  90 

4  44 

4  59 

5  09 

5  15 

4  87 

26 

3  19 

4  44 

4  72 

5  19 

5  16 

4  76 

4  45 

4  88 

5  41 

5.  14 

4  85 

29 

3  55  -- 

4  62 

4  86 

4  96 

4  04 

4  50 

5  04 

5  59 

5  08 

4  72 

30 

3  76  -- 

4  63 

4  80 

4  97 

4  98 

4  59 

5  41 

5  50 

4  86 

4  40 

31 

THE  ' 

FOLLOWING  REFER  ONt v 

TO  READINGS  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3  70 

3  98 

4  09 

4  69 

5  19 

5  27 

4  88 

*  35 

5  13 

5  01 

4  62 

MAX 

4  49 

4  53 

5  16 

5  44 

5  79 

5  85 

5  34 

5  65 

5  75 

5  98 

5  51 

MIN 

2  87 

3  17 

3  23 

4  22 

4  45 

4  51 

4  40 

4  25 

4  44 

4  25 

4  06 

DAYS 

31 

26 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF  DAY9 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

365 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  4  62 
HIGHEST  STAGE  WAS  5  90  ON  OCT  13 
LOWEST  STAGE  WAS  2  07  ON  JAN  27 


DEC 

4  06 
3  60 
3  31 
3  69 

3  75 

4  15 
4  41 
4  62 
4  94 
4  39 

4  34 
3  89 
3  50 
3  71 
3  57 

3  84 
3  84 
3  83 

3  97 

4  05 

4  01 

4  42 

5  44 
4  35 
4  60 

4  09 
4  25 
3  57 
3  49 
3  42 
3  37 


4  02 

5  44 
3.  31 

31 
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DAILY  STAGE  FDR  1986 


ATCHAFALAYA  BAY  NEAR  EUGENE  ISLAND  (LA  ) 

LOCATION  LAT  29-27-03.  LONG  91-20-28  ON  AMERADA  HESS  OIL  CO  PLATFORM.  APPROXIMATELY  5  3 
MILES  NORTHEAST  OF  EUGENE  ISLAND  (STA  8855010  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  FEB  25,  1976  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  6  70  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  AUG  15.  1985 

LOWEST,  MINUS  1  Bl  FEET  ON  JAN  17,  1981 

DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

) 

0 

44 

0 

51 

0 

33 

0 

82 

1 

04 

1 

06 

1  38 

0 

70 

1  20 

0  40 

2 

0 

67 

0 

1  5 

0 

41 

0 

72 

0 

47 

1 

02 

1  07 

0 

70 

1  50 

0  30 

3 

0 

56 

0 

12 

0 

30 

0 

46 

0 

01 

1 

52 

0  82 

0 

90 

1  30 

0  00 

4 

0 

83 

-0 

20 

0 

20 

0 

46 

0 

28 

1 

40 

1  08 

0 

90 

1  10 

0  40 

5 

-0 

20 

-0 

38 

-0 

14 

0 

43 

1 

23 

1 

86 

1  14 

1 

10 

0  80 

0  60 

6 

-0 

09 

-o 

28 

0 

26 

0 

19 

0 

90 

1 

76 

1  24 

1 

30 

0  50  F 

0 

20 

1  00 

7 

-0 

07 

-0 

54 

-0 

50 

0 

16 

1 

34 

1 

71 

1  10 

0 

90 

0  50 

0 

40 

1  00 

8 

-0 

31 

1 

36 

-0 

20 

1 

27 

2 

12 

1  10 

1 

10 

0  70 

0 

90 

1  10 

9 

-o 

31 

-0 

08 

-0 

17 

1 

59 

2 

23 

1  40 

1 

00 

0  90 

1 

20 

0  90 

10 

-0 

14 

0 

65 

0 

16 

1 

30 

1 

92 

1  30 

1 

20 

1  20 

1 

30 

0  20 

1  1 

-0 

26 

-0 

22 

0 

24 

2 

01 

1 

84 

1  60 

0 

90 

1.  80 

1 

80 

0  20 

12 

0 

10 

0 

05 

1 

40 

1. 

83 

1 

72 

1  50 

0 

80 

1  40 

2 

00 

0  10 

13 

-0 

17 

0 

02 

0 

94 

1 

56 

1 

05 

1  10 

0 

90 

1  10 

1 

70 

-0  20 

14 

0 

04 

1 

62 

0 

95 

1 

00 

1 

08 

1  30 

1 

00 

1  30 

0 

90 

0  10 

15 

0 

59 

0 

02 

l 

75 

0 

99 

1 

15 

1  10 

1 

10 

0 

70 

0  20 

16 

0 

53 

1 

15 

0 

48 

1 

68 

1 

29 

0  90 

1 

30 

0 

20 

0  40 

17 

0 

79 

0 

29 

0 

65  F 

1 

60 

1 

99 

0 

99 

0.  70 

1 

20 

0 

40 

0  40 

18 

0 

18 

0 

32 

1 

49 

0 

90 

1 

27 

0 

94 

1  10 

0 

60 

0 

30 

0  40 

19 

-0 

15 

0 

04 

-0 

17 

0 

34 

0 

64 

1 

28 

1  00 

0 

50 

0 

30 

0  50 

20 

-0 

42 

-0 

09 

-o 

63 

0 

30 

0 

92 

I 

23 

1  00 

0 

30 

0 

50 

0  80 

21 

-0 

56 

-0 

1  1 

-0 

64 

0 

06 

I 

03 

1 

40 

1  10  F 

1 

00 

0 

70  F 

0  10 

0  60 

22 

-0 

67 

-0 

14 

-0 

68 

0 

19 

1 

60 

1 

41 

1  20 

1 

00 

0 

80 

1  30 

1  00 

23 

-0 

94 

-o 

31 

-0 

46 

0 

16 

2 

29 

1 

52 

1  00 

0 

80 

1 

40 

1  30 

2  90 

24 

-0 

61 

0 

03 

-0 

40 

0 

52 

1 

85 

1 

63 

1  00 

0 

30 

1 

70 

1  20 

0  BO 

25 

-0 

40 

-0 

07 

-o 

06 

1 

33 

o 

18 

2 

69 

1  00 

0 

30 

0 

90 

2  40 

0  60 

26 

-0 

60 

0 

54 

0 

18 

1 

63 

2 

17 

2 

29 

0  50 

0 

60 

1 

30 

0  90 

0  30 

27 

-1 

10 

0 

47 

0 

38 

2 

12 

2 

03 

1 

53 

1  00 

0 

80 

l 

20 

0  50 

0  30 

2B 

-0 

20 

0 

21 

0 

67 

2 

19 

1 

40 

1 

29 

0  90 

1 

00 

1 

00 

0  20 

0  10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

31 

0 

49 

— 

1 

40  -■ 

— 

— 

1 

09  - 

— 

0  70 

1 

20  - 

-  - 

0  20 

THE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

-0  07 

0 

IB 

0  35 

0 

84 

1 

39 

1 

51 

1  04 

0 

89 

1 

09 

0 

93 

0  84 

0 

51 

MAX 

0  83 

1 

62 

1  75 

5 

19 

2 

29 

2 

69 

1  60 

1 

30 

1 

80 

2 

00 

2  40 

2 

90 

MIN 

-I  10 

-0 

54 

-0  60 

0 

06 

0 

01 

0 

94 

0  50 

0 

30 

0 

50 

0 

20 

0  10 

-0 

20 

DAYS 

31 

28 

31 

21 

31 

30 

31 

31 

14 

25 

10 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR  THE 

YEAR 

WAS 

314 

F=NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0  77 

HIGHEST  STAGE  WAS  3  30  AT  9  00  A  M  ON  NOV  25  AND  LATER  DATE(S) 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1  30  ON  JAN  27 


DAILY  STAGE  FOR  1986 
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ATCHAFALAYA  BAY  AT  EUGENE  ISLAND  < LA  ) 

LOCATION  LAT  29-22-18,  LONG  91-23-06  EAST  SIDE  OF  ISLAND  WHERE  A  DREDGED  CHANNEL  EXTENDING 
FROM  LOWER  ATCHAFALAYA  RIVER  PASSES  THROUGH  POINT  AU  FER  REEF  <STA  8860010  ) 

CAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION  PRIOR  TO  1973  GAGE  WAS  MAINTAINED  BY  NATIONAL  OCEAN  SURVEY  WITH  GAGE  ZERO  AT 
MINUS  2  99  FEET.  NGVD  GAGE  REESTABLISHED  IN  APR  1973  BY  CORPS  OF  ENGINEERS  WITH  GAGE  ZERO 
AT  M  L  C  ON  MAR  6.  1973  GAGE  WAS  RAISED  1  39  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK  ELEVATIONS  AND 
NEW  GACE  ZERO  STAGES  FROM  JAN  1  THRU  MAR  3  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM 

RECORDS  AVAILABLE  STAGE,  MAY  26.  1939  TO  MAY  3,  1972  AND  APR  12.  1973  TO  DATE  ADD  0  3  TO  DAILY 
STAGES  PRIOR  TO  1944.  AND  SUBTRACT  O  7  FROM  DAILY  STAGES  FROM  1944  TO  1950  EXTREMES  IN  CURRENT 
REPORTS  HAVE  BEEN  CORRECTED 


EXTREMES 

HIGHEST, 

6 

81  FEET  (AFFECTED  BY 

HURRICANE) 

ON  JUNE 

27.  1957 

LOWEST, 

(FROM 

NCOMPLETE 

RECORD) 

MINUS 

3 

86 

FEET 

ON  FEB 

22,  1976 

DAILY  EIGHT  A  M 

STAGE  in 

FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT 

NGVD 

< 1969  ADJ 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

-0  48 

0 

24 

0 

01 

0  78 

0  60 

0  22 

0  57 

-0  03 

0  70 

1  09 

-0  90 

-1 

13 

2 

0  33 

-0 

10 

0 

04 

0  63 

0  03 

0  28 

0  26 

-0  08 

1  04 

0  03 

-1.  03 

-1 

43 

3 

0  17 

0 

00 

-0 

14 

0  60 

-0  48 

0  86 

0  07 

0  24 

0  60 

0  68 

-1  09 

-2 

07 

4 

0  67 

-0 

05 

-0 

10 

0  43 

-0  15 

0  73 

0  42 

0  25 

0  39 

-0  26 

-0  50 

-1 

38 

3 

-1  28 

-0 

63 

-0 

35 

0  05 

0  80 

1  18 

0  59 

0  60 

0  09 

-0  30 

-0  47 

-1 

03 

6 

-0  40 

-I 

43 

-0 

92 

-0  24 

0  31 

1  15 

0  61 

0  56 

-0  34 

-0  76 

-0  50 

-0 

44 

7 

-0  73 

-1 

84 

-1 

33 

-0  43 

0  90 

1  05 

0  64 

0  10 

-0  30 

-0  63 

0  56 

0 

09 

8 

-1  80 

- 1 

13 

-0 

83 

-0  24 

1  00 

1  45 

0  57 

0  20 

-0  11 

0  08 

0  35 

-0 

1 1 

9 

-1  62 

-0 

82 

-0 

79 

-0  82 

1  05 

1  53 

0  80 

0  15 

0  05 

0  42 

0  37 

0 

63 

10 

-1  59 

-0 

64 

-0 

61 

-0  05 

0  85 

1  30 

0  76 

0  25 

0  56 

0  53 

0.  25 

-0 

97 

1  1 

-1  52 

-1 

27 

-0 

65 

1  06 

1  45 

1  14 

0  60 

0  00 

0  90 

1  14 

0  02 

-1 

00 

12 

-1  25 

-0 

64 

1 

05 

1  57 

1  30 

0  80 

0  68 

0  12 

0  65 

1  34 

-0  51 

-1 

83 

13 

-1  65 

-0 

28 

0 

25 

1  18 

1  07 

0  59 

0  48 

0  22 

0  49 

1  08 

-1  76 

-1 

37 

14 

-0  94 

1 

20 

0 

24 

1  74 

1  25 

0  36 

0  48 

0  31 

0  63 

0  25 

-0  83 

-1 

24 

15 

-0  19 

-0 

05 

1 

32 

-0  23 

0  90 

0  53 

0  34 

0  29 

0  70 

-0  08 

-1  00 

-1. 

33 

16 

0  20 

0 

87 

0 

10 

-0  75 

1  38 

0  55 

0  15 

0  47 

0  45 

-0  60 

-0  60 

-1 

27 

17 

0  50 

0 

15 

0 

53 

-0  08 

1  45 

0  10 

0  07 

0  44 

0  50 

-0  44 

-0  88 

-1 

33 

18 

-0  01 

0 

10 

1 

45 

0  55 

0  25 

0  25 

0.  30 

-0  26 

0  20 

-0  92 

-0  77 

-1 

18 

19 

-0  35 

-0 

24 

-0 

57 

-0  07 

0  32 

0  57 

0  22 

-0  13 

0  02 

-0  98 

-0  84 

-0 

98 

20 

-0  67 

-0 

50 

-1 

00 

-0  72 

0  63 

0  62 

0  33 

-0  32 

-0  03 

-0  50 

-0  65 

-1 

00 

21 

-1  10 

-0 

70 

-1 

35 

-0  61 

0  63 

0  80 

0  43 

0  45 

-0  24 

-0  50 

-0  87 

-0 

85 

22 

-1  32 

-1 

02 

-1 

18 

-0  26 

1  07 

0  83 

0  45 

0  10 

-0  03 

-0  14 

0  02 

0 

19 

23 

-2  00 

-1 

12 

-1 

17 

-0  32 

1  59 

0  95 

0  27 

-0  13 

-0  02 

0  55 

0  02 

0 

67 

24 

-1  27 

-1 

09 

-1 

28 

-0  05 

1  27 

1  00 

0  34 

-0  39 

0  34 

0  83 

0  20 

-0 

54 

25 

-1  15 

-1 

09 

-0 

74 

0  80 

1  55 

2  13 

0  15 

-0  54 

0  37 

0  33 

1  90 

0 

03 

26 

-1  90 

-0 

18 

-0 

33 

1  18 

1  40 

1  60 

-0  27 

-0  25 

0  67 

0  57 

-0  06 

-0 

30 

27 

F  -1  99 

-0 

30 

-0 

31 

1  70 

1  48 

0  80 

0  33 

0  09 

0  39 

0  32 

-0  04 

-0 

68 

28 

-1  06 

-0 

63 

0 

16 

1  77 

0  88 

0  55 

-0  12 

0  19 

0  76 

0  24 

-0  70 

-1 

46 

29 

-1  01  -- 

— 

— 

0 

78 

1  20 

0  96 

0  71 

-0  39 

0  16 

1  24 

0  30 

-0  76 

-1 

62 

30 

-0  33  -- 

— 

— 

1 

21 

0  94 

0  72 

0  43 

-0  48 

0  70 

1  00 

-0  33 

-0  92 

-1. 

87 

THE  * 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

-0  83 

-0 

47 

-0  17  0  38 

0  86 

0 

84 

0  31 

0 

14 

0  40 

0  12 

-0  40 

-0  94 

MAX 

0  67 

1 

20 

1  45  1  77 

1  59 

2 

13 

0  80 

0 

70 

l  24 

1  34 

1  90 

0  67 

MIN 

-2  00 

-1 

84 

-1  35  -0  82 

-0  48 

0 

10 

-0  48 

-0 

54 

-0  34 

-0  98 

-1  76 

-2  07 

DAYS 

31 

20 

31  30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  363 
F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0  02 
HIGHEST  STAGE  WAS  2  90  AT  3  00  A  M  ON  FEB  4 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  2  40  ON  AUG  18 


252  DAILY  STAGE  FOR  1986 

EAST  COTE  BLANCHE  BAY  AT  LUKES  LANDING.  LA. 

LOCATION  LAT  29-33-48.  LONG  91-32-33  ON  DOCK,  2  8  MILES  NORTH  OF  ENTRANCE  TO  BAYOU  SALE  AND 
2  1  MILES  SOUTH  OF  SOUTH  BEND.  LA  (STA  8880013  > 

GAGE  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF 

RECORDS  AVAILABLE  FEB  22.  1957.  TO  DATE 

EXTREMES  HIGHEST.  ESTIMATED  9  50  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  AUG  15.  1985  LOWEST.  MINUS  3  66 

FEET  ON  APR  9,  1957 


DAILY  EIGHT  A  M  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1  05 

2  33 

1  23 

2  00 

1  63 

2  57 

1  47 

2  69 

3  30 

1  07 

1  01 

2 

1  40 

1  89 

1  53 

1  73 

1  04 

2  38 

1  47 

3  03 

2  88 

1  13 

0  61 

3 

1  57 

1  80 

1  20 

1  32 

0  79 

2  50 

1  93 

1  47 

2  65 

3  04 

1  24 

0  05 

4 

1  97 

1  43 

0  70 

1  54 

1  07 

2  59 

2  09 

1  47 

2  43 

2  14 

1  83 

0  07 

3 

-0  65 

1  05 

0  48 

1  49 

2  73 

3  21 

2  53 

1  46 

2  21 

2  O') 

2  19 

1  27 

6 

0  20 

1  12 

0  42 

1  12 

2  39 

3  24 

2  47 

1  46 

1  80 

1  58 

1  73 

1  80 

7 

0  36 

0  10 

-0  27 

1  13 

2  84 

3  09 

2  46 

1  45 

1  81 

1  54 

2  74 

2  30 

8 

-0  20 

1  32 

0  48 

1  50 

2  81 

3  41 

2  32 

1  46 

2  01 

2  38 

2  50 

2  03 

9 

-0  27 

1  06 

0  49 

0  40 

2  91 

3  63 

2  47 

1  46 

2  26 

2  62 

2  38 

2  36 

10 

0  41 

1  60 

1  05 

1  31 

2  61 

3  47 

2  73 

1  47 

2  78 

2  01 

0  41 

1 1 

0  17 

0  15 

1  29 

2  41 

2  35 

3  19 

2  73 

1  47 

3  32 

u  46 

12 

1  00 

1  48 

2  72 

3  11 

2  94 

2  26 

2  81 

1  47 

2  77 

-0  03 

13 

0  35 

1  83 

2  18 

2  60 

2  71 

2  05 

2  31 

1  95 

2  51 

-0  15 

-0  15 

14 

1  03 

2  91 

2  12 

3  23 

2  72 

2  05 

2  49 

2  32 

2  68 

1  40 

0  53 

15 

1  78 

1  10 

2  73 

0  61 

2  72 

1  99 

2  08 

2  47 

2  79 

1  71 

0  89 

0  61 

16 

1  76 

2  45 

1  42 

0  30 

2  08 

2  57 

2  06 

2  55 

2  29 

1  01 

1  58 

0  96 

17 

1  78 

1  66 

1  77 

1  22 

2  01 

1  91 

1  82 

2  53 

2  39 

1  54 

1  31 

0  87 

18 

1  03 

1  51 

2  75 

1  97 

2  66 

1  93 

2.  16 

1  74 

2  34 

1  41 

1  44 

0  91 

19 

0  65 

1  37  F 

1  30 

1  46 

0  66 

1  99 

1  71 

1  75 

2  23 

1  47 

1  32 

0  95 

20 

0  46 

1  38 

-0  35 

1  10 

1  19 

2  46 

1  70 

1  64 

2  23 

2  23 

1  79 

1  16 

21 

0  70 

0  93 

-0  53 

0  87 

2  08 

2  49 

i  70 

2  78 

2  01 

2  11 

1  25 

1  03 

22 

0  85 

0  17 

0  00 

1  09 

2  79 

2  60 

1  70 

2  45 

2  15 

2  31 

2  11 

2  44 

23 

0  58 

-0  33 

0  14 

1  00 

3  60 

2  70 

1  69 

2  42 

2  03 

2  88 

2  35 

3  40 

24 

1  68 

0  70 

0  23 

1  67 

3  04 

2  67 

1  70 

1  57 

2  66 

3  39 

2  25 

1  18 

23 

2  52 

0  37 

0  91 

2  54 

3  00 

3  71 

1.  69 

1  54 

3  09 

2  00 

4  39 

1  76 

26 

1  42 

1  70 

1  54 

2  93 

2  90 

3  86 

1  49 

1  75 

2  04 

2  40 

1  75 

1  12 

27 

0  45 

1  40 

1  76 

3  25 

2  66 

1  69 

2  15 

2  67 

2  47 

1  63 

0  80 

28 

1  55 

0  42 

2  04 

3  17 

2  13 

1  66 

2  28 

3  04 

2  05 

0  52 

-0  06 

29 

1  30 

2  42 

2  49 

2  43 

1  40 

2  14 

3  45 

2  11 

0  74 

0  11 

30 

1  68 

2  70 

2  21 

2  36 

1  34 

2  65 

3  29 

1  49 

0  51 

0  03 

31 

2  30 

2  60  - 

—  - - - 

1.  47 

2  70  - 

1  74  ■ 

0  15 

THE 

FOLLOWING  PEFER 

ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

0 

99 

1 

26 

1  26  1 

77 

2 

38 

2 

68 

2 

04 

1  90 

2 

55 

2  15 

t 

64 

1  00 

MAX 

2 

52 

2 

91 

2  75  3 

25 

3 

60 

3 

86 

2 

81 

2  78 

3 

45 

3  39 

4 

39 

3  40 

M.N 

-0 

65 

-0 

33 

-0  53  0 

30 

0 

66 

1 

91 

1 

34 

1  45 

1 

80 

1  01 

-0 

15 

-0  15 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

26 

28 

31 

31 

30 

26 

26 

31 

THE 

TOTAL  1 

NUMBER 

OF 

DAYS 

FOR  THE  YEAR 

WAS 

351 

h*NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1  79 

HIGHEST  STAGE  WAS  4  70  AT  7  00  A  M  ON  NOV  25 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1  46  ON  MAR  1 


PART  II 

OBSERVED  DISCHARGES 
OF  THE 

MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 
AND 

OTHER  WATERSHEDS 


MISSISSIPPI  river  AT  TARBERT  lANOING,  NIU 
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DISCHARGE  OBSERVATIONS 


H  A  I  N 

C  H  A 

N  N  E  L 

ovebbanh 

TOTH 

date 

MEAN  gage 

MAXIMUM 

MIOTh 

AREA 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

beading 

DEPTH 

MEAN 

MAXIMUM 

100 

1000 

1000 

I  BBS 

FT 

FT 

FT 

40  FT 

FF4 

FF4 

CFO 

crs 

JAN  02 

34.82 

SS 

3446 

1463 

4.34 

4.26 

IS! 

jam  oa 

33.12 

31 

3442 

1302 

3.46 

4.67 

503 

jam  04 

24. 6T 

43 

3424 

1134 

3. 74 

*.41 

434 

jam  is 

26.44 

44 

3411 

1115 

3.62 

4.15 

404 

JAn  16 

24. 2T 

42 

3404 

1032 

3.54 

«.14 

309 

JAN  21 

22.60 

:« 

3401 

448 

3.14 

3.74 

315 

jam  21 

21.  65 

34 

3400 

464 

3.17 

3.34 

300 

JAN  2T 

20.44 

37 

3400 

434 

3.45 

4.00 

324 

jam  so 

22.  SO 

36 

3404 

408 

3.44 

3.46 

310 

FEB  03 

24.66 

40 

3414 

1043 

3.74 

*.tl 

300 

FEB  06 

26. 2S 

40 

3420 

1044 

3.70 

4.26 

300 

FEB  10 

30.41 

45 

3431 

1227 

4.11 

5.46 

504 

FEB  IS 

ST.S4 

36 

3S12 

1436 

4.64 

6.71 

070 

FEB  14 

41.2T 

67 

3414 

1543 

4.74 

7.14 

70 2 

FEB  2t 

41.48 

S3 

3422 

1312 

4.74 

6.47 

713 

FEB  24 

40.TS 

32 

3413 

1443 

4.64 

6.32 

700 

FEB  2T 

34. ST 

54 

3330 

1524 

4.40 

3.43 

07! 

MAR  03 

38. ST 

37 

3327 

1444 

4.44 

6,30 

005 

NAR  06 

37.22 

31 

3312 

1411 

4.44 

7.00 

034 

MAR  10 

34.32 

46 

34TS 

1274 

4.04 

3.34 

517 

mar  is 

Si. 67 

46 

3434 

1200 

3.43 

«.6S 

459 

nar  IT 

24.44 

43 

3446 

1134 

3.43 

4.30 

447 

NAr  20 

S3. SB 

44 

3442 

1306 

4.12 

3,33 

537 

FAR  24 

38.14 

54 

3324 

1422 

4.34 

6,44 

040 

NAR  27 

34.46 

31 

3340 

1  470 

4.64 

4.60 

001 

MAR  Si 

40.63 

33 

3422 

1503 

4.64 

6.64 

704 

AFR  os 

38.47 

31 

3342 

1464 

4.22 

5.43 

020 

AFR  OT 

34. ST 

47 

3464 

1274 

3.42 

4.63 

440 

aFr  10 

33.40 

44 

3474 

1234 

3.42 

4,84 

445 

APR  14 

34.30 

46 

3304 

1244 

4.20 

3.17 

341 

AFR  IT 

34.22 

47 

3444 

1265 

4c  76 

3.13 

513 

APR  21 

33.40 

46 

3444 

1244 

4.04 

4,43 

504 

AFR  24 

33.30 

44 

3484 

1227 

4.10 

3.13 

503 

APR  20 

34.40 

46 

3444 

1263 

4.04 

5.04 

515 

NAT  01 

34.30 

47 

3443 

1236 

4.13 

3.60 

521 

MAV  OS 

33.60 

44 

3441 

1244 

3.43 

4.72 

491 

MAT  OT 

32.22 

44 

3440 

1146 

3.43 

4.34 

454 

mat  12 

24.62 

41 

3414 

1044 

3.41 

4.26 

414 

NAt  IS 

24.30 

40 

3440 

1047 

3.64 

4.33 

401 

MAV  14 

24.30 

41 

3453 

1040 

3.77 

4.50 

411 

MAf  22 

31  .43 

42 

3472 

1164 

3.44 

4.43 

400 

MAf  2T 

37.33 

44 

3524 

1362 

4.45 

3.34 

000 

MAf  24 

34.01 

31 

3340 

1411 

4,30 

3.30 

030 

JUN  02 

40. TS 

S3 

3423 

1463 

4.50 

3.34 

004 

jun  os 

40.27 

37 

3434 

1475 

4.43 

3.36 

053 

JUn  04 

34.34 

SO 

3343 

1374 

4.44 

5.56 

014 

JUN  12 

34.60 

SO 

3343 

1424 

4.50 

5.32 

041 

JUN  16 

40.03 

so 

3435 

1411 

4.52 

3.43 

037 

JUN  20 

34.73 

so 

3431 

14)2 

4.24 

3.41 

599 

JUN  23 

37. 32 

47 

3514 

1325 

4.14 

4.44 

555 

JUN  23 

34.07 

47 

3310 

1274 

4.14 

5.00 

532 

JUN  So 

30.40 

41 

3430 

1044 

3,40 

4.26 

417 

JUL  02 

30.42 

41 

3452 

1047 

3.44 

4,37 

421 

JUL  OT 

26. 2T 

36 

3425 

444 

3.43 

4.50 

303 

JUL  10 

26.13 

36 

3451 

424 

3.64 

4.37 

343 

JUU  14 

24.43 

34 

3440 

1004 

3.44 

«.3S 

340 

JUL  IT 

24.00 

34 

3430 

477 

3.43 

4,30 

374 

JUL  21 

30.63 

40 

3454 

1116 

3.44 

*,63 

440 

JUL  24 

32.23 

44 

3473 

1202 

3.63 

*.26 

430 

JUL  24 

30.47 

41 

3430 

1116 

3.77 

4.30 

421 

JUL  St 

24.44 

34 

3422 

1004 

3.FA 

3.41 

349 

4US  04 

23.44 

3S 

3414 

404 

i  ,  JO 

3.47 

3*3 

AUG  OT 

21.44 

33 

3414 

827 

A. 34 

3.43 

241 

COnTinUEO  on  next  rage 
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MISSISSIPPI  sms  ST  TARBERT  LANOtNS,  HISS, 
DISCHARGE  OBSERVATIONS 


CONTINUED 


MAIN 

C  M  A 

N  N  E  L 

total 

DATE 

MEAN  SASE 

HA XI NUN 

kioth 

area 

VELOCITIES 

DI8CMAR8E 

OISCHARSE 

SEA0IN8 

OEPTH 

MEAN 

HAXZMJ* 

100 

1000 

1000 

1«SS 

PT 

FT 

PT 

SO  PT 

PPS 

PPS 

CPS 

CPS 

AU0  I! 

ts.ss 

SI 

SS5T 

TT4 

3.28 

3.41 

250 

A  US  t« 

IS. so 

SI 

3354 

75T 

3.30 

3.81 

<90 

«UB  10 

1S.TS 

so 

3350 

tab 

3.14 

3.72 

*19 

AUS  Si 

IS. 40 

so 

SS45 

740 

3.37 

3.  SO 

244 

AUS  2S 

10.10 

so 

3353 

734 

3.20 

4.02 

241 

AUS  Si 

IS. SO 

S3 

3355 

7  00 

3.20 

3.72 

243 

ses  os 

IS. IS 

SI 

3351 

7S0 

3.10 

3.01 

*20 

SEP  04 

1T.4S 

so 

SSST 

442 

3.10 

3.03 

*f4 

8 C0  00 

1T.SS 

SI 

S3SB 

701 

3.00 

3.37 

*14 

SES  It 

IS. 44 

ss 

SSSS 

058 

3.01 

3.57 

140 

tEf  19 

17*40 

ss 

SSS4 

730 

3.14 

3.70 

233 

SEP  IS 

It. ST 

so 

SSS4 

043 

3.02 

3.30 

*09 

SEP  SS 

lt.SS 

Si 

3384 

TOO 

3,20 

3.40 

*24 

SES  25 

IS. 00 

ss 

SSST 

7  St 

3.17 

1.34 

*S9 

SES  SS 

1S.1S 

ss 

3400 

770 

3,21 

3.03 

147 

OCT  OS 

Si.sa 

54 

3404 

851 

3.58 

3. *4 

304 

OCT  00 

ST. SO 

41 

S4S4 

1004 

3.44 

4. S3 

421 

OCT  OS 

St.43 

45 

34TS 

1217 

4.08 

4.03 

#97 

OCT  14 

ss.rs 

5S 

Silt 

1442 

4.00 

0.20 

47* 

OCT  1* 

si  .to 

52 

3S40 

1592 

4.5T 

0.30 

710 

OCT  80 

44.10 

54 

SST4 

1031 

3.02 

T.10 

SIS 

OCT  SS 

44.15 

54 

SS50 

1024 

4.03 

0.03 

794 

net  sr 

4S.T4 

44 

SSSS 

1023 

4.74 

0.45 

709 

OCT  SO 

40.TT 

SS 

SS15 

loot 

4.51 

0.47 

40* 

NOv  os 

SO. ST 

51 

SSST 

1STT 

4.40 

4.14 

019 

MOV  04 

ST.SS 

50 

SSST 

13SS 

4.32 

0.00 

000 

nOv  io 

IS. IS 

50 

SSSS 

1351 

4.90 

0.21 

097 

NOV  IS 

St. 55 

51 

S54S 

1403 

4.08 

0.02 

097 

MOV  IT 

40.05 

55 

SS1S 

1313 

4.00 

4*00 

090 

NOV  SO 

40.45 

55 

SOOT 

14ST 

4.71 

0.41 

TOO 

NOv  S4 

SS.S5 

54 

3414 

1442 

4.24 

3.78 

040 

NOV  St 

40.  tO 

5t 

SS1T 

1444 

4.32 

3. S3 

049 

DEC  01 

ST. 10 

50 

S5S4 

1351 

4.42 

0.14 

997 

OEC  04 

Sa.SS 

St 

3544 

1475 

4.92 

3.41 

447 

oEe  os 

41.S1 

5t 

SSSS 

15TS 

4.80 

0.21 

794 

OEC  11 

4S.TS 

tl 

ssss 

1041 

4.13 

3.48 

T02 

oEe  is 

AJ, St 

to 

3840 

1040 

8.83 

7.41 

799 

OEe  15 

44. IS 

to 

SSSS 

1723 

4.00 

T.Ot 

090 

DEC  IS 

44. SS 

to 

3050 

1087 

3.12 

8.12 

044 

oce  ss 

44. AT 

to 

3850 

1700 

4.71 

T.Ot 

004 

DEC  SS 

40. AT 

St 

SS14 

1390 

4.44 

7.24 

048 

OISCHARSE 

RANSE, 

LONER  OLD 

RIVER  AT  NILE 

300.3. 

(STA. 

0110011.) 

CASE.  «E0  RITES  IANDINB,  LA. 

STAPP  TvPE 

AT  NILE  302.4 

.  ZERO, 

NSVO 

MISSISSIPPI 

RIVER 

ABOVE  PROPIT  ISLAND  CHUTE  (LA.) 

too 

1000 

1000 

1400 

PT 

PT 

PT 

SS  PT 

PPS 

PPS  CPS 

CPS 

JAN  30 

10.13 

70 

400 

340 

1.71 

2.20 

38.2 

MAR  00 

24.00 

SB 

442 

48* 

3.04 

5,40 

245 

AP*  24 

20.00 

82 

1017 

443 

3.01 

«.30 

101 

HAT  24 

24.00 

80 

408 

407 

4.77 

0.10 

232 

OISCHARSE 

RANfiE,  UPSTREAM  PROM  BATON  ROUSE 

AT  MILE 

248. 

(STA. 

0113004.) 

BASE.  BATON  ROUSE,  LA. 

STAPP 

TVPE  AT  MILE 

220.4. 

ZERO, 

NRVD 

MIIIIUW1  l!«»  AT  HLkl  CHASM.  LA 
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OISCHARSE  OBSERVATIONS 


MAIN 

CHAN 

H  t  L 

TOTAL 

OITE 

HCAN  BASE 

MAXIMUM 

NIDTH 

AfffcA 

VELOCITIES 

OISCHARSE 

OISCHARSE 

SCA0IH6 

OEOTH 

toe 

MEAN 

HAXtMM 

1000 

1000 

list 

ET 

et 

ET 

SB  ET 

EOS 

EES 

CEt 

CES 

JAN  10 

tist 

tott 

l.St 

l.t* 

tS3 

ECS  CO 

ttoi 

1TS5 

4.14 

4.10 

TIT 

HAS  to 

tits 

1T04 

S.T1 

s.ts 

033 

ASR  IT 

tits 

1054 

I.OS 

3.10 

sto 

HAT  00 

list 

1000 

t.TJ 

t.TS 

ASS 

JUS  It 

2100 

10TI 

l.SS 

3.T1 

010 

JUL  25 

ttoo 

ton 

1.72 

l.St 

ASS 

AUt  l« 

toso 

t  SI  T 

1.04 

l.OS 

140 

SCO  04 

t.40 

ttoo 

ISTS 

I. to 

1 .17 

ISO 

•CO  04 

ttoo 

1ST  3 

1.31 

1.33 

toe 

OCT  OS 

4. SO 

ttoo 

1S00 

3.40 

3.00 

S3* 

NOT  to 

0.00 

tlto 

mo 

3.12 

4.13 

ost 

OCC  10 

4.40 

tsoo 

1740 

4.  It 

4.20 

713 

MEASUREMENTS  HADE  ST 

U.S.  SEOLOBICAL  SURVEY. 

OISCHASSC 

SANCC.  AT 

ECRRT  CROSS INS  AT  NILE 

70.0.  (STA 

.  0154404 

.) 

OLO 

RIVER  AUXILIARY 

CONTROL 

INELOM  CHANNEL  NEAR  KNOX  L  A  NO  X  MS .  LA. 

100 

1000 

1000 

IStO 

ET 

ET 

ET 

SO  Et 

EES 

EES  CES 

CEt 

DEC  OS 

43.30 

S4 

SOS 

304 

o.so 

1.10 

ts.0 

OEC  OS 

43.73 

S3 

SOS 

sot 

l.OS 

l.St 

SS.S 

DEC  10 

44.23 

54 

SIS 

SSI 

l.TS 

1.40 

70.0 

DEC  11 

44.03 

SS 

Sts 

410 

l.St 

l.St 

•0.4 

OEC  11 

44.43 

54 

Sts 

410 

t.ss 

t.so 

7S.7 

DEC  It 

44.45 

SS 

sss 

sss 

t.4l 

1.04 

•s.o 

OEc  12 

44. SO 

S3 

sss 

sss 

2.43 

S.20 

54  ,0 

OEC  13 

4S.2S 

SO 

S41 

3S0 

t.ts 

t.ss 

•7.0 

OEe  13 

•S.3I 

SO 

141 

340 

2.42 

3. tO 

5S.S 

OCe  14 

43.00 

SO 

S41 

SSS 

t.ts 

3.00 

05,0 

OCC  14 

43.00 

SO 

S41 

343 

2.17 

t.s* 

•S.t 

DEC  23 

40.15 

37 

S4S 

SSS 

l.St 

S.ts 

S4.0 

DISCHARBE  is  rebulateo 

BY  OLO  RIVER  AUXILIARY  CONTROL 

STRUCTURE. 

(STA 

.  0220011.) 

BASE. 

AUTOMATIC  TTEE  AT  AUXILIARY  CONTROL 

STRUCTURE. 

ZERO,  NOVO 

OLO  RIVER 

OUTELON  channel  near 

xnox  lanoins. 

LA. 

100 

1000 

1000 

list 

ET 

ET 

ET 

so  et 

ees 

EES 

CES 

CES 

JAN  os 

14. SO 

32 

1704 

•  IS 

t.si 

3.3S 

Itt 

jam  ts 

14.13 

23 

1073 

242 

3.70 

4.00 

110 

ECS  12 

23.04 

33 

ISIS 

•S3 

S.OS 

3.44 

ISO 

EES  It 

2S.10 

37 

ITS! 

SSS 

3. SO 

4.11 

214 

mar  os 

20.27 

30 

1414 

S24 

4.25 

4. OS 

•23 

MAR  IS 

11.30 

IS 

ITSS 

400 

4.0S 

4.43 

tot 

AES  Ot 

2S.17 

ST 

1407 

S40 

4.71 

0.07 

•SS 

AMR  10 

22.20 

31 

1701 

432 

3.54 

s.tt 

ITS 

AER  30 

tt.OS 

30 

1748 

4)0 

3.03 

3.SS 

13S 

MAT  14 

IS. IS 

ts 

I71S 

370 

3.02 

S.07 

154 

JUN  04 

ts.10 

SO 

17S4 

SIS 

«.05 

4.41 

tl4 

JUR  11 

24.73 

3S 

1770 

514 

3.02 

3, ST 

tss 

CONtlNUtO  OH  NEXT  RASE 
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OLD  m«n  OUTOION  CHANMCl  *CA*  XMOX  IIMIM,  u 
MKHUtt  WUntfltNI 


CONTINUCS 


MAIN 

CHAU 

im 

OVCRSAMM 

TOTAl 

OtTC 

NC4N  OASC 

MAXIMUM 

KlDTH 

AOCA 

velocities 

0I0CMAR42 

DXOCMAROt 

OCADINO 

OCOTH 

SCAN 

MAXIMUM 

100 

1000 

1000 

lOftft 

OT 

OT 

OT 

00  OT 

000 

005 

COO 

eoo 

JUl  0* 

15,22 

23 

1444 

311 

2.33 

2.41 

70.5 

AU»  Oft 

14.34 

20 

1441 

241 

3.44 

4.43 

104 

<U«  20 

10.TS 

1ft 

1475 

200 

4.02 

*. *7 

•0.1 

•CO  10 

4,10 

1ft 

1474 

143 

3.25 

3.70 

*3.4 

•Co  ir 

10.10 

14 

1422 

204 

3.04 

3.71 

42.0 

OCT  01 

u.os 

20 

1703 

243 

3.73 

4.44 

44.5 

NOT  05 

27.24 

35 

1420 

514 

3.44 

4.24 

205 

NOy  10 

20.44 

34 

1430 

543 

3.4* 

4.0* 

207 

OCC  OS 

24.03 

34 

1404 

440 

2.14 

2.44 

104 

OCC  00 

24.00 

41 

1741 

34* 

3.24 

3.74 

142 

OCC  00 

24.43 

«0 

1742 

542 

3.43 

3.47 

200 

OtC  10 

30.03 

•0 

1743 

5T4 

3.53 

4.04 

204 

Otc  it 

SlJ.40 

42 

1744 

41* 

3.43 

4.13 

224 

oee  1* 

31.40 

41 

1401 

*07 

3.4* 

4.0* 

220 

otc  IS 

Sl.ftO 

42 

1001 

*15 

5.70 

«.t* 

227 

otc  14 

11.04 

42 

1001 

442 

3,7* 

4.34 

242 

DISCNftOOt 

0AM6C.  5.5 

Miies  oonnotocah  ooom 

010  RlVCR 

CONTROL  STRUCTURC. 

(074. 

0240011.1 

OArC'.  AUTOMATIC  T70C 

AT  eONTOOL 

STRUCTUte. 

ZCROt  NOVO 

ATCHAOALAVA 

Rives  AT 

OINMCSOORT,  LA. 

100 

1000 

1000 

its* 

OT 

OT 

OT 

SO  OT 

000 

000  COO 

cot 

JAN  03 

*0.42 

47 

1401 

*44 

3.7  2 

*.** 

too 

JAN  07 

14.34 

42 

1447 

403 

3,*l 

4.22 

20ft 

JAR  10 

14.00 

40 

10fc4 

5*0 

3.2* 

«.04 

103 

JAN  15 

11.4* 

34 

1054 

540 

3.15 

4.41 

170 

JAN  IT 

It  .32 

37 

10*4 

312 

2.01 

3.41 

144 

JAM  22 

0.03 

34 

1054 

*42 

2.0* 

3.7* 

tst 

JAN  *4 

0.40 

35 

1447 

*74 

1.43 

3.30 

125 

JAM  24 

0.40 

35 

1030 

434 

2.74 

3.40 

120 

JAN  31 

10.00 

34 

1054 

474 

2.40 

4.22 

1*1 

oeo  o* 

12.73 

37 

1072 

310 

3.13 

3.03 

UO 

OCO  07 

10.50 

37 

1071 

317 

3.14 

*.*4 

14* 

OCR  11 

17.0* 

43 

1041 

•04 

3.7* 

4.44 

220 

OCR  14 

21.50 

4ft 

1410 

473 

4.20 

4.07 

203 

OCR  20 

24.45 

44 

1424 

727 

*.** 

3.04 

312 

OCR  25 

24.10 

44 

1420 

712 

4.14 

4.40 

24ft 

OCC  24 

*2.70 

47 

1412 

700 

*.tt 

4,04 

200 

HAN  04 

tl.ftT 

45 

1410 

*74 

3.44 

4.47 

270 

MAR  07 

20.27 

44 

1444 

443 

3.42 

4.4ft 

233 

MAR  11 

17.43 

40 

1441 

341 

3.7T 

4.44 

214 

NAN  14 

15.52 

34 

140* 

5*4 

3.41 

4.32 

147 

MAR  10 

15.11 

34 

1003 

5*7 

3.42 

4.17 

107 

MAR  21 

14.04 

42 

1402 

4|0 

3.04 

*.** 

233 

MAN  25 

22.43 

44 

1417 

444 

4.10 

4.07 

203 

MAR  20 

23.70 

47 

1400 

703 

4.20 

4.44 

243 

AON  01 

*3.40 

4ft 

1411 

*44 

4.2* 

8.04 

24* 

AON  04 

*1.42 

44 

1411 

437 

3.0* 

4.41 

233 

AOR  00 

17.72 

41 

1444 

54* 

3.43 

4.1* 

214 

AON  It 

17.40 

40 

1045 

3*4 

3.34 

4,17 

204 

AOR  15 

17.47 

45 

1040 

34* 

3.7* 

4.32 

223 

AOR  10 

10.07 

41 

1040 

54* 

3.7ft 

4.32 

223 

AOR  22 

17.44 

40 

1047 

343 

3.73 

4.32 

210 

AOR  25 

14.14 

40 

1044 

343 

3.0* 

4.54 

225 

AOR  *4 

10.75 

42 

1401 

402 

3.41 

4.43 

233 

MAT  02 

10.50 

41 

1401 

343 

3.70 

4.03 

221 

MAT  0* 

17.50 

40 

1047 

541 

3.70 

4.40 

213 

MAT  *4 

15.4* 

34 

1*02 

S3* 

3.3* 

4.40 

104 

NAT  13 

14.57 

34 

1440 

332 

S.«t 

4.04 

101 

HAT  1ft 

14.75 

37 

1041 

33« 

3. AT 

4.22 

125 

cOntjnuco  on  not  «m 


ATCNAFALATA  RlVCt  AT  OINNCOFORT,  LA.  COITINUCO  299 

OltCHARtt  OOSCRVATIONO 


N  A  X  N 

C  H  A 

N  N  C  L 

OVCROANO 

TOTAL 

oatc 

NCAN  0A6C 

maxinun 

WIDTH 

ARCA 

VCLOCITICO 

OIOCMAROC 

OIOCMAROC 

tCAOINO 

OCRTN 

NCAN 

NAX1NUH 

100 

1000 

1000 

lMl 

RT 

FT 

FT 

00  FT 

FRO 

FRO 

CFO 

CFO 

NAf  20 

14. kO 

ST 

1000 

934 

3.47 

*.20 

too 

NAT  23 

10.32 

41 

1401 

900 

3.00 

4.70 

220 

NAf  2A 

21.4k 

M 

1410 

003 

4.00 

«.*3 

209 

NAf  SO 

23.01 

49 

1420 

0T4 

4.00 

*.02 

271 

JUN  03 

24.10 

44 

1424 

TO! 

4.33 

9.41 

901 

JUN  Ok 

23.39 

Ok 

1402 

049 

4.19 

4.43 

204 

JUN  10 

22.99 

43 

1419 

090 

4.13 

9.04 

270 

JUN  13 

22.40 

44 

1417 

09k 

4.21 

3.04 

270 

JUN  IT 

23.19 

44 

1410 

007 

4.10 

9.20 

274 

JUN  It 

23.90 

49 

1414 

004 

4.14 

9.02 

27T 

JUN  24 

20.22 

42 

140k 

009 

3. 43 

4,09 

294 

JUN  2k 

10. IT 

40 

1040 

970 

3.04 

*.24 

Ito 

JUL  01 

lk.02 

34 

1000 

930 

3.02 

4.20 

149 

JUL  03 

1|.»T 

ST 

IOTT 

904 

3.01 

«.24 

102 

JUL  00 

U.4T 

3T 

1009 

404 

3.94 

3.00 

104 

JUL  11 

12.40 

34 

10T1 

400 

3.00 

4.24 

1*0 

JUL  19 

13.T3 

ST 

IOTA 

409 

3.91 

4,40 

170 

jul  io 

13.20 

3T 

10T3 

403 

3.07 

4.40 

1M 

JUL  22 

19.13 

30 

1044 

910 

3, kO 

4.94 

too 

JUL  29 

lk.00 

ST 

1004 

931 

3.04 

9.00 

204 

JUL  2t 

14.22 

30 

10T0 

Ml 

3.44 

*.11 

173 

A  UR  01 

11.40 

30 

IOTT 

494 

3.43 

4.17 

iso 

AUt  09 

4.0T 

34 

1092 

419 

3.10 

3.74 

It* 

AUO  00 

4.49 

34 

1049 

400 

0.43 

3.40 

117 

AUR  12 

T.TO 

34 

1020 

300 

2.40 

3.90 

lit 

AUO  19 

T.02 

30 

1030 

SOT 

2.00 

3.20 

07.0 

AUO  14 

9, ST 

30 

1029 

342 

2.04 

2.00 

70.7 

AUO  22 

3.33 

30 

1023 

344 

2.10 

2.01 

70.0 

AUO  2k 

0.20 

32 

1030 

STO 

2.07 

3.33 

40.7 

AUO  24 

4.T0 

31 

1032 

374 

2.04 

3.01 

40.7 

OCR  03 

S.T2 

2T 

1029 

343 

2.4| 

3.14 

•|.» 

OCR  09 

9.30 

2T 

1429 

391 

2.00 

3.44 

92.9 

OCR  04 

9.40 

20 

1020 

330 

2.30 

9.04 

74.0 

OCR  12 

3.1T 

24 

1420 

340 

2.24 

2.44 

77  ;s 

OCR  lk 

0.20 

31 

1432 

STS 

2.92 

3.19 

toio 

OCR  14 

3.4T 

32 

1429 

300 

2.90 

3.30 

40.4 

OCR  23 

0.10 

31 

1030 

STO 

2.94 

3.34 

41,4 

SCR  2k 

0.03 

32 

1039 

300 

2.33 

3.20 

40,9 

OCR  30 

T.OS 

33 

1030 

003 

2.70 

3.94 

111 

OCT  03 

to.oo 

32 

109T 

427 

3.04 

3.74 

130 

OCT  00 

19.30 

3T 

1000 

922 

3.09 

4.40 

140 

OCT  10 

It  .21 

34 

1043 

944 

3.04 

4.40 

117 

OCT  19 

24.30 

4k 

1429 

fcTk 

4.37 

S.tl 

in 

OCT  IT 

20.40 

40 

1434 

TlS 

4.37 

9.20 

Ill 

OCT  21 

20.01 

44 

1430 

734 

4.09 

S.T2 

341 

OCT  20 

20.39 

90 

1440 

017 

4.70 

9.09 

HI 

OCT  20 

20. IT 

44 

1432 

741 

4.34 

9.00 

Sit 

OCT  31 

23.44 

4k 

1422 

040 

4.14 

0.02 

111 

NO*  04 

21.74 

49 

1414 

040 

3.07 

0.72 

III 

NO*  ot 

21.09 

43 

141k 

042 

4.00 

4.07 

297 

NO*  12 

22.90 

40 

1422 

734 

4.03 

9.00 

It* 

HO*  14 

22.01 

49 

1420 

kOT 

4.12 

9.00 

179 

N04  It 

23.09 

4T 

1423 

719 

4.17 

4.40 

IM 

NO*  21 

24.20 

40 

1400 

TlS 

4.20 

9.00 

S0O 

NO*  29 

24.90 

4k 

1420 

TOO 

4.14 

4.70 

247 

oec  ot 

20.40 

49 

1400 

092 

3.40 

4.40 

|ft 

DCe  09 

22.49 

44 

1420 

009 

4.11 

9.02 

111 

DCC  04 

29.39 

44 

1424 

739 

4.32 

9.34 

Ill 

OCC  12 

2T.I1 

93 

1434 

704 

4.21 

9.19 

332 

oce  it 

2T.0T 

92 

1430 

749 

4.34 

9.37 

340 

DCC  Ik 

20.29 

93 

1441 

740 

0.92 

9,92 

Sto 

oec  it 

20.43 

92 

1444 

747 

4.40 

9.00 

199 

OCC  20 

20.00 

92 

1442 

024 

4,44 

0.19 

1*9 

OCC  31 

22.19 

40 

l«tt 

TOT 

4.22 

9.13 

240 

CONTINUCO  ON  NCXT  pue 


*0  ATCNAFALAYA  «!>(!  AT  tUMMOIT,  LA.  CONTINUED 

OISCHARSE  NANCE.  OOMMSTREAM  MON  KANSAS  CITT  SOUTHERN  NAILNOAO  SNtOSC  AT 
NILS  S.S.  ISTA.  030*911.) 

CASE.  AUTOMATIC  TTNC  ON  SNIOSE  (NILS  4.4).  ZENO,  NSTO 


BAYOU  CHENE  SCLON  SAYOU  CROOK  CHCNC  (LA.) 
0ISCMAR6C  OBSERVATIONS 


RAIN  CHANNEL  OVERSANK  TOTAL 


date 

mean  ease 
reaoins 

MAXIMUM 

OEFTN 

niotm 

AREA 

VELOCITIES 

MEAN  MAXIMUM 

01SCHARSE 

DTSCHARSE 

ISO* 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FFS 

FFS 

CFS 

CFS 

JAM  OS 

4.SS 

IS 

ITS 

1144 

0.41 

0.40 

009 

jam  is 

S.T9 

to 

194 

STS 

0.4S 

0.90 

40* 

JAn  >z 

9.T4 

4 

14S 

TAO 

0.40 

0.90 

S*T 

JAn  SO 

S.9S 

S 

14S 

T1S 

O.TS 

1.00 

931 

FES  0* 

V.44 

10 

19S 

4S4 

t.OS 

1.40 

I0T1 

FES  IS 

10.10 

14 

IBS 

1SS4 

S.I4 

S.  SO 

1574 

FES  SO 

IS.13 

IS 

SOI 

1441 

1.1S 

t.so 

4S1T 

FES  ST 

11  .to 

14 

300 

1TT9 

1 .44 

S.40 

MTJ 

NAS  0* 

14.44 

IJ 

141 

1941 

l.ST 

1.00 

1*9* 

NAS  tl 

4.S4 

IS 

IBS 

1414 

I.SS 

1.40 

1T45 

NAS  IS 

4.19 

10 

ISO 

toss 

l.ST 

l.SO 

1*94 

NAS  S9 

14.40 

IS 

14S 

1941 

S.SI 

3.10 

9*14 

AFS  OS 

ll.Tl 

13 

S04 

1T44 

S.1S 

t.so 

4040 

ANN  ID 

4.44 

11 

1S9 

1104 

1.1* 

1  .TO 

101* 

AFS  1* 

4.44 

IS 

ISA 

1334 

1.44 

1.00 

14*0 

AFS  SA 

4.1S 

IS 

1SS 

list 

l.«t 

1  .TO 

10*9 

NAT  19 

4.04 

10 

IT1 

1101 

1.S4 

l.TO 

11*1 

NAT  14 

If. 01 

11 

14S 

1490 

S.OB 

1.40 

1119 

JUN  49 

lt.44 

14 

SOS 

1TS4 

s.os 

s.so 

SSTS 

JUN  11 

If. SB 

14 

SIS 

1T01 

1.01 

1.40 

14*4 

JUS  SB 

14.03 

IS 

1SS 

hat 

I.K 

l.SO 

ISOS 

JUL  OS 

4. SO 

10 

ITS 

till 

1.4* 

l.SO 

1131 

JUL  44 

S.«S 

4 

1S4 

SOS 

O.TS 

0.40 

410 

JUL  IS 

T.S9 

4 

1SS 

SS4 

1.1* 

l.SO 

HOT 

JUL  SR 

4.14 

4 

1ST 

1414 

I.S4 

1.00 

|T1* 

JUL  11 

S.T9 

4 

ISO 

T4S 

1.0* 

1.10 

SOI 

A  US  OT 

9.44 

4 

I4S 

441 

1.04 

l.SO 

4*4 

A  US  14 

4.4T 

4 

1B4 

SIT 

0.44 

1.10 

SSI 

AUS  SS 

1.44 

T 

114 

911 

0.41 

l.SO 

401 

SEN  44 

4.S4 

4 

134 

Tl4 

0.41 

O.TS 

4*0 

sen  is 

4.TZ 

4 

IIS 

TOO 

O.TT 

0,40 

941 

DCS  14 
OCt  44 

9.4S 

T 

140 

TSS 

0.40 

1,00 

4*4 

4.91 

10 

IBS 

till 

1.4* 

1.00 

Mil 

act  19 

11.91 

11 

<10 

IST1 

1.41 

1.00 

4010 

act  si 

11.44 

IS 

ssi 

1SST 

s.st 

l.TO 

MSI 

NOV  OS 

11.4S 

14 

SOS 

1T4S 

1.41 

1.00 

1944 

NOV  14 

1S.1S 

13 

SOS 

IT1S 

1.94 

1.00 

IT9T 

NOV  SS 

1S.4Z 

14 

SIS 

1444 

1.9* 

t.to 

lilt 

OEC  44 

li.49 

11 

SOS 

IST4 

l.SS 

1.10 

STI* 

oce  it 

1R.49 

19 

SSI 

SOlT 

l.*4 

1.90 

4009 

OEC  IS 

14,49 

19 

<14 

3114 

1. 11 

S.SO 

4*99 

SEE  11 

ts.so 

14 

<1* 

ITSS 

t.ts 

l.SO 

•  114* 

DIRECTION  of  flon,  north. 


frtor  to  afr.  13,  I4TS.  DTSCHARSE  RANEE  NAS  LOCATED  1000  FEET  OONNSTREAN 
eONTlNUCO  ON  neit  rase 


BAYOU  CHEW  BELOW  BAYOU  CROOK  CHE  WE  (LA.)  CONTINUED  2*1 

EBON  JUNCTION  WITH  BAYOU  CROOK  CHINE. 

0! (CHARGE  RANGE.  *00  FEET  DOWNSTREAM  IRON  JUNCTION  WITH  BAYOU  CROOK  CNENE. 

(STA.  0340512.) 

SAGE.  BIG  BAYOU  CNENE  ABOYE  LAKE  CHICOT.  STAFF  TYRE  AT  NILE  TT.R.  ZERO. 

NOVO 


NAK  LAKE  OUTLET  AT  CALUNET,  LA. 
DISCHARGE  OBSERVATIONS 


MAIN 

CHAN 

MEL 

OVERBANK 

TOTAL 

DATE 

MEAN  sage  HAKINUM 

WIDTH 

AREA 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

READING  DEPTH 

100 

MEAN 

MAXIMUM 

1000 

1000 

1«*4 

FT  FT 

F* 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JAN  IS 

t.ff 

799 

33* 

2.2* 

79.9 

FEB  It 

2.00 

730 

29* 

1.09 

*1.3 

MAR  It 

R.fA 

731 

33* 

2.  SO 

99.7 

APR  13 

2.70 

752 

339 

2.7* 

*3.* 

MAT  13 

2.9* 

7A7 

333 

2.24 

79.* 

JUR  10 

*.2* 

732 

3*4 

3.20 

110 

JUL  15 

2.91 

792 

3*9 

1.9* 

*7.9 

AUB  12 

1.72 

752 

334 

1.30 

93.1 

SEN  Of 

t.Gl 

7*9 

333 

1.4* 

*9.3 

OCT  1A 

3.31 

73* 

3*3 

3.92 

US 

NOy  12 

3.B* 

73* 

340 

1. 26 

11* 

DEC  Of 

9.91 

75* 

35* 

1.79 

131 

measurements  taker  bt 

U.S.  geological  survey. 

discharge  range,  mile 

111.97,  1350  FT.  DOWNSTREAM  FROM 

U.S.  HIGHWAY  90 

BRIDGE.  (STA.  0372010.) 

CASE.  AUTOMATIC  type. 

ENO  OF  EAST 

CALUNET  FLOOOGATE. 

ZERO,  -0.1*  FOOT,  NGVO 

loner  atchafalaya  river  at 

MORGAN  CITY,  LA. 

100 

1000 

1000 

14*9 

FT 

ft  ft 

SO  FT 

FPS  FPS 

CF* 

CF* 

JAN  is 

2.02 

1*20 

392 

1.42 

94.2 

FEB  12 

1.91 

1*20 

389 

1.95 

113 

MAR  12 

3.20 

1*20 

404 

1.79 

to* 

APR  14 

2.20 

1*20 

3SS 

2.4* 

1*3 

NAT  14 

2.73 

1*20 

3*2 

1 ,93 

•*.3 

JUR  11 

3.4* 

1*20 

39* 

2.24 

134 

JUL  14 

2.11 

1*20 

5*0 

1.70 

**.* 

AUG  13 

1.73 

1*20 

34* 

1.1* 

75.9 

SEP  10 

2.10 

1*20 

40* 

1.05 

*3.7 

OCT  13 

2.** 

1*20 

90S 

2.*0 

170 

NOy  13 

2.91 

1*20 

40* 

3.11 

1*9 

oce  10 

3.34 

1*20 

41* 

3.11 

192 

MEASUREMENTS  TAKEN  by  U.S.  GEOLOGICAL  survey. 


DISCHARGE  RANGE.  NILE  1IT.A.  1300  FEET  UFSTREAH  FROM  U.S.  HIGHWAY  90 
BRIDGE.  (STA.  0376010.) 


CONTINUED  ON  NEKT  RAGE 


262 


LODE*  ATCHAFAlAYA  RIVE*  AT  NORBAN  CITY,  LA. 

EASE.  AUTOMATIC  TYPE,  400  FEET  OONNBTREAM  PROM  BRIOSE.  ZERO,  NOVO 


CONTINUED 


REO  RIVER  ABOVE  OLD  RIVER  OUTPLOM  CHANNEL  (LA.) 
0ISCMAR8E  OBBERVATIONt 


N  A 

IN  C  H  A 

N  N  E  L 

OVERBANK 

TOTAL 

oate 

MEAN  case 

MAXIMUM 

midth  area 

VELOCITIES 

DI6CHARBE 

RE  AO  I  MB 

DEPTH 

MEAN 

MAXIMUM 

too 

1000 

1000 

>«B* 

FT 

FT 

FT 

60  FT 

FP8 

FP8 

CFS 

CFS 

JAR  04 

16.65 

61 

6RR 

253 

2.61 

3.26 

65, R 

JAN  Z« 

10,43 

SO 

642 

163 

1.21 

1.63 

22,2 

peb  u 

21  .OT 

63 

R54 

1,1 

3.64 

4.76 

tit 

FEB  26 

23.3S 

65 

R62 

316 

2.32 

3.04 

T3.4 

MAR  05 

22. RR 

63 

R64 

2R1 

1.45 

1.74 

42.1 

MAR  10 

IT. 64 

56 

R20 

240 

1.66 

2.31 

3R.B 

APR  02 

25.53 

63 

RR4 

306 

1.1R 

1 .65 

36.7 

APR  16 

IR.TO 

SR 

346 

26S 

2.R0 

3.63 

T6.R 

APR  SO 

20.05 

3R 

RS3 

26S 

3.76 

4. TO 

*5.6 

MAY  14 

16.10 

S3 

6R6 

22R 

2.32 

2.R6 

37.7 

JUN  04 

23. RO 

64 

1025 

324 

2. OR 

2.6R 

6T.T 

JUN  11 

24,60 

62 

100R 

303 

4.13 

S.1R 

126 

JUL  OR 

13.5T 

51 

673 

1R6 

3, SR 

4.22 

76,1 

JUL  23 

17.55 

SS 

RlS 

234 

3.RR 

4.41 

*3.4 

AUB  06 

10.30 

46 

644 

160 

0.R6 

1.26 

IT  .6 

AUB  20 

6.65 

44 

623 

143 

0.76 

1.32 

11.2 

SEP  10 

6.25 

44 

OtR 

147 

0.61 

1,04 

11.* 

•Em  it 

7.10 

45 

631 

14R 

1.26 

l.SR 

16, B 

OCT  01 

R.S1 

44 

654 

172 

O.SR 

O.RS 

10.2 

NOv  05 

24.11 

63 

RRS 

302 

1.43 

2.36 

53,6 

NOy  |R 

26.61 

65 

1031 

340 

2.61 

3.46 

00,7 

DEC  03 

22.66 

62 

RTO 

300 

3.46 

6.78 

164 

OEC  10 

27.65 

6R 

1044 

364 

3.36 

4.35 

123 

OISCMARBE 

RANEE.  2 

!.S  NILES 

UPSTREAM  PROM 

OUTPlON  CHANNEL.  (STA, 

0460011.) 

base,  atchafalaya 

RIVER  AT 

BAR6RE  LA NO I MB 

.  STAFF  TYPE, 

OPPOSITE  MOUTH  DP 

REO  RIVER  AY  HEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER. 

ZERO,  MB VO 

LAKE  LONB 

6EL0H  BAYOU  L* 

RONPE  (L*.) 

1*66 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FP8 

FPS 

CFB 

CPS 

JAM  08 

*.28 

40 

3R3 

7166 

1.11 

1.30 

7*26 

JAN  16 

6.33 

J7 

J7R 

6154 

0.6* 

1.10 

54*4 

JAN  22 

5.41 

36 

366 

STIR 

o.n 

0,40 

4050 

JAN  30 

3.03 

33 

365 

35RR 

0.R2 

1.10 

5177 

FEB  06 

7.10 

33 

377 

6321 

1.03 

1.30 

6523 

FEB  IS 

10.31 

42 

404 

8036 

!.*! 

2.20 

15372 

FES  20 

12.36 

*4 

*16 

8626 

2.66 

3.20 

2367R 

FEB  27 

12.00 

41 

•20 

8505 

2.13 

2.60 

1607* 

MAR  06 

11.06 

41 

•20 

60*1 

1.70 

2.00 

13726 

MAR  11 

*.73 

40 

•06 

7365 

1.44 

!.*0 

10673 

MAR  18 

6.25 

37 

•0* 

6616 

1.55 

l.*0 

10225 

MAR  25 

11.20 

41 

•  16 

6012 

2.54 

3.20 

20337 

APR  02 

12.10 

40 

*IR 

7RI4 

2.13 

2.40 

16662 

APR  10 

*.50 

37 

40R 

6687 

1.64 

l.RO 

10*35 

APR  16 

*.46 

36 

•0* 

6666 

1.37 

l.*0 

10842 

APR  24 

R.27 

37 

406 

6*13 

1.50 

1.00 

103*0 

NAf  IS 

7.63 

34 

3*3 

6036 

1.17 

1  .TO 

7066 

MAY  2* 

11.20 

36 

•1* 

7T6R 

2.13 

2.60 

16566 

JUN  05 

12.16 

40 

422 

7788 

2,30 

2.60 

176*3 

JUN  11 

11. *1 

SR 

•20 

7735 

2,0* 

2.30 

16170 

JUN  26 

10.10 

36 

408 

6605 

1.4* 

1.70 

1013* 

COMTlNUfO  ON  NERT  PA6E 


LAKE  lSM  BELOm  BAYOU  LA  ROMEE  (LA.) 


CONTINUED  26  3 


OIOCHARSE  OBSERVATION! 


MAIN 

CHA 

N  N  E  L 

overbank 

TOTAL 

OITE 

NEAR  base 

MAXIMUM 

nidth 

ARIA 

VELOCITIES 

OISCNARBE 

OTSeHABOE 

readins 

OEETM 

MEAN 

MAXIMUM 

>«SA 

ET 

ET 

ET 

SO  ET 

EES 

EES 

CEO 

CEB 

JUL  0* 

B.4T 

ss 

341 

Bit! 

1.37 

1.40 

0993 

JUt  OB 

4.44 

ss 

STB 

9991 

1.02 

1.30 

9401 

JUL  t! 

T.OS 

34 

3B3 

3TT0 

1.19 

1.40 

7220 

JUL  t« 

b.oi 

39 

SS4 

4141 

1.44 

2.10 

10103 

JUL  SI 

A.ss 

SI 

STS 

9943 

1.04 

1.30 

4044 

AUS  0T 

4.T4 

31 

34T 

9094 

o.ss 

1.10 

4440 

A  US  14 

4. SO 

S3 

399 

3040 

0,90 

0.70 

2947 

AUB  10 

Ml 

30 

344 

4991 

0.93 

0.70 

2423 

BE*  04 

l.TO 

31 

393 

96  1 

O.SS 

O.TO 

2799 

BEN  14 

s.so 

IB 

399 

4907 

0,70 

0,40 

3194 

BEN  SO 

4. TO 

30 

349 

4447 

o.ss 

1.10 

4334 

OCT  0* 

B.S4 

39 

341 

4038 

1.73 

2.00 

10402 

OCT  H 

11.  B4 

3B 

SIS 

7909 

2.99 

2.40 

14117 

OCT  IS 

14.11 

3B 

433 

0717 

1.34 

2.70 

20043 

NOV  04 

11.44 

34 

423 

7740 

1.72 

2.10 

13494 

NOv  IS 

11.90 

SB 

413 

7703 

1.70 

2.10 

13102 

NOV  14 

12.89 

34 

t . 

BIOS 

1.72 

2.00 

14t29 

DEC  04 

11.00 

3T 

7010 

l  ,07 

2.30 

14449 

oce  it 

11.40 

41 

433 

0774 

2.91 

2.00 

22004 

dec  is 

14.40 

43 

44T 

40(4 

2.31 

2.70 

20037 

OEe  St 

12.74 

41 

424 

0197 

1.7B 

2.10 

14440 

RANSE.  1000 

EEET  OOMMSTREAN  EROH  JUNCTION 

MITH  BATOU 

LA  ROMEE 

(STA. 

4430012.) 

case,  automatic  tyre 

AT  BATOU  LA 

ROmEE  at 

LAKE  LONS 

(LA.)  2ER0 

1.  NSVO 

LITTLE 

TENSAS  BATOU  BELOM  BLIND 

TENSAS  CUT 

(LA.) 

1«S4 

ET 

ET 

ET 

SB  ET 

EEB 

EEB 

CEO 

CEO 

JAN  00 

0.94 

29 

IBS 

2041 

0.47 

1.20 

27*0 

JAM  14 

4.04 

21 

140 

2100 

0.40 

O.TO 

1311 

JAR  22 

4.09 

21 

1ST 

2024 

0.94 

0.40 

1041 

JAR  30 

4.43 

21 

194 

2043 

0.41 

1.20 

1047 

EES  04 

4.40 

IS 

173 

2337 

1.11 

1.90 

2940 

EER  20 

12.00 

20 

207 

3472 

2.40 

S.SO 

4019 

EES  27 

11.42 

20 

200 

3320 

2.13 

2.40 

TOBI 

MAR  04 

10.33 

24 

149 

3149 

1.74 

1.40 

9*7* 

MAR  11 

4.19 

24 

ISO 

2743 

1.34 

1.90 

3407 

MAR  10 

7.79 

22 

104 

2434 

1.2* 

1.90 

3022 

NAR  29 

10.70 

29 

200 

2049 

2.94 

3.30 

7*20 

AER  02 

11.42 

24 

III 

3110 

2.33 

2.40 

T24T 

AMR  10 

4.10 

23 

190 

2939 

1.00 

1.70 

3999 

AER  14 

0.42 

24 

104 

2704 

l.TO 

2.10 

*411 

AER  24 

4.04 

24 

ISO 

2700 

!.** 

1.00 

340* 

JUN  09 

11.71 

24 

204 

3121 

2.32 

2.70 

72*4 

JUR  11 

11.44 

24 

204 

3021 

2.21 

2.40 

4441 

JUN  24 

4.94 

23 

144 

2441 

1.21 

1.00 

3140 

JUL  02 

0.44 

22 

1ST 

2497 

0.93 

1.20 

2274 

JUL  OS 

4.14 

20 

174 

2119 

0.40 

0.00 

1**7 

JUL  14 

4.40 

20 

174 

2000 

1.17 

1.30 

24*3 

JUL  24 

7.99 

21 

109 

2124 

1.44 

2.10 

3409 

JUL  31 

4.47 

20 

144 

1434 

t.12 

l.«0 

2140 

AUB  07 

4.44 

20 

193 

1793 

0.44 

I.SO 

1730 

AUB  14 

3.49 

14 

ISO 

1480 

1.0* 

1.30 

17*4 

AUB  20 

2.00 

20 

144 

1730 

0.41 

1.20 

197* 

BCE  04 

3.34 

14 

134 

1474 

0.44 

0.00 

1142 

BEE  14 

3.93 

17 

143 

1974 

0.49 

1.10 

1*41 

see  SO 

4.41 

19 

147 

1440 

1.04 

1.30 

1749 

OCT  09 

0.02 

22 

104 

2222 

2.22 

2.00 

4424 

OCf  19 

11.91 

29 

211 

2471 

2.41 

3.00 

0490 

OCT  23 

13.40 

20 

219 

3444 

3.04 

*.20 

10929 

NOV  04 

11. 11 

29 

20B 

2900 

l.TO 

2.20 

931* 

MOV  14 

11.44 

24 

200 

3174 

2.03 

I.SO 

4*40 

NOV  24 

10,20 

24 

212 

3324 

1.44 

2.70 

4493 

COnTINUCO  ON  nest  RASE 


»*  LITTLE  TENSAS  SATOU  «CLOH  (LINO  TENSAS  CUT  (LA.)  CONTINUED 

0ISCHAS6E  OBSESVATIONS 


H  A 

IN  C  H  A 

N  N  E  L 

TOTAL 

date 

MEAN  base 

MAXIMUM 

miotm 

1  AREA 

VELOCITIES 

OISCHARSE 

OISCHARSE 

reaoins 

DEPTH 

MEAN 

MAXIMUM 

1«*4 

rr 

PT 

PT 

80  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

OEC  0* 

11. *5 

Ik 

20* 

1114 

2.05 

2.*0 

k*l« 

DEC  11 

It. *5 

2* 

221 

1514 

Z.kT 

1.40 

*421 

DEC  IB 

14.10 

as 

225 

1711 

2.5* 

2.40 

*470 

DEC  11 

1P.0T 

2k 

215 

125* 

l.k* 

2.20 

5144 

DIRECTION 

OP  FLON, 

NORTH. 

oischarse 

Ranse. 

1500  FEET 

JUNCTION 

MITH  SLINO 

TENSAS  CUT. 

(STA.  **45012.) 

CASE.  AUTOMATIC  TYPE  AT  BLIND  TENSAS  CUT  SSLON  UPPER  BRAND  RITE*  (LA.) 
ZERO.  NBYD 


ATCMAPALAYA  BASIN  east  ACCESS  CHANNEL  ABOVE  LAKE  CHICOT  (LA.) 


l*Sk 

FT 

PT 

PT 

SO  FT 

FPS 

PPS 

CFS 

CFS 

jam  ds 

*.l* 

21 

211 

2*71 

1.02 

1.10 

1017 

JAM  14 

4.75 

22 

202 

2444 

O.SI 

I. to 

21*7 

jam  22 

5.77 

21 

1*5 

2458 

0.70 

o.«o 

172* 

JAN  10 

5.52 

20 

1*2 

2424 

1.11 

1.70 

1211 

FES  04 

7.41 

22 

202 

27*0 

1.45 

1.70 

*057 

FEB  11 

10.12 

25 

210 

14*5 

2.40 

2.70 

*254 

FEB  20 

12.11 

27 

211 

17*7 

2.51 

2.«0 

*544 

FEB  27 

12.04 

25 

211 

175* 

2.15 

2,«0 

0*11 

mar  04 

10.04 

24 

210 

1440 

2.21 

2.«0 

T7|* 

mar  11 

*.44 

21 

221 

11*0 

I.BS 

2.40 

S*T8 

mar  is 

*.15 

22 

202 

2S52 

1.15 

1.70 

IBS* 

mAB  25 

lfl.«0 

2! 

255 

114S 

2.4* 

1.10 

*121 

APB  02 

11.71 

2* 

21* 

1425 

2.54 

*.*0 

*2*7 

APR  10 

*.*T 

22 

205 

1075 

1.75 

2.10 

5110 

APR  14 

*.«0 

21 

210 

loss 

I. *2 

2.40 

5*14 

APR  24 

*.11 

22 

210 

2**1 

1.41 

2.20 

5*22 

HAT  15 

s.os 

20 

211 

2722 

1.11 

1.40 

1574 

JUN  05 

11.40 

24 

215 

S2TS 

2.44 

1.10 

*711 

JUN  11 

11.41 

2* 

214 

12*7 

2.47 

a.*o 

SOU 

JUN  24 

10.01 

22 

221 

1104 

1.4T 

2.10 

51*1 

JUL  02 

A. 58 

21 

211 

27*5 

1.22 

1.50 

1411 

JUL  os 

4. *2 

1* 

202 

III* 

0,*T 

1.10 

2245 

JUL  14 

7.25 

1* 

204 

2*11 

1.4* 

l.BO 

142* 

JUL  24 

*.15 

20 

214 

2441 

1.74 

2.20 

447* 

JUt  11 

4.71 

IS 

1*5 

2255 

l.*5 

1.40 

1240 

aub  or 

5.1* 

1* 

1*4 

2214 

1.1* 

1.50 

10S* 

AUO  14 

*.*T 

IT 

105 

21*4 

1.11 

1.50 

2S04 

AUB  20 

!.** 

15 

1S2 

177* 

1,20 

1.40 

2115 

SEB  04 

2.50 

IS 

1*4 

22*7 

1.0* 

1.10 

241* 

SEP  14 

4.72 

IT 

1*4 

2121 

0.«7 

1.20 

20*4 

SEP  10 

5.41 

IT 

200 

22*0 

1.21 

1,40 

2700 

OCT  0* 

(.» 

20 

21* 

247* 

2.04 

2.40 

5*5* 

OCT  15 

11.51 

24 

21* 

1*4* 

2.*0 

!.*0 

10042 

OCT  21 

15.4* 

24 

252 

*15* 

1.11 

1.50 

12*1* 

NOV  04 

11.40 

24 

212 

1521 

2.04 

2.50 

725* 

NOV  1* 

12.12 

24 

212 

1*12 

2. IS 

2.70 

BUI 

NOV  24 

12.42 

24 

244 

144S 

2.47 

1.20 

*04* 

DEC  0* 

11.4! 

24 

21! 

1500 

2.2* 

2.70 

TS12 

OEC  11 

12.45 

24 

251 

1*1* 

2.4* 

1.10 

105*1 

DEC  IS 

14.05 

24 

254 

1**7 

1.02 

1.50 

12011 

OEC  11 

12.20 

25 

22S 

ISIS 

2. IS 

1.00 

*415 

DEC  11 

12.74 

41 

424 

*257 

1 .78 

2.10 

1*4*0 

DIRECTION  OP  PLON,  EAST. 


CONTINUED  ON  NEXT  PARE 


ATCHAFALAVA  BASIN  CAST  ACCESS  CHANNEL  ABOVE  LAKE  CHICOT  (LA.)  CONTINUED  26; 

OISCHANBE  NANCE.  1700  FEET  ABOVE  LANE  CHICOT.  (OTA.  4*3*00*. ) 

BASE.  STAFF  TTFE,  OANBE  15.  ZENO,  N6V0 


INDEX 
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Acme,  La.,  Black  River  at -  59 

Alabama  Bayou  (FWS)  at  Sherburne,  La.  -  79 

Algiers  Lock  (La.),  Intracoastal 

Waterway  at -  191 

Mississippi  River  at  -  17 

Alliance,  La.,  Mississippi  River  at  -  19 

Alligator  Bayou  at  Spanish  Lake 

Floodgate  (La.)  -  225,  226 

Amelia,  La.,  Bayou  Boeuf  at -  109 

Amite  River  at  French  Settlement,  La.  -  229 

at  Port  Vincent,  La.  -  228 

near  Denham  Springs,  La.  -  224 

Arm  of  Grand  Lake  near  Crook 

Chene  Cove  (La.)  -  75 

Arnaudville,  La.,  Bayou  Teche  at  -  142 

Atchafalaya  Basin  East  Access  Channel 

above  Lake  Chicot  (La.) -  264,  265 

Atchafalaya  Bay  at  Eugene  Island  (La.)  ---  251 

near  Eugene  Island  (La.)  -  250 

Atchafalaya,  La.,  Atchafalaya  River  at  -  40 

Atchafalaya  River  at  Atchafalaya,  La.  -  40 

at  Barbre  Landing,  La.  -  34 

at  Butte  La  Rose,  La.  -  41 

at  Krotz  Springs,  La.  -  39 

at  Melville,  La.  -  38 

at  Simmesport,  La.  -  36,  37,  258*260 

Attakapas  Landing,  La.,  Lake  Verret  at  -  107 

Baker,  La.,  Comite  River  near -  222 

Baldwin,  La.,  Charenton  Drainage 

Canal  at -  149 

Bancker,  La.,  Vermilion  River  near  -  159 

Barataria,  La.,  Bayou  Barataria  at  -  218 

Barbre  Landing,  La.,  Atchafalaya 

River  at -  34 

Basile,  La.,  Bayou  Nezpique  near -  160 

Eaton  Rouge,  La.,  Mississippi  River  at  -  8 

Bayou  Barataria  at  Barataria,  La.  -  220 

at  Lafitte,  La.  -  221 

Bayou  Bienvenue  at  Floodgate 

(East)  (La. )  -  185 

at  Floodgate  (West)  (La. )  -  184 

at  Paris  Road  (La.  )  -  183 

Bayou  Black  at  Gibson,  La.  -  110 

at  Greenwood,  La.  -  111 

Bayou  Blue  near  Catfish  Lake  (La.)  -  216 

Bayou  Boeuf  at  Amelia,  La.  -  109 

at  Meeker,  La.  -  140 

(IWW)  at  Bayou  Boeuf  Lock  (La.)  **  194,  195 

near  Lamourie,  La.  -  132 

near  Lecompte,  La.  -  133 

near  Woodworth,  La.  -  131 

Bayou  Bonfouca  at  Slidell,  La.  -  237 

Bayou  Chene  below  Bayou  Chene  Cut  (La.)  -*  45 

Bayou  Chene  below  Bayou  Crook 

Chene  (La.)  -  260,  261 

Bayou  Chevreuil  near  Chegby,  La  -  218 

Bayou  Cocodrie  at  St.  Landry,  La.  -  138 

near  Clearwater,  La.  -  137 

near  Whiteville,  La.  -  139 

Bayou  Courtableau  above  Drainage 

Structure  (La.)  -  124,  125 

at  Courtableau,  La.  -  123 

at  Drainage  Structure  (La.)  -  126 

at  Washington,  La.  -  121 

Bayou  Courtableau  Outlet  Channel  at 

Sta  225+00  (La.)  (East  Auto.)  -  70 

near  NE  Wing  Wall  (La.  )  -  68 

near  SE  Wing  Wall  (La.)  -  69 

Bayou  Crook  Chene  (La.),  Bayou 

Chene  below -  260,  261 

Bayou  des  Ailemands  at  Des 

AlLemands.  La.  -  219 

Bayou  des  Cannes  near  Eunice,  La.  -  161 

Bayou  des  Glaises  near  Cottonport,  La.  -  116 

(RS)  at  Hamburg,  La.  - 118 

Bayou  du  Lac  near  Hessmer  ,  La.  . . .  115 


Page 


Bayou  Dupre  at  Floodgate  (East)  (La. )  -  182 

at  Floodgate  (West)  (La.)  -  181 

Bayou  Fordoche  (La.),  EABPL  Borrow 

Pit  at -  90 

Bayou  Fordoche  near  Krotz  Springs,  La.  -  78 

Bayou  Grosse  Tete  at  Friscoville,  La.  -  96 

at  Livonia,  La.  -  99 

at  P.osedale,  La.  -  100 

near  Torbert ,  La.  -  98 

Bayou  LaFourche  at  Golden  Meadow 

Floodgate  (La.)  -  214,  215 

at  Leeville,  La.  -  217 

at  Thibodaux,  La.  -  213 

Bayou  La  Rompe  (La.),  Lake  Long  at -  42 

Lake  Long  below -  262,  263 

Bayou  Latenache  above  Pointe  Coupee 

Drainage  Structure  (La.)  -  62 

below  Pointe  Coupee  Drainage 

Structure  (La.)  -  63,  64 

Bayou  Latenache  (La.),  Upper  Guiae  Levee 

Borrow  Pit  above -  61 

Bayou  Manchac  at  Hope  Villa,  La.  -  227 

Bayou  Mersier  (La.),  WABPL  Borrow 

Pit  (FWS?  at . 73 

Bayou  Moreau  near  Odenburg,  La.  -  60 

Bayou  Nezpique  near  Basile,  La.  -  160 

Bayou  Petit  Caillou  at  Cocodrie,  La.  -  192 

Bayou  Plaquemine  Brule 

at  Esterwood,  La.  -  162 

Bayou  Rouge  (La.),  at  WABPL  Borrow 

Pit  (FWS)  -  65 

at  WABPL  Borrow  Pic  (LS)  -  119 

Bayou  Sai£,  La. ,  Mississippi  River  at  -  7 

Bayou  Serpent  near  Fenton,  La.  -  171 

Bayou  Sorrel  Lock  (La.),  EABPL  Borrow 

Pit  (FWS)  at  -  85 

Lower  Grand  River  at  -  104 

Bayous  Rapides,  Boeuf,  and  Cocodrie 

Diversion  Channel  at  Milburn,  La.  --  136 

near  Eola,  La.  -  135 

near  Lonepine,  La.  -  134 

Bayou  Teche  at  Arnaudville,  La.  -  142 

at  East  Calumet  Floodgate  (La.)  - -  152 

at  Keystone  Lock  (La.)  -  146,  147 

at  Port  Barre,  La.  -  141 

at  West  Calumet  Floodgate  (La.  )  -  151 

Bayou  Terre  Aux  Boeufs  at 

Delacroix,  La.  -  246 

Bayou  Vermilion  at  Long  Bridge,  La.  -  154 

at  Tontons  Bridge  (La.)  -  153 

see  also  Vermilion  River 

Bayou  Wauksha  near  Lebeau,  La.  -  122 

Beef  Ridge  (La.),  Freshwater 

Canal  above -  2C0 

Belle  Chasse  (La.),  Mississippi 

River  at  -  257 

Belledeau,  La.,  Three  Prong  Lake  at  -  114 

Belle  Isle,  La.,  Wax  Lake  Outlet 

Vicinity  at  -  57 

Belle  River  near  Pierre  Pass,  La.  -  105 

Berwick  Lock  (La.),  Lower  Atchafalaya 

River  at  -  53,  54 

Big  Bayou  Pigeon  (FWS)  near  Pigeon,  La  --  86 

Big  Darbonne  Bayou  (FWS)  at 

Courtableau,  La.  -  66 

(LS)  at  Courtableau,  La.  -  120 

Black  River  at  Acme,  La.  - 59 

Blind  Tensas  Cut  below  Upper  Grand 

River  (La.)  -  44 

Blind  Tensas  Cut  (La.),  Little 

Tensas  Bayou  below  -  263,  264 

Bonnet  Carre  (La.),  Mississippi 

River  at  - -  —  12 

Braithwaite,  La.,  Mississippi 

River  near  -  18 

Brant  Pass  near  Pilottown,  La.  - 256 


268 


INDEX 


Page 


Page 


Broussard  Bridge  (La.),  Vermilion 

River  at -  157 

Buffalo  Cove  at  Round  Island  (La.)  -  77 

Burrwood,  La.,  West  Bay  near  -  248 

Butte  La  Rose,  La.,  Atchafalaya 

River  at -  41 

Calcasieu  Lock  (La.),  Intracoastal 

Waterway  at  -  209-211 

Calcasieu  River  and  Pass 

at  Hackberry,  La.  -  179 

at  Lake  Charles,  La.  -  178 

near  Cameron,  La.  -  180 

Calcasieu  River  near  Oberlin,  La.  -  170 

Calcasieu  River  Salt  Water  Barrier  Channel 

at  Lake  Charles,  La.  -  173-177 

Calumet,  La.,  Wax  Lake  East  Borrow 

Pit  (LS)  near -  197 

Wax  Lake  Outlet  at -  52,  261 

Cameron,  La.,  Calcasieu  River 

and  Pass  near -  180 

Catahoula  Lake  at  Catahoula,  La.  -  129 

Catfish  Lake  (La.),  Bayou  Blue  near -  216 

Catfish  Point  Control  Structure  (La), 

Mermentau  River  at  -  166-168 

Chalmette,  La.,  Mississippi  River  at  -  16 

Charenton  Drainage  Canal 

at  Baldwin,  La.  -  149 

near  Floodgate  (La.)  -  148 

Charenton  Floodgate  (La.), 

Grand  Lake  at  -  48 

Charenton,  La.,  Grand  Lake  at  -  49 

Chatlin  Lake  Canal  at  La.  Hwv  457  -  112 

near  Cheneyville,  La.  -  ilJ 

Chef  Menteur  Pass  near  Lake 

Borgne  (La.)  -  245 

Chegby,  La.,  Bayou  Chevreuil  near  -  218 

Cheneyville,  La.,  Chatlin  Lake 

Canal  near  -  113 

Chicot  Pass  at  West  Fork  Chicot 

Pass  (La.)  -  46 

near  Myette  Point  (La.)  -  47 

Choctaw  Bayou  near  Rosedale,  La.  -  101 

Clearwater,  La.,  Bayou  Cocodrie  near  -  137 

Cleon,  La  .  WABFL  (FWS)  at . .  71 

Cocodrie,  La..  Bayou  Petit  Caillou  at  -  192 

College  Point,  La.,  Mississippi 

River  at  -  10 

Comite  River  near  Baker.  La  -  222 

Control  Structure  (La),  Schooner 

Bayou  (Inland  Waterway)  at  -  203-205 

Wax  Lake  East  Drainage  Area  at  -  198 

Cottonport,  La.,  Eayou  des 

Glaises  near  -  116 

Coulee  des  Grues  at  Marksville,  La.  -  117 

Courtableau,  La.,  Bayou  Courtableau  at  -  123 

Big  Darbonne  Bayou  (FWS)  at  -  66 

Big  Darbonne  Bayou  (LS)  at -  120 

WABPL  Borrow  Pit  (FWS)  near  -  67 

WABPL  Borrow  Pit  near  -  127 

Crook  Chene  Cover  (La),  Arm  of  Grand 

Lake  near  -  75 

Cubits  Gap -  255,  256 

Cypress  Pass  at  Cypress  Island  (La  )  -  260 

Deer  Island  (La.),  Round  Bayou  at  -  58 

Delacroix,  La.,  Bayou  Terre 

Aux  Boeufs  at  -  246 

Delcambre  Canal  at  Delcambre,  La.  -  212 

Denham  Springs,  La. ,  Amite  River  near  -  224 

Des  Allemands,  La.,  Bayou 

des  Allemands  at  -  219 

Dike  (La.),  Upper  Grand  River  (FWS)  at  -  84 

Upper  Grand  River  (LS)  at  -  95 

Dixie  Bayou  (La.)  EABPL  Borrow 

Pit  (FWS)  at  -  81 

Donaldsonvi lie ,  La..  Mississippi 

River  at  - 9 


Drainage  Structure  (La.),  Bayou 

Courtableau  above  - 

Bayou  Cortableau  at  - 

East  Atchafalaya  Basin  Protection 
Levee  Borrow  Pit  at  Bayou 

Fordoche  (La.)  - 

at  Lottie,  La.  - 

near  Maringouin,  La.  - 

East  Atchafalaya  Basin  Protection 
Levee  Borrow  Pit  (FWS)  at 

Bayou  Sorrel  Lock  (La.)  - 

at  Dixie  Bayou  (La.)  - 

at  Ramah,  La.  - 

East  Atchafalaya  Basin  Protection 
Levee  Borrow  Pit  (LS) 

at  Ramah ,  La.  - - 

East  Calumet  Floodgate  (La.), 

Bayou  Teche  at  - 

East  Cote  Blanche  Bay  at  Lukes 

Landing,  La.  - 

East  Jetty  (La.),  Mississippi  River 

(Southwest  Pass)  at  - 

Empire,  La.,  Mississippi  River  at  - 

Eola,  La.,  Bayous  Rapides,  Boeuf,  and 

Cocodrie  Diversion  Channel  near  - 
Esterwood,  La.,  Bayou  Plaquemine 

Brule  at  - 

Eugene  Island  (La.),  Atchafalaya  Bay  at 

Atchafalaya  Bay  near  - 

Eunice,  La.,  Bayou  des  Cannes  near  - 

False  River  at  New  Roads,  La.  - 

Fenton,  La.,  Bayou  Serpent  near  - 

Floodgate  (La.),  bayou 

Bienvenue  at  - 

Bayou  Dupre  at  - 

Charenton  Drainage  Canal  near  - 

Florida  Avenue  Bridge,  New  Orleans,  La. 
Inner  Harbor  Navigation  Canal 

(IWW)  at  . 

French  Settlement,  La.,  Amite  River  at 

Frenier,  La.,  Lake  Fontchartrain  at  - 

Freshwater  Canal  above  Beef  Ridge  (La.) 

at  Freshwater  Bayou  Lock  (La.)  -- 
Friscoville,  La.,  Bayou  Grosse  Tete  at 
General  location  map.  Mississippi 

River  System  - 

Gibson,  La.,  Bayou  Black  at  - 

Golden  Meadow  Floodgate  (La.),  Bayou 

LaFourche  at  - 

Grand  Cheniere,  La.,  Mermentau  River  at 

Grand  Isle  East  Point,  La.  - 

Grand  Leke,  Arm  of,  at  Charenton 

Floodgate  (La.)  - 

at  Charenton,  La.  - 

Grand  Lake  at  Miller  Point  (La.)  - 

Greenwood,  La.,  Bayou  Black  at  - 

Hackbsrry,  La.,  Calcasieu  River 

and  Pass  at  - 

Hamburg,  La.,  Bayou  des  Glaises  (RS)  at 

Hanmond,  La.,  Ponchatoula  Creek  at  - 

Yellow  Water  River  Canal  near  - 

Hanson  Canal  at  Hanson  Lock 

(La . )  (North  )  - 

Harvey  Lock  (La.),  Intracoastal 

Waterway  at  - 

Mississippi  River  at  - 

Head,  La.,  Whiskey  Bay  Pilot 

Channel  below  - 

Head  of  Passes  (La),  Mississippi 

River  at  - 

Pointe  a  La  Hac'ne  Relief  Outlet 

(Bohemia  Spillway)  above  - 

Hessmer,  La.,  Bayou  du  Lac  near  - 

Highest  and  lowest  stages. 

Mississippi  River  - 

Hope  Villa,  La. ,  Bayou  Manchac  at  - 


124,  125 
---  126 


90 

91,  92 
93 


85 

81 

82,  83 


94 

152 

252 

26 

22 


162 
--  251 

---  250 

161 
97 
171 

184,  185 
181,  182 
148 


188 
---  229 

---  238 

--  200 
201,  202 
96 

-  vi 

110 

214,  215 
169 
---  249 

48 

49 
260 

---  111 
179 

--  118 
233 

---  235 

150 

190 

14 

43 

24 

---  255 

115 


VI  1  1 

227 
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Houma,  La,,  Intracoastal  Waterway  at  -  193 

Indian  Bayou,  near  Lake  Charles,  La.  -  1/2 

Inner  Harbor  Navigation  Canal  (IWW) 
at  Florida  Avenue  Bridge, 

New  Orleans,  La.  -  188 

at  New  Orleans,  La.  (Lock)  -  189 

near  Seabrook  Bridge,  New 

Orleans,  La.  -  187 

Inner  Harbor  Navigation  Canal  Lock  (La.), 

Mississippi  River  (IWW)  at  -  15 

Intracoastal  Waterway  (Morgan  City- 
Calcasieu  River) 

at  Calcasieu  Lock  (La.)  -  209-211 

at  Leland  Bowman  Lock  (La.)  -  206-208 

at  Wax  Lake  East  Control 

Structure  (La.)  -  196 

at  Wax  Lake  West  Control 

Structure  (La.)  -  199 

Intracoastal  Waterway  (Morgan  City- 
Port  Allen) 

at  Morley,  La.  -  103 

at  Port  Alien  Lock  (La.)  -  102 

near  Pierre  Pass,  La.  - -  88 

Intracoastal  Waterway  (New  Orleans- 
Morgan  City) 

at  Algiers  Lock  (La.)  -  191 

at  Harvey  Lock  (La.  )  -  190 

at  Houma,  La.  - 193 

near  Paris  Road  Bridge,  New 

Orleans,  La.  -  186 

Introduction  -  iii 

Keelboat  Pass  below  Lake  Chicot  (La. )  -  50 

Keystone  Lock  (La.),  Bayou 

Teche  at  -  146,  147 

Knox  Landing,  La.,  Mississippi 

River  near  -  3 

Old  River  Auxiliary  Control  Inflow 

Channel  near  -  257 

Old  River  Inflow  Channel  near  -  28,  257 

Old  River  Outflow 

Channel  near -  30,  31,  257,  258 

Krotz  Springs,  La.,  Atchafalaya 

River  at  -  39 

Bayou  Fordoche  near  -  78 

La.  Hwy.  457,  Chatlin  Lake  Canal  at -  112 

Lacassine  Refuge  (La.),  Mermentau 

River  at  -  165 

Lafayette.  La.  Vermilion  River  at  -  156 

Lafitte,  La.,  Bayou  Barataria  at  -  221 

Lake  Arthur,  La.,  Mermentau  River  at -  164 

Lake  Borgne  at  Rigolets  (La.)  -  244 

Lake  Borgne  (La. ),  Chef  Menteur 

Pass  near  -  245 

Lake  Charles  (La.),  Calcasieu  River  and 

Pass  at -  178 

Calcasieu  River  Salt  Water  Barrier 

Channel  at . . — .  173-177 

Lake  Charles,  La.,  Indian  Bayou  near  -  172 

Lake  Chicot  (La.),  Atchafalaya  Basin 

East  Access  Channel  above -  264,  265 

Lake  Chicot  (La.),  Keelboat  Pass  below  -  50 

Lake  Long  below  Bayou 

La  Rompe  (La.)  -  262,  263 

Lake  Long  (La.  ),  Bayou  La  Rompe  at -  42 

Lake  Maurepas  (La.),  near  Reserve  Canal  --  231 

Lake  Palourde  near  Morgan  City,  La.  -  108 

Lake  Pontchartrain  at  Frenier,  La.  -  238 

at  Mandeville,  La.  -  239 

at  Midlake  near  New  Orleans,  La.  -  240 

at  West  End,  La,  -  241 

(Irish  Bayou)  near  South  Shore,  La.  -  242 

Lake  Pontchartrain  (La.),  Rigolets  near  --  243 

Lake  Verret  at  Attakapas  Landing,  La.  -  107 

Lamourie,  La.,  Bayou  Boeuf  near  - -  132 

Lebeau,  La.  ,  Bayou  Wauksha  near  . .  122 

Lecompte,  La..  Bayou  Boeuf  near  -  133 


Leeville,  La.,  Bayou  LaFourche  at  -  217 

Leland  Bowman  Lock  (La.) 

Intracoastal  Waterway  at  -  206-208 

Little  Bayou  Sorrel  at  Jet.  with  GIWW 

(Morgan  City-Port  Allen  Route)  -  89 

Little  Lake  Long  (La.),  WABPL  (FWS)  at  -  76 

Little  Tensas  Bayou  below  Blind 

Tensas  Cut,  La.  -  263,  264 

Little  Tensas  Bayou  (La.), 

Upper  Grand  River  at -  80 

Livonia,  La.,  Bayou  Grosse  Tete  at -  99 

Lonepine,  La.,  Bayous  Rapides,  Boeuf,  and 

Cocodrie  Diversion  Channel  near  -  134 

Long  Bridge,  La.,  Bayou  Vermilion  at  -  154 

Lottie,  La.,  EABPL  Borrow  Pit  at  -  91,  92 

Lower  Atchafalaya  River  at 

Berwick  Lock  (La.)  -  53,  54 

at  Morgan  City,  La.  -  55,  261,  262 

below  Sweet  Bay  Lake  (La.)  -  56 

Lower  Grand  Bayou  (La.), 

WABPL  Borrow  Pit  (FWS)  at  -  74 

Lower  Grand  Bayou  (La.),  WABPL  Borrow 

Pit  (LS)  at - - - .  130 

Lower  Grand  River  at  Bayou  Sorrel 

Lock  (La.)  -  104 

Lukes  Landing,  La.,  East  Cote 

Blanche  Bay  at -  252 

Main  Pass  near  Pilottown,  La.  -  256 

Mandeville,  La.,  Lake  Pontchartrain  at  -  239 

Maringouin,  La.,  EABPL  Borrow  Pit  near  -  93 

Marksville,  La.,  Coulee  des  Grues  at  -  117 

Maximum,  minimum,  and  mean  discharges  -  ix 

Meeker,  La.,  Bayou  Boeuf  at - —  140 

Melville,  La.,  Atchafalaya  River  at  -  38 

Mermentau,  La.,  Mermentau  River  at  -  163 

Mermentau  River  at  Catfish  Point 

Control  Structure  (La.)  -  166-168 

at  Grand  Cheniere,  La.  -  169 

at  Lacassine  Refuge  (La.)  -  165 

at  Lake  Arthur,  La.  -  164 

at  Mermentau,  La.  -  163 

Milburn,  La.,  Bayous  Rapides,  Boeuf,  and 

Cocodrie  Diversion  Channel  at  -  136 

Mile  9.2  (La  ),  Southwest  Pass  at -  25 

Miller  Point,  La.,  Grand  Lake  at -  260 

Mississippi  River  above  Profit 

Island  Chute  (La.)  -  256 

Mississippi  River 

at  Algiers  Lock  (La.)  -  17 

at  Alliance,  La.  -  19 

at  Baton  Rouge,  La.  -  8 

at  Bayou  Sara,  La.  -  7 

at  Belle  Chasse,  La.  -  257 

at  Bonnet  Carre  (La.)  -  12 

at  Chalmette,  La.  -  16 

at  College  Point,  La.  -  10 

at  Donaldsonvi lie  ,  La.  -  9 

at  Empire,  La.  -  22 

at  Harvey  Lock  (La.  )  -  14 

at  Head  of  Passes  (La.)  -  24 

at  Inner  Harbor  Navigation 

Canal  Lock  (La.)  -  15 

at  New  Orleans  (Carrollton),  La.  -  13 

at  Port  Sulphur,  La.  -  21 

at  Red  River  Landing,  La.  -  6 

at  Reserve,  La.  -  11 

at  Tarbert  Landing,  Miss.  -  4,  5,  255,  256 

at  Venice,  La.  -  23 

at  West  Pointe  a  la  Hache,  La.  -  20 

near  Braithwaite,  La.  -  18 

near  Knox  Landing,  La.  -  3 

(Southwest  Pass)  at  East 

Jetty  (La.)  -  26 

Mississippi  River-Gulf  Outlet 

at  Shell  Beach,  La.  - - -  247 

Monthly  and  yearly  mean  stages  -  ix 
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Morgan  City,  La.,  Lower  Atchafalaya 

River  at -  55,  261,  262 

Morley,  La.,  Intrccoas cal  Waterway  at  -  103 

Myette  Point  (La.),  Chicot  Pass  near  -  47 

New  Henderson  Landing,  La.,  WABPL 

Borrow  Pit  (LS)  at - * -  128 

New  Orleans  (Carrollton),  La.,  Mississippi 

River  at  -  13 

New  Orleans,  La.,  Inner  Harbor  Navigation 

Canal  (IWW)  at -  189 

Florida  Avenue  Bridge  -  188 

Lake  Pontchar train  at  Midlake  near  -  240 

New  Roads,  La.,  False  River  at -  97 

Northeast  Wing  Wall  (La.),  Bayou 

Courtableau  Outlet  Channel  near  -  63 

Ofcerlin,  La..  Calcasieu  River  near  -  170 

Octave  Pass  near  Pilottown,  La.  -  256 

Odenburg,  ~a.,  Bayou  Moreau  near -  60 

Old  River  at  Torras,  La.  -  32,  33 

Old  River  Auxiliary  Control  Inflow 

Channel  near  Knox  Landing,  La.  -  257 

Old  River  Control  Inflow  (Island  Gage)  -  28 

Old  River  (FWS)  at  Jet.  with  GIWW 
(Morgan  City-Port  Allen 

Route )  (La.)  -  87 

Old  River  Inflow  Channel  near 

Knox  Landing,  La.  -  28,  257 

Old  River  Outflow  Channel  (La.), 

Red  r»iver  above  -  262 

Old  River  Outflow  Channel  near 

Knox  Landing,  La.  -  30,  31,  257,  258 

Opelousas  Bay  (La),  WABPL  Borrow 

Pit  (FWS)  at  -  72 

Paris  Road  Bridge,  New  Orleans,  La., 

Intracoastal  Waterway  near  -  186 

Paris  Road  (La.).  Bayou  Bienvenue  at -  183 

Pass  Manchac  near  Ponchatoula,  La.  . .  236 

Perry,  La.,  Vermilion  River  at -  158 

Petite  Amite  River  near  St.  Paul,  La.  -  230 

Pierre  Pass  at  Pierre  Part,  La.  -  106 

Pierre  Pass,  La..  Belle  River  near  -  1C5 

Ir.tracoastal  Waterway  near -  88 

Pigeon.  La.,  Big  Bayou  Pigeon 

(FWS)  near  - - 86 

Pilottown.  La.,  Brant  Pass  near  -  256 

Main  Pass  near  -  256 

Octave  Pass  near  -  256 

Raphael  Pass  near - -  256,  257 

Pointe  a  la  Hache  Relief  Outlet 
(Bohemia  Spillway)  above 

Head  of  Passes.  La.  -  255 

Pointe  Coupee  Drainage  Structure  (La.). 

Bayou  Latenache  above  - 62 

Bayou  Latenache  below -  63,  64 

Ponchatoula  Creek  at  Harmond ,  La  -  2^3 

near  Ponchatoula,  La.  -  234 

Ponchatoula,  La.,  Pass  Manchac  near  -  236 

Port  Allen  Lock  (La.),  Intracoastal 


Waterway  at  -  102 

Port  Barre.  La  ,  Bayou  Tecbe  at  - *  141 

Port  Eads,  La  ,  South  Pass  at  -  - -  -  -  2 ■ 

Port  Sulphur.  La  .  Mississippi  River  at  --  21 

Port  Vincent,  La  ,  Amite  River  at  -  -  -■  226 

Profit  Island  Chute  (La  -  --  -  -  -  2  55 


Piofit  Island  Chute,  (La  ;.  Mississippi 


Rigolets  (La.),  Lake  Borgne  at -  244 

Rigolets  near  Lake  Pontchartrain  (La.)  -  243 

Rosedale,  La.,  Baycu  Grosse  Tete  at  -  --  *  100 

Choctaw  Bayou  near - -  101 

Round  Bayou  at  Deer  Island  (La.)  -  58 

Round  Island  (La.),  Buffalo  Cove  at -  77 

Ruth  Canal  at  Ruth,  La.  -  144,  155 

Ruth  Canal  Control  Structure, 

Gate  Openings  -  145 

Schooner  Bayou  (Inland  Waterway)  at 

Control  Structure  (La.)  -  203*205 

Seabrook  Bridge,  New  Orleans,  La.,  Inner 

Harbor  Navigation  Canal  near  -  187 

Shell  Beach,  La. ,  Mississippi  River 

Gulf  Outlet  at -  247 

Sherburne,  La.,  Alabama  Bayou  (FWS)  at  -  79 

Sirmesport ,  La.  , 

Atchafalaya  River  at -  36,  *'7,  258*260 

Six  Mile  Lake  near  Verdunville,  La.  ---  51,  260 

Slidell,  La.,  Bayou  Bonfouca  at  -  237 

Southeast  Wing  Wall  (La.),  Bayou 

Courtableau  Outlet  Channel  near  -  69 

South  Pass  at  Port  Eads,  La.  -  27 

South  Shore,  La.,  Lake  Pontchartrain 

(Irish  Bayou)  near  -  242 

Southwest  Pass  at  East  Jetty -  26 

Southwest  Pass  at  Mile  9.2  (La.)  -  25 

Spanish  Lake  Floodgate  (La.) 

Alligator  Bayou  at -  225,  226 

Springfield,  La.,  Tickfaw  River  near  -  232 

Station  22 5+00  (La.)  (East  Auto.), 

Bayou  Courtableau  Outlet 

Channel  at  -  70 

St.  Landry,  La.,  Bayou  Cocodrie  at -  138 

St.  Paul,  La.,  Petite  Amite  River  near  -  230 

Stream  gaging  index  m.-p  of  the  District  --  xi 
Sweet  Bay  Lake  (La.),  Lower  Atchafalaya 

River  below  - 56 

Tarbert  Landing,  Miss.,  Mississippi 

River  at  -  4,  5,  255,  256 

"'hibodaux.  La.,  Bayou  LaFourche  at -  213 

Three  Prong  Lake  at  Belledeau,  La.  -  114 

Tickfaw  River  near  Springfield,  La.  -  232 

Tontons  Bridge  (La.),  Bayou 

Ve ’  '  ion  at  -  153 

Torbert,  La..  Bayou  Grosse  Tete  near  -  98 

Torras,  La.,  Old  River  at . . .  32.  33 

Upper  Grand  River  at  Little 

Tensas  Bayou  (La.)  - - -  30 

Upper  Grand  River  (FWS)  at  Dike  (La  )  -  84 

(LS)  at  Dike  (La.)  -  95 

Upper  Grand  River  (La), 

Blind  Tensas  Cut  below  -  4<* 

Upper  Guide  Levee  Borrow  Pit  above 

Bayou  Latena'-he  (La.)  - - -  61 

Venice,  La.,  Mississippi  River  at  -  23 

Verdunville,  La..  Six  Mile 

Lake  near  - -  51.  26C 

Vermilion  River  at  Broussard 

Bridge  (La  )  - -  -  -  157 

at  Lafayette.  La  -  -  -  —  156 

at  Perry ,  La  -  ...  - .  *  58 

near  Bar.cicer,  La  •  If? 

see  also  Bayou  Vermilion 
Washington.  La  ,  Bayou  Courtablea:  a*  121 


River  above  -- 

2M 

Wax 

Lake  East  Borrow  Pit  (LS) 

Ram  ah. ,  La  .  EABPL  Borrow  Fit 

(  FWa  )  at - -  - - 

-.2.  S3 

Wax 

near  Ca  Lumet ,  ._a  - 

Lake  East  Control  Structure  La  ; 

19  7 

EABPL  Borrow  Pit 

f  LS  J  at  -  - 

-  -  •  -  94 

Intracoastal  Waterway  at  - 

1  96 

Raphael  Pars  near  Fi 

1  c 1 1 own  .  La  —  - 

2  56.  2  57 

Wax 

Lake  East  Drainage  Area 

Red  r  above  Old 

Channel  (La  ) 

River  Outflow 

■  -  •  •  262 

Wax 

a  Control  Structure  (La  ; 

Lake  Outlet  at  Calumet,  La 

195 
52.  261 

Red  River  Landing.  L 
River  at  - 

a  ,  Mississippi 

6 

Wax 

L  ak  e  Outlet  Vicinity  a  *  £  e  1 1 

I  s  1  e  ,  L  a  -  -  -  — 

. . 

Reserve  Canal  near  L 

ake  Maurepas  'La 

23  I 

Wax 

Lake  West  Control  Structure  (La 

Reserve.  La  ,  Mississippi  River  at 

11 

Intracoastal  Waterway  at  -  -  -  - 

-  -  19? 
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West  Atchafalaya  Basin  Protection 


Levee  Borrow  Pit  (FWS) 

at  Bayou  Mersier  (La.)  -  73 

a*-.  Bayou  Rouge  (La.)  — -  65 

at  Cleon,  La.  -  71 

at  Lower  Grand  Bayou  (La.)  -  74 

at  Little  Lake  Long  (La.)  -  76 

at  Opelousas  Bay  (La.)  -  72 

near  Courtableau,  La.  -  67 

West  Atchafalaya  Basin  Protection 

Levee  Borrow  Pit  (LS) 

at  Bayou  Rouge  (La.)  -  119 

at  Lower  Grand  Bayou  (La.)  -  130 

at  New  Henderson  Landing  (La.)  -  128 

West  Atchafalaya  Basin  Protection 

Levee  Borrow  Pit  near 

Courtableau,  La.  -  127 


Page 


West  Bay  near  Burrwood,  La.  -  248 

West  Calumet  Floodgate  (La.),  Bayou 

Teche  at -  151 

West  Er.d,  La.,  Lake  Pontchartrain  at -  241 

West  Pointe  a  la  Hache.  I. a 

Mississippi  River  at  -  20 

Whiskey  Bay  Pilot  Channel  below 

Head  (La.  )  -  43 

White  Bayou  near  Zachary,  La.  -  223 

Whiteville,  La.,  Bayou  Cocodrie  near  -  139 

Woodworth,  La.,  Bayou  Boeuf  near -  131 

Yellow  Water  River  Canal  near 

Hammond,  La.  -  235 

Zachary,  La.,  White  Bayou  near  -  223 


